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و اة المْبعّد a. nucleus‏ 
نواة العصب المبعد التي توجد في منطقة 
الجسر تحت جدار البطين الرايع » انظر 


(nucleus) 
a. oculi مبعّدة المقلة‎ 
. العضلة المستقيمة الوحشية للغين‎ . 

a. palsy شلل المبعْدة‎ 


شلل العضلة المستقيمة الوحشية بسبب 


المغذي ها . 
رل المْبعّد a. paresis‏ 
شال بسيط أو جزني ني العضلة المستقيمة 
الح 
يعد abduct‏ 
يعد عن المستوى الناصف أو عن احور 
البصري . 
بعید abduction‏ 
إبعاد العين أفقياً عن المستوى الناصف أو عن 
احور البصر ي : 
معد : abductor‏ ` 


ما ييعد عن المستوى الناصف أو عن احور 
البضري ويطلق عادة على العضلة المستقيمة 
الوحشية للعين أو على العصب المبعد المغذي 
ها 

زائغ | aberrant‏ 
ضال أو منحرف عن موقعه أو مساره السوي 


الطبيعي . 


تفر َة ۸ A scan‏ 
انظر (4۲0٥ء)‏ ك 
لازم ة ۸ A syndrome.‏ 
انظ (syndrome)‏ 

لا جزڻومي abacterial‏ 
خاي من الجراثم . 

مجانب المحور abaxial‏ 
بعيد عن محور الجزء أو العضو أو الجسم . 
۱. معد abducens‏ 


۲. الغضلة المستقيمة الؤحشيّة 

)١(‏ صفة للعضو أو العضلة التي لبعد جرءٌ أو 
عضوا ما عن موقعه . 

(۲) يطلق أيضاً على العضلة المستقيمة 
الوحشية التي بعد العين عن خط الوسط . 


a. nerve العقصَب المُبعد‎ 
(nerve) انظر‎ 

معد abducent‏ 
ما يعد .ويطلق أحياناً على العضلة المستقيمة 
ارح 

a. colliculus أكيمة المْبعّد‎ 


الحدبة الكروية الصغيرة على الباررة 
الإإنسية للبظين الرابع عند المستوى 
الجسري الوسطي والتي نيط بواة 
الفست ابع : 
العصب المبعد a. nerve‏ 
العصب القحفي السادس. الذي يغذي 
العضلة المستقيمة الوحشية للعين انظر 
(nerve)‏ 


3 کرو ي spherical a.‏ 
زیغ انكساري وحيد اللون في عدسة 
يركز قسماها ال ركزي واغيطي في نقاط 

متباينة على طول محورها . 
- زَبْعُ منطْقيٰ . zonal a.‏ 
إنكسار غير متساو للضوء امار خلال 
مختلف مناطق العدسة فتتبأر أشعته في بؤر 

متفاو تة الأبعاد عنها . 


قياض الريغ aberrometer‏ 
الة قياس درجات زيغ العدسات . 
من الخار abexterio Ea‏ 
إجراء قطع جرا حي ف العين من الخارج 
للدأحل . 
من الداخل abinterno‏ 
إجراء قطع جراحي في العين من الداخل 
للخار ج 

ضمور حَيوي abiotrophy‏ 


مور تدرججي خيوية بعض الأنسجة أو 
الاعفاء سب غر ر ف : 

ضمور الشبكية الحيوي .4 اومأاءء 
ضمور الشبكية التدريجي E E‏ 
الامراض العديدة التي قد تصيما . 

الفصال الشبكية ablatio retinae‏ 
ilظر retinal detachmerıt)‏ =( 
١‏ الفصال ۲. إجغاث ۳. قيطا ablation ç‏ 
انفصال جزء من عضو أو اجتثاثه أو اقتطاعه 
ا 
اتعدام الحَفن » المَرَط ablepharia‏ 
انعدام الجفن أو صغره خلقيا . 

العام الجَفن » الْمَرَّط ١0٠وطمءاakb‏ 
ii¡ۈر abiepharia)‏ =( 

ديم الجًفj‏ <« jhÎط ablepharous‏ 
عدي الجفن 9 صغیره حلقياً : 
العدام الجن » المَرّط ablephary‏ 
ii¡ۈر ablepharia)‏ =( 
می ablepsia‏ 
ف اضر أو دان اما 


aberration 


ريغ | aberration‏ 
)١(‏ انحراف عن المسار أو الموقع الطبيعي . 
(۲) تباين انكسار الأشعة الضوئية الختلفة 
المارة خلال العدسة وعدم تطابق بؤرها فتتولد 
وو رة ا 

ريځ لوني chromatic a.‏ ` 
تياين في انكسار الأشعة الضوئية اختلفة 
المارة حلال العدسة فتتولد هالة ضوئية 
ملونة حوالي الصورة المكونة . 


ريع إنجنائيْ . .4 curvaırê‏ 
زیغ ا عن سوء انحناء العدسة , 
َي کسیري diopteric a.‏ 
زیغ كروي اiنزظر spherical a.)‏ =( 
ريځ بعدي distantial a.‏ 


تضبب الرؤية للمسافات. البعيدة . 
lateral chromatic a.‏ 


ريغ وني وحشي 


تباين درجات تكبير أقسام صورة الجسم 
المظور لتباين مواقع بؤر تلف الأمواج 
الضوئية المتباينة الاطوال فتتشوه صورة 
ا اري: 

longitudenal chromatic a. 
ريغ وني طُولي‎ 
تباين مواقع بؤر أجزاء صورة الجسم‎ 
المنظور لاختلاف درجات إنکسار‎ 
. المو جات الضوثية المارة حلال العدسة‎ 
meridional 4.  ْيلاوَر ريع‎ 
تباين إنكسار الأشعة الضوئية المارة خلال‎ 
العدسة لاختلاف درجات انكسار تلف‎ 
. أقسام ححطوط زواليات المقلة‎ 

negative spherical a. 

زي كروي سلبيٰ 
زیغ کروي تکون فیه شدة انکسار م رکز 


العدسة أكثر من شدة انكسار عحيطها . 


positive spherical a. 
ريغ كروي مُوجب‎ 
زیغ کروي تکون فيه شدة انکسار م رکز‎ 
. العدسة أقل من شدة انكسار عيطها‎ 


accident 


حراج الكيس المي .ة4 اوصناءوا 
تجمع القيح في الكيس الدمعي . 
حراج الحَجَّاج orbital a.‏ 
ع الع ي اجاج : 
ځر اج حول الحَجَاج periorbital a.‏ 
جنع القبح حول الحجاج. 
حراج الزجاجي ‏ . vitreous a.‏ 
العدام ikllڃة  absence, canaliculus‏ 
عدم تكون القنية الدمعية خلقياً . 
absence, iris (= aniredia)‏ 
العدامٌ القَرَحيّة 
عدم تكون القرحية خلقيا . 
absolute dark thershold‏ 
َة الظلام المُطلقة 
أقل طاقة ضوئية يوجب توفرها كي تتمكن 
العين من الرؤية فيا . 
absolute hyperopia‏ 
مذ الَصّر المُطلَق 
مد البصر الذي لا تتمكن العين المحجردة من 
التغلب عليه وتعويضه من دون استعمال 
عدسات حدذبة , 
حاوئة › طاریء » عارض accident‏ 
حادثة غير متوقعة رکا عندما تكون ضارة 
أو اختلاط أو تطور غير متوقع في سير 
المرض . 


تكيف العين للنظر القريب . 


تت ركز صورة الجسم المرفي عن بعد على النقطة البؤرية 
في شبكية العين عند ارتخاء العضلة امدبية وبذا يقل 
تحدب العدسة 
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ablepsy 
)= ھما‌عمینa( انظر‎ 
abnormal شاد » غير سوي‎ 
مخالف للسوي أو للبنية أو الموقع أو الخالة أو‎ 
السلوك أو الوظيفة أو القواعد الطبيعية‎ 
. السوية‎ 

a. retinal correspondence 
اسب شبکوي شاد‎ 
عدم تناظر النقاط الحسية المتقارنة في‎ 
شبکيتي العينين مما يولد إدراك صورتين‎ 
abnormality شذو ذ‎ 
. حالة أو صفة عدم السواء‎ )١( 
. و تشوه‎ (7 
abrasio cornea . سَحج القرية‎ 


(= corneal abrasion) ` 


(abrasion) رظi!‎ 


ر چ 


abrasion :‏ 
)١(‏ منطقة من الجسم نزع عنہا جلدها أو 
غشاءها الخاطي بطريقة آلية شاذة فجرحت . 
(۲) إزالة بنية أو مادة من جزء من الجسم 

( كالجلد أو الأسنان ) بعامل آلي شاذ . 
(۴) الجرح الذي يتولد عن مثل هذه الأزالة . 


مح القرنية corneal a.‏ 
ہلی وزوال الطبقات السملحية لقرنية 
حراج » خحرَاجَة abscess‏ 


وتفسنخها وغاليا ما يكوك بسبب إصابة 


جرومية 


corneal a. راح القرنية‎ 


تلف بعض أنسجة القرنية وتجمع القيح 
فیا . 


accommodation 


بارتخاء العضلة المدبية ما يقلل تحدب 
عد سا مع اتساع الحدقة وتباعد العينين . 
كيف الین ` ocular a.‏ 
.انظر (.2 عyع‏ =) 

شل التكيف a. paralysis‏ 
شلل تكيف العين الذي يتسبب عادة عن 
شلل عضتتها اهدبية . 

تکیف موب positive a.‏ 
تكيف العين ‏ للرؤية القريبة الذي يتم 
بتقلص العضلة اهمدبية وزيادة تحدب 
عدستما وتقارب العينين . ۰ 

a. pupillary reflex 

مُنْعكّس الحَدقة التكيف 

ت حا ال نكاما عند تکیفها 
للرؤية القريبة . 

مَدَّى التكيف a. range‏ 
مدى مقدرة العين على التكيف ويقاس 
بالسنتيمترات من أقرب نقطة إلى أبعد 
التكيف . 

مُنْعَكَس الَكيف a. reflex‏ 
انظر (×ef1eء)‏ 

َكيف زسبي relative a,‏ 
تکونا في وضع تقاريي ثابت . 
شج التكي a. spasm‏ 
تشنج العضلة المدبية ما يولد تكيفاً مفرطاً 
للرؤية القريبة . 


َكيف دون السّري .4 0۲141 sub‏ 


تكيف ناقص وغير كاف للرؤية الجلية 


الواضحة . 


نسب التَقارب التکیفیٌ َكيف هناها ۸/۸ 
اة بن الفارب ارد عن النكي ر اها 
بالكسيرات الموشورية ) وبين التكيف ( مقاساً 


لکا 


عند النظر إلى الأجسام القرنبة تنقلص العضلة اهدبية 
فيزداد تحدب العدسة وتت ركز صورة الجسم المرلي 
على النقطة البؤرية للشبكية 


َكيف » مُطابقة accommodation‏ . 
احكام العين للرؤية للمسافات الختلفة والذي . 
يم بتغيير شدة تقاص العضلة اهدبية وتحدب 
عدسة العين . 

تكبف مُطلَق absolute a.‏ 
تكيف أي من العينين بمعزل عن العين 
الثانية . 

مدیٰ التكّف .4ھ amplitude of‏ 
مدى التكيف للرؤية القريبة ومدى قدرة 
العين على الت ركيز للقريب ويتضاءل ذلك 
قدم العمر ويقاس هذا المدى بالدايوبتر . 
وَهَنْ التكيف a. asthenopia‏ 

. (asthenopia) ان¡ظر‎ 


binocular a. َكيف العينين‎ 


تكيف العينين المتناسق وتقاربهما عند 
الرؤية القريبة . 

َكيف مقر ط excessive a.‏ 
تكيف العين المفرط الذي يزيد عن الد 
السوي . 


كيف الین eyea.‏ 


مجموعة التغيرات التي تم في .العون عند 
إحكام وظائفها سواء للرؤية القريبة أو 
ختلف شدات الضوء . 

الَكَيْفُ للرُرية القًرية .4 ٤0م‏ 2۲" 
تكيف العينين ٠‏ للرؤية القريبة والذي يم 
تحدب عدستیما وتضيق حدقتیہما 
و 
تكَيّف سَلبي .2 negative‏ 
تكيف العين للرؤية البعيدة الذي يع 


acnê 


41۲01١3 عَدِيمُ اللون ۲. عمى الألوان‎ .١ 
. عدسة شيئية لا لونية‎ )١( 

(۲) شخص لا يتمكن من التفريق بين الألوان 
فيراها كلها بألوان رمادية تتراوح في شدتا بين 
الأسود والأبيض وقد يتمكن من تفريق بعض 
الالوان عند زيادة شدة الضوء . 
achromate (= monochromate)‏ 
أعمىٰ الألوان 

شخص لا يتمكن من التفريق بين الألوان 
فرراها کلها باعباق: زمادية عختلمة الشدة . 


a2‏ اا 


عَدسة لا لَونية achromatic lens‏ 


انظر (۸8ع1) 


achromatic threshold 


َة عَتَبة الرؤية ت اللونية 


أدنى شدة ضوئية تتمكن عندها العين من رؤية 


الألوان. فإذا ما قلت شدتها عن ذلك تبصر 
العين رۇد ية لاأ لونية . 
الرُؤية اللالونيّة achromatism‏ 
رؤية الأجسام من دون لون إذ نها ترى كلها 
بلون زمادي يختلف في شدته من الأًبيض حتى 
الأشر 5 ۰ CC‏ 
الرؤية اللالّونيّة achromatopia‏ 
ilغ¡ۈر monochromatism)‏ =( 
أُعْمَىْ الألوان achromatopic‏ 
المصاب بالرؤية اللالونية . 
الرؤيّة ية اللالّونيّة achromatopsia‏ 
il¦طر monochromatism)‏ =( 
congenital a.‏ 


الرؤية .اللالونيّة الجلقية 


اللا صبغية › لول achromia ٠‏ 
انعدام الصبغة في الجزء المنصبغ عادة . 
البرص » مَهق congenital a.‏ 
انظر (طینصاطاھ =)' 

acid burns ٠ حُروق بالحامض‎ 
(burn) ائظطر‎ 

غل acrie.‏ 
التماب يصيب الوحدات الشعيرية الزمية في 
ا 
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accommodation — convergence 
ratio (Ac/c ratio) 

زسبة التقاب للفكيف 

هي الدسية بين مدى تقارب العينين الذي 

يتولد عند التكيف إلى درجة ت فاا 

. بالدايوبتر‎ 
accommodative asthenopia 


و 2 هَنْ البصر الک ت 
bop u‏ 
accommodative esotropia‏ 
حول إلسي كيفي 
iظ|j (esotropia)‏ 
accommodative reflex‏ 
نكس الرؤبة القريتة ‏ 
انظر (×عref1( near point reflex)‏ =( ` 
accommodative target‏ 
هّدف النكیّف 
الهدف الذي تتكيف له العين لتراه بوضوح . 
accommodative vergence‏ ` 
جالح نكي 
حر كة العينين سواء بتقاربما أو تباعدهما .عند 
تكيفهما للرؤية ختلف المسافات ٠,‏ 
یتیل کو لين acetylcholine‏ ` 
ناقلة كيميائية تفرزها نهايات الاعصاب 
كولينية الفعل وتقوم بدور وظيفي في 
الدفعات العصبية عبر الكئير من. التشابكات 
العصبية والاتصالات العصبية العضلية 
N O‏ ب تعفز المستقبلات 


الكولينية ( اللاودية وبعض الودية ) وتضيق 


حدقة العين . 
اللاارتخائيّة ۰ achalasia‏ 


عدم ارتخاء العضلات اللاء: 
جع ache ٠‏ 


ألم مستمر وثابت عادة . 
عم الأحضر achloropsia‏ 
عدم القدرة على رؤية اللون الأخضر . 


التنبيه الطويل فتبدو بعد ذاك أقل سطوعاً 
وتہت للناظر . 

التلاؤم للظلام dark a.‏ 
قابلية. العين على زيادة حساسيتا لرؤية 
بزيادة حساسية عصيات الشبكية . 
التلاؤم للضَرء light a.‏ 
قابلية الشبكية على التقليل من حساسيتها 
للضوء عند تعرضها للضوء الشديد والذي 


يتم بتنبیه مخاريطها . 

photopic a. التلاژم للضوء‎ 

انظر (.ھ ٤طع1i[‏ = 

لام الشبكيّة retinal a.‏ 
تلاؤم الشبكية تلف شداد الضوء 

. الساقط عاما . 

scotopic a. التلاؤم للظلام‎ 
)= dark 4.) أنظر‎ 

add, addition الإضافة‎ 


مقدار قوة العدسة التي تضاف إلى عدسة رؤية 
السافات كي تحوها إلى عدسة قراءة . 


قريب ۰ adduction‏ 
حر كة العينين أفقياً نحو اللخط الناصف . 
المقَربَة. adductor‏ 


العضلة التي تقرب العين إلى الخط الناصف 
وهي العضلة المستقيمة الانسية . 
و هدة أ A — dellen‏ 
قرحة تنكون على حافة القرنية أحياناً بعد 
إجراء عملية الحول وتقع عادة على الجهة التي 
فطعت عندها العضلة وتنتج عن تجفاف 
موضعې ف القرنية . 
سر طائة ئة غذيّة adenocarcinoma‏ 
٠‏ سرطانة تنكون من أنسجة غدية أو ورم تظهر 
ف چ خد : 
ciliary body a.‏ 

سَرّطانة الجسم الهدبي الدية 

lacrimal gland a. 

سر طانة الدة الدمعية العدية 


acne 


a. rosacea (= rosacea) 
عد ردي‎ 
مرض مزمن يتوضع على الأنف والجبهة‎ 
وا 0 ا‎ 
وبارات شبيبة بالعد مع التهاب الأجفان‎ 
. والملغحمة‎ 
acorea العام الحَدَفة‎ 
انعدام الحدقة في إحدى العينين أو في كالتما‎ 


acuity, central visual 
جدّة الإنصتار الم ركزي‎ 
وضوح الرؤية في المنطقة الم ركزية من العين‎ 
acuity, visual حه الإنصتار‎ 
وضوح الرؤية وهي أهم مقیاس , صريري,‎ 
لوظيفة البصر ويعبر عنما بعدد نسبي يقارن بين‎ 
حدة إبصار الفرد مع ابصار شخص سوي ذو‎ 


ت ة 1 
TT‏ 


مقاسة بالامتار او مقاسة بالأقدام . 

خاد acute‏ 
)١(‏ ما يتصف ببداية مفاجئة وتطور سريع 
وقصير وأعراض ا 

(۲) شدید ومفاجیء الا الحاد . 

(۳) الة دقيقة النهاية أو الحافات . 

تلاۋم adaptation‏ 
)١(‏ مواعمة العين وإحکامها حسب منبہات 
امحيط وخصوصا تغيير حساسية شبكيتها 
لختلف شدد الضوء . 

(۲) التناقض المستمر في خساسية العرن للمنبه 
عند دوام تعرضها له . 

(۳) تغير سلوك ووظائف وبنیان الکائ. ئن الجي 
عند تعرضه الطويل لبيعة ثابتة .. 

التلاؤم للون color a.‏ 
)١(‏ قابلية الشبكية على تغيير حساسيتها 
وقابليتما على المييز بين ألوان الطيف 

و شدادها . 

(۲) تضاؤل إدراك العرن للألوان چ 


A ¬ exotropia 


و ابع العين adnexa oculi‏ 
وهي تشمل . اللتحمة والغدة والقناتين 
الدمعيتين والكيس الدمعي والأجفان 
والحاجبين وعضلات العين الخارجية . 
adrenaline (= epinephrine)‏ 
ادرال ( ارين ) 
هرمون يفرزه ويخزنه لب الغدة الكظرية وهو 
عفز للمشتقبلات الودية الادرينالية الفعل 


فیوسع -حدقة العين وپساحمل کعلاج ف 


الزرق المزمن 
ا adrenergic blocking‏ 
مُحصرّاث الفغل الأذريتالي 
عوامل كيميائية ٠‏ تحصر عمل افرمونات 
٠‏ والكيميائيات الأدرينالية الفعل وتبطل عملها 
على المستقبلات الأدرينالية ومنها الداي بينامين 
والداي کلورایز وبروترینول . 
adrenergic stimulating agents‏ 
مُبهاث الفغل الأذريتالي 
عوامل كيميائية تنبه المستقبلات الادرينالية في 
أعضاء الجسم مثل الأيفيدرين والأمفيتامين 
التي تشابه في عملها عمل الأدرينالين . 
تقدم ا advancement‏ 
قطع عضلة العين الخارجية وتقديمها إلى الأمام 
حو القرنية عند إصلاح الحول جراحيا وذلك 
لتقوية شد العضلة . 
aerosol keratitis‏ 
يهاب القرنية الضبوي 
ilظر (keratitis)‏ 
قبل أ < حول إئني Î‏ İaصesotrop-A‏ 
حول إنسي يزداد عند النظر إلى أعلى . 
مقياس الحس" aesthesiometer‏ 
الة تحوي خيوط نايلون دقيقة تستعمل لقياس 
حساسية القرنية للمس . 
السببيّات aetiology (= etiology)‏ 
افر لن اللخرض وطرق رها ت 
المريض 
حول وخشي أ 0 ۸A -ex0)0P14‏ 
حول وحشي يزداد عند النظر للأسفل' . 


عدوم › وَرَم غي adenoma‏ 
ورم ظهاري حيد يتكون من بنية غدية أو 
غو م فو خڅ Fuch’s a.‏ 
غدوم لا وعاني ميد يتکون من ظهارة 
المهدبي اللاصبغية ويتوضع عادة على حافة 


الجسم اندي . 
عدو م الثخامى pituitary a.‏ 


غدوم حميد في النخامى يمكن أن يضغط 
على التصالبة البصرية ويودي إلى عمى. 
غو م زهُمي sebaceous a.‏ 
عقیدات أو حطاطات وعائية صفراء 


صغيرة تظهر في وسط الوجه وتنمو من 


الغدد الرهعمية . 

فیرزوس غڏي adenovirus‏ 

واحد من مجموعة فيروسات الدنا التي تولد 

آم اض الملتحمة والجهاز التنفسي . 
adherent leukoma‏ 

عُفَاءَة الهَرَنية الملعَصقّة 

(Ileukټ011a)‎ رظنi‎ 

adhesion : الصاق‎ 

انصال وثيق بين سطوح أجسام متجاورة سواء 

كان ذلك لتجاذب نجزيئاعما أو لتولد أربعلة 


. ليفية بينها تربطها ببعضها . 


حَدقةٌ ادي ` ۰ ÃAdie’s pupil‏ 
انظر (اذupم)‏ 


adjustable sutures غُرراث تَحَكميّة‎ 
(suture) رۈ¡نi‎ 


إخكام adjustment‏ 
)١(‏ إعادة ترتيب الأجراء أو الوظائف 


أستجابة لتغير الظروف الحيطة . 

(۲) تصليح وتحوير المحالات أو الوطائف 
المنخحرفة وإعادتا إلى حالما الطبيعية 2 بعل . 
کا لست ا 

.adnexa bulbi ` تو ابع الین‎ 
(= adnexa oculi) إنظر‎ 


ا 


عمه بَصري agnosia, visual‏ 
عدم القدرة على التعرف عإن المرئيات العادية 
بالنظر إليها بسبب افة في القشرة البصرية 
للمخ . 

اللا كَتَابية agraphia‏ 
عدم القدرة على التعبير عن الأفكار بالكتابة 
بسبب آفة في القشرة البصرية للمخ . 

اللا كاية البصرية optic a.‏ 
عدم القدرة على نقل الكتابة المطبوعة أو 
المكتو بة مع إمكانية كتابة الكلمات التي 
لى على المريض 

اللا كتابية الكَلِمِيّة verbal a.‏ 
المقدرة على كتابة الحروف المفردة من دون 
المقدرة على كتابتما مجتمعة لتكوين كلمات 


ذاث دلالة , 

اللا كتابية البَصَرية ا .4 لوuوزر‏ 
انظر (.4 عإاpە‏ =) 

وَغكة ¡ عل ailment‏ 
أي مرض أو إصابة با لجسم وعادة ما تستعمل 
للاصایات والأضطرابات البسيطة . 

aiming beam یب‎ e حر‎ 


المرضية في العين قبل تصويب أشعة الليزر 
اليا . 


akinesia 


١‏ اللا حَركيّة ۲. شل الحَرّكة 
(1( فقد ال أو ضحت حركة الجسم أو جزء 
منه . 
(۲) شلل عضلي. وقتي يصيب العضلة عند 
زرقها بمخدر موضعي . ` 

aknephascopia (= twilight 


می شفقي »> عمی غلسي blindness)‏ 
انظ (blirıdııes$)'‏ 


العدام المع alacrima‏ 
عدم إفراز الدمع الخلقي 
برص › مَهُق albinism‏ 


اندام صبغة الجلد والشعر والعين خلقياً 
بسب انعدام طليعة الميلانين .. 


afferent piüpillary, defect 


afferent pupillary defect 
عيب حدق وارد‎ 
عيب يتصف بعدم تقبض حدقة العين عند‎ 
تنبيها بالضوء المباشر الساقط علا ولكنا‎ 
تتقبض عند سقوط الضوء على حدقة العين‎ 
۰ . الفانية‎ 
aftercataract ساد تلوي‎ 
اة ا الخلفية للعدسة أو بقايا العدسة‎ 
۰ . السادية المرالة حارج محفظتما‎ 


وب 


صر رَه تلود به afterimage‏ 
الأولية . 
وره وة سلبية negative a.‏ ' 
صورة تلوية تظهر فيما الأقسام المضاءة من 
الصورة الأصلية الأولية مظلمة وبالعكس 
تظهر أقسامها المظلمة مضيئة . 
صورة تلويّة مُوجَبّة positive a.‏ 
صورة تلوية تظهر فيا أقسامها المضيعة 
والظلمة بنفس ترتيما في الصورة الا 
الأولية . 
فحص الصورة التلوية a. test‏ 
فحص يعتمد على قدرة المريض على رؤية 
الصورة التلوية في كل من عينيه بعد 
تعريضهما لنبه قوي . ۰ 
aged macular degeneration‏ 
تتكس البفعَة الشتيخوخي 
تنكس البقعة الذي يظهر في الشيوخ آحیانا 
وعادة ربیل الستين من العمر. وهو من اثر 


اساب العمى اوي 


agenesis . ' اللائكۇق‎ 

عدم تكون أحد الأعضاء خلقياً . 

agents, beta blocking مُحصرًات ًا‎ 

مواد ا تستعمل لاخحصار أعصاب بيتا 

الودية . 

غوامJ‏ اiخlںة agents, chelaling‏ 
عواقل تستعمل لازالة, الترسبات الكلسية من . 
الف + 


amaurosis - 


allophthalmia 
(= heterophthalmia) 
تاين العَينين‎ 
. تباين ٺي اتجاه حوري العينين او في لونيهما‎ 
alopecia, eyebrows حاص الاج‎ 
. تساقط وغياب شعر الحاجيين‎ 
alpha adrenergic receptors 
مستتقبلات ألفا الأذرياليّة.‎ 
مستقبلات توجد في أعضاء الجسم التي تغذيما‎ 
أعصاب ودية ادرينالية تستجيب للنورادرينالين‎ 
وتحصر بالفينوکسي بنزامين والفينولامين‎ 
alternating cross eyes 
حول إلسي متناوب‎ 
(= alternating esotropia) 
حول إنسي يصيب إحدى العينين بالتناوب‎ 
. مع العين الأحر ی‎ 
alternating squint حول تتاب‎ 
(= alternating strabismus) . 
حول یصیب إحدى العينين بالتناوب مع‎ 
. العين الاحرى‎ 
alternating sursumduction 
 ةبواتتملا حَركة العين الغلوية‎ 
حركة العين إلى الأعلى عند تغطيتها ولكنبا‎ 
. تعود إلى وضعها الطبيعي عند إزالة التغطية‎ 


خلايا مَقرنيّة amacrine cells‏ 
انظر (واآعء) 

لايا شبكوية مقر نة retinal a.c.‏ 

انظر (1[5ع) 


کمتة و : کمنات ( amaurosis‏ 
عمى يصيب العين من دون أفة بينة فيا کا هو 
الال ملا في إصابات العصب البصري أو 
الدماغ . 

albuminuric a. 
كمتَة البيلّة الأبومينية‎ 
عمی جزلي عابر يترافق مع بعض أمراض‎ 
. الكلية التي تنتصف بيلة البومينية‎ 
g. 


برص عيني. ocular a.‏ 
اتعدام الضبغة الميلانية في لعن قيا : 

oculocutaneous 4.‏ 
رص عيني جلدي 
اند اة ا ق لشن الك : 
برص » أمْهّق albino‏ 
ألصاب بالبرص . 
عمش کو ڼ alcohol amblyopia‏ 
اi¡طj (amblyopia)‏ 
الأاقرائّة alexia‏ 
عدم المقدرة على إدراك معنى الكلام المقروء 
بسبب آفة في قشرة المخ البصرية . 
اللاقراتيًة optical 4. (= alexia)‏ 
حرُوف بالقلويات alkaline burns‏ 
انظر (18اbu)‏ 


مستارج. allergen‏ 
)١(‏ مادة تولد الأرجية أو فرط الحساسية 
ويمكن أن تكون مادة بروتيئية أو غير ذلك . ' 
(۲) مواد بروتينية منقاة يستحصل علما من 
بعش ٠‏ الأطعمة أو اواد الشافعة تعمل 
مخف رضي هرف اده ال اا 


رجي allergic ٠‏ 
ذات علاقة أو مسبب للأرجية أو ذات طبيعة 
ارا او مار با 
a. catarrhal conjunctivitis‏ 
لهاب المُأقجمة الأزجي الترليّ 
ilظر (conjunctivitis)‏ 
a. conjunctivitis‏ 
لهاب المُأَحمة الأزجي 
ilضۉړر (conjunctivitis)‏ 
a. keratoconjunctivitis‏ 
il¡ۈر (keratoconjunctivitis)‏ 
الاأرْجيّة | allergy‏ 
زيادة حساسية الجسم التي تتولد عند تعرضه 
ثائية إلى مستأرج سبق أن تعرض له . 


. يودي إلى العته وفقدان البصر التدريجي 
فیولد والشلل والوت . 
حَدَقة فة كميّة amaurotic pupil‏ 
عمى يتصف بحدفة لا تستجيب للمنبهات 
الضوئية المباشرة ولكنما تحتفظ منعكس الضوء 
الاتفاقي عند تنبيه العين الثانية . 
amaurotic pupillary paralysis‏ 
شل الحَدَقة ۹ 


الماش e‏ تنقبیض عند تنبیه اا 


بالضوء . 
عَمَش ( = کَسّل الین ) 

amblyopia (= lazy eye) 
اعتام البصر بدون افة عضوية ظاهرة وقد‎ 
. يتولد عن قلة تنبيه العين في مرحلة الطفولة‎ 


عمش کځو : alcoholic a.‏ 
اعتام بصر ي یتو لد عن التسمم 
بالکحول . 


anisometropic a. 

غْمَش تبان الانكسار ' 
اعتام بصري يسبب عن وجود تباین کبير 
ف حطاً ٠‏ العينين الذي يريد عن 


غمَش زرنیخيٰ arsenic a.‏ 
اعتام بصري يتسبب عن التسمم 
غمَش لوني color a.‏ 


ضعف في تفريق الألوان يتسبب عن 
غمش خلقَيّ congenital a.‏ 
اعتام بصر ي يوجد مند الولادة . 
a. crapulosa (= alcoholic a.)‏ 
قش کول 

crossed a. (= a. cruciata) 
غمَّض غُبوريٰ‎ 
بصري يصيب إحدى العينين مع‎  ماتعا‎ 
حدر نصفي في الجانب الأاخحر من الوجه‎ 


amaurosis 


کمتَةٌ عين القَطّ cats eye a.‏ 
متالق من حدقتها شبيه بتالق عين القطة في 


الظلام 

ا مرگز 1 central a.‏ 
كمنة تتسبب عن مرض في الجهاز العصبي 
ال ركزي . 

cerebral a. ET 

كمنة تتسبب عن مرض في المخ . 

کی حلقية congenital a.‏ . 
كمنة موجودة عند الولادة . 

diabetic a. کمن سكريّة‎ 

كمنة مرافقة لمرض السكري . 


عمى جزلي عابر في العينين أو في أحداهما 
يدوم لفترة زمنية قصيرة قد تطول لثوان أو 


لساعات . 

كمتَة هُرَاعيّة . hysteric a.‏ 
كمنة ترافق نوبات الراع ( الهستيريا ) . 
كمتَة السمامة ‏ .4 intoxication‏ 


ا كش ١‏ .الا 
کالکحول والتبغ . 
a. partialis fugax‏ 
عمی جزلي فجاڻي عابر . 
كمتَة العكاسيّة reflex a.‏ 
ت بعيد عن الین 
كمنَة مَهديّة saburral a.‏ 
عمى عابر يرافق التهاب المعدة الخاد . 
uremic a. ۰‏ 
كمتة بُورييّة : كمنة بومية 
كمنة ترافق ارتفاع يوريا الدم وغالبا ما 
تترافق مع أمراض الكلية . 
amaurotic familial idiocy‏ 
ته مني عَائلي 
مرض ورائي يتصف بسوء استقلاب المواد 
الشحمية وترسبها في الدماغ مع تنكس دماغي 
10 


amblyopia 


عَمَش الهكاسيٰ reflex a.‏ 
اعتام بصري ينتج عن تهيج جرء طرفي من 
الجسم ۰ 


refractive a. عمش الكساريّ‎ 


الأوساط السترة الانكسارية لفن٠‏ 


relative a. عمش سبي‎ 

E 
٠. جريا‎ 

عمش حسي .4 sensory‏ 


. العين لفترة طويلة خحصوصاً في مرحلة 
الطفولة . 5 

عمش حولي strabesmic a.‏ 
E a e a‏ 
انين بشيب الول يبا لارو نة الافة 


عمش کبتي suppression a.‏ 
اعتام بصري ينتج عن كبت بصر إحدى 


العينين عند وجود الحول اتقاء الرؤية 
الشائية ٠,‏ ) 

عمش بغي tobacco a.‏ 
اعام بصري يتسبب عن التأثير السمي 
لتدخين التب بشكل السيكار أو التبغ 


الس أو الشيشة . 


tobacco-alcohol a. 
عمش غي ولي‎ 
اعتام بصري مترق يتسبب عن كارة‎ 
. والإفراط في تناول الکحول‎ 
toxic a. غمَش سمي‎ 
اعتام بصري ينتج عن التسمم ببعض‎ 
السموم كالتبغ والكحول والعقاقير‎ - 
. السامة‎ 
traumatic a. عمش رضحي‎ 
اعتام بصري ينتج عن أذى العين وإصابما‎ 
. بالرضوض او الجروح‎ 
i1 


a. cruciata (= crossed a.) 
غمَش غبوري‎ 
deprivation a.  ڇ;ضًنlaرج عمش‎ 
غمش العين بسبب حرمانها من الرؤية‎ 
. لفترة طويلة نسبيا‎ 
eclipse a. عمش کت في‎ 


اعتام بصري يتسبب عن أذى البقعة 


بالأشعة تیت الحمراء بسبب النظر إلى 
کسوف الشمس من دون وقاء للعين 


عمش سوء الاستعمال .4 ue‏ طو-×م 


اعتام بصري بسنب الافراط في استعمال 
العقاقير والسموم كالكحول والتدخين . 
غَمَش الإهْمَال ex-an0psİa 4. ٠‏ 
اعتام بصري یتو لد عن عدم استعمال 
اة ر 


functional a. عمش وَظيفيٰ‎ 


العصيات والخاريط الشبكية من دون أية 


فة ظاهرة . 
عمش هُر اعيٰ hysterical a.‏ 
اعتام بصري يترافق مع افراع 
( المستيريا ) 


مض تبي iatrogenic a.‏ 
اا بصري ينتج عن المداحالات الطبية . 


عمش تغذوی ي nutritional a.‏ 


اعتام بصري ناتج عن نقص بعض المواد 
الغذائية الضرورية في الطعام 
کالفیتامینات . 

posthemorrhagic a. 
اعتام بصري ينتاب الشخص بعد حصول‎ 
. تريش شدید لدیه‎ 
postmarital 4. مش بعد الرزوؤاج‎ 
بمري کان ينقد سابقا بان رلك‎ 


غُمَّش الكنين quinine a.‏ 
اعتام بصري ينتج عن أستعمال جرعات 


كبيرة من الكنين . 


amblyopia 


ل ل (ج. اال ( ampulla‏ 

اصطلاح تشريحي عام يستعمل للدلالة على 

انتفاخ في بنية أنبوبية . 

amyloid; corneal  ةنرَقلا لشوانة‎ 

تغيرات القرنية في الداء: النشواني . 
amyloidosis, vitreous‏ 

اء الرجَاجي 


ان ق راج ال 
analgesic‏ 


(۱) عقار يہدیء حس الام 
(۲) عضو أو جزء من الجسم فاقد حس 


الألم . 
إخو ال علو ي مرد anatropia‏ 


احراف عور إحدى العينين للأعل عند تثبيت 
نظر العين الثانية للأمام . 

anaesthesia (= anesthesia) 
تخدیر › حدر › تیج‎ 
فقدان الحس العام أو فقدانه في موضع أو‎ 
عضو من أعضاء الجسم ويستعمل غالبا للدلالة‎ 
على فقدان حس الام أو على استعمال الوسائل‎ 
الختلفة التي تؤدي إلى فقدانه عند إجراء‎ 

العمليات أو المدالحلات الطبية المؤلة . 


corneal a. 
تخدیر القَرنية ۲. خدر القرنية‎ .1 


)١(‏ تخدير سطحي للقرنية 
)١(‏ فقدان الحس في القرنية . 
تَخدير عام » بني عام .4 genera‏ 
تخدير عام للجسم يصاحبه فقدان الوعي 
وحس الأ من كل أنحاء الجسم . 
local a.‏ 

تخڍير مَوضَيٰ » نيج موضعي 
تخدير جزء محدد من أجزاء الجسم ويتم 
ذلك 'عادة بزرق المادة الخدرة فيه . 

permeation a. 
تخدیر سطحي يتم عن طريق وضع المادة‎ 
الخدرة على سطح العين أو الجلد لتنفذ‎ 
2 لاما وتخدر سطحما‎ 


uremic a. 
عمش بُوريي › غمَش ټوليمي‎ 
اعتأم بصري يحدث احيانا في النوبات‎ 
. اليوريية‎ 
amblyoscope مُصوب امش‎ 
جهاز 'لتدريب العين المصابة بالغمش على‎ 
المشاركة في عماية الإبصار . کا أنه يستعمل‎ 
. أيضاً لقياس درجة الحول‎ 
major a. مُصوْبُ القَمَش الکبیر‎ 
جهاز لمعالجة الغمش الكبتي ولقياس درجة‎ 
. الحول أو لقياس الرؤية بالعينين‎ 
ametropia تحلل الإلكسار‎ 
تباین غير متناسب بين حجم العرن وقدرتها‎ 
الإنكسارية نما يؤدي إلى عدم تركيز الصورة‎ 
في بؤرة على الشبكية فيولد مد البصر أو قصره‎ 


خلل الإلكسار المخْرَريً .اونبو 
خلل انکساري بسبب طول احور 
البصري للعین او قصره . 


curvature 4. 


حل الإلكسار الإلجائي 


خلل انکساري NURS‏ تدب سطح 
ا 
حل الإلكسار المَنسّبي index a.‏ 
الانكساري لأوساط العين الضوئية . 
لل الإلكسار الوَضميّ .4 i01)أكمم‏ 
خلل الإنكسار الذي ينتج عن سوء توضع 
عدسة العين . 

refractive a. 
خلل الإنكسار الإنكساري‎ 
خلل انكساري يسبب خحطاً في الأوساط‎ 


الانكسارية للعين . 
مله الإنكسار ametropic‏ 


عين مصابة بخلل انكساري . 
amplitude of accommodation‏ 

دى إزتقاع مدى انكف 

(accommodatio01) رظ¡ii‎ 
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angiomatosis, retinal 


angiodysplasia 
دن و راي ۽ ا ار عاي‎ 
ET 
. حلایاها‎ 
angiofibroma يفو م وعائيٰ‎ 
. وعاۋوم يحوي نسيجا ليفيا‎ 


صورَة زعائيّة angiogram‏ 


صورة شعاعية لوعاء الدم بعد ملأه بمادة 
مهتمة . 
تصو ير الأوعة angiography‏ 
التصوير الشعاعي للأوعية الدموية بعد حقنها 
بمادة تباينية معتمة لتوضیح حدودها . 

fluorescein a. 
تصویر ار بالفلورسئین‎ 
التصوير الشعاعي للأوعية باستعمال صبغة‎ 
٠ . الفلورسين‎ 
angioid streaks أثلامٌ وعائانية‎ 
أشرطة راء إلى سوداء غير متعظمة الشكل‎ 
تشاهد في قاع العين وتتشعع من القرص‎ 


البصري على سطح الشبكية وتظهر في بعض . 


الأمراض العامة کمرض فقر الدم المنجلي . 


وعَاؤوم › وَرَمٌ وعائي angioma‏ 
ورم تولده لايا الاوعية الدموية أو وزم 


مكون من أؤعية دموية أو لفاوية . 
وعاۋوم المَشيمية choroidal 4. ٠‏ 
وعاۋوم orbital a.‏ 

. orbitofacial a. 


و حَجَلجي رجهي 

وعاؤوم في حجاج العين يتد ليغطي جرء 
مناخل اوه 

ر عاو م الشبكية retinal a.‏ 


وعاؤوم يتوضع على شبكية العين . 
angiomatosis, retinal‏ 

ورام الشبكية الوعائي 

أورام وعائية متعددة في شبكية العين . 
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surface a. 
topical a. 


تخیر مسحي > بيج سحي 
تبنيج سطحي للقرنية أو اللقحمة . 


anaphylactic conjunctivitis 
اهاب الملمجحمة التَأقيّ‎ 
(conjunctivitis) رظ¡il‎ 


anaphylaxis اق‎ 


استجابة مبالغة أو غير إعتيادية لبروتين غريب 
9 لبعض اواد الأخر - 

بو ري anastigmatic‏ 
سوي بورية ة العين أو غير مصناب باللابؤرية . 


و کے 


anastigmatism بؤرية‎ 


عدم الإصابة بلابؤرية العين . 
anesthesia (= anaesthesia)‏ 
تخدیر › تبنیج . 
اعطاء عقار يؤدي إلى تخدير الجسم أو جزء 
منك , : 
مخڈر › تخدیر ي : anesthetic‏ 
عقار أو ا يودي إل غندير الجسم او تثبيط 
حس الألم . 
مُخذر مَوضعي anesthetic, local‏ 
عقار يستعمل للتخدير الموضعي سواء عن 
طريق الزرق أو عن طريق وضعه على سطح 
العين أو الجلد . 
م الم ( ج. أمھات لدم( aneurysı‏ 
کیس وعاني یتولد عن تمدد شریان أو وريد أو 
الق 
ophthalmic artery a.‏ 
م دم الشريان العينيّ 
1 ڌم حَجَاجية a. of orbit‏ 
م دم أحد شرایین الحجاج 
a. of retinal arterioles‏ 
ا دم شرَيتات الشبكيّة 
أم دم مجهرية بارزة في شبكية العين وها 
عادة حواف حادة يكن رؤيتها بوضوح . 


angiomatosis, retinocerebral 


anterior chambre a. 
زَاويَة العرقة الأماميّة‎ 
الراوية المولدة بين حواف القزحية والوجه‎ 
قي لاقرة واي رج ا ادي‎ 
. الخلط الاي للعين‎ 

a. closure glaucoma 
. ررق السيداد الراوية‎ 
(glauc0o42( انظر‎ 

contact lens wetting a. 

زاوية ترطيب القدمتة اللاصقة ٠‏ 
الزاوية المكونة بين السائل المرطب لسطح 
العين والعدسة اللاصقة . 
زاوي التَقَازاب ‏ .4 convergece‏ 
الراوية المولدة بين احور البصري والخط 
الواسط عند النظر إلى جسم معين أو هي 
الراوية المكونة بين الحورين البصربين 
الرّاوية الحَرجَّة 
هي الزاوية التي لا يكن من بعدها أن تمر 
أشعة ضوئية من وسط عالي الانكسارية 
إل آخر واطيء الأنكسارية ولذلك 
تنعكس الأشعة الساقطة عليه . 


critical a. 


زاوية الالحراف  deviation a.‏ 
الزاوية المكونة بين الشعاع المنكسر وخحط 

سقوطه الممدد . : 
زَاوية التزح drainage a.‏ 


زاوية نرح الخلط الاي في الغرفة الأمامية . 


عتد التقاء القرحية بالاتصال القرنوي 
الصلبوي . 


angiomatosis, retinocerebral 
(= von Hippel disease) 
ورام الشتبكيّة والمُح الوغائي‎ 
أورام وعائية وراثية ر بين شبكية العين‎ 
والدماغ وقد تنتشر أحيانا إلى الحبل الشوكي‎ 
أو بعض أعضاء الجسم الأخزى كالكلية‎ 
| . والبنكرياس‎ 


عُنْمَةَ وعَائيّة angioscotoma‏ 
اتساع بقعة الشبكية العمياء بسبب وجود 
وعاء دموي كبير في مناطق الشبكية الجاورة 
ها , 

angiospastic retinopathy, central 
اغتلال شبكوي مَركزي بالتشج الوعاني‎ 
فقدان البصر بسبب وذمة فجائية في منطقة‎ 
. بقغة الشبكية والذي يترافق مع تشنج أوعيتها‎ 
angle زاوية‎ 
aberration a. زاوي الريغ‎ 
الراوية المكونة عند عين الناظر بين الط‎ 


anomaly a. زَاويّة الشذوذ‎ 


الزاوية المكونة بين خط النظر السوي 
( حور البصر ) وخط الاتجاه الشاذ للعين ‏ 
اللصابة بتشبيط بقعتبا ما يضطرها إلى " 
الاغراف لاستعمال منطقة أحرى من 
الشبكية للأبصار . 


کچ 


بنية زاوية العين کا تظهر نظا الزاوية 


ر 
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angulus 


زَاويَةَ الحَول squint a.‏ 
الخط الذي يرسم منها إلى الجسم المنظور 
والذي تشبت عليه لو كانت سليمة . 


visual a. ' الزاوية البصرية‎ 
)= optic 4.( انظر‎ 

زاوي . angular‏ 
متعلق بالراوية . 

الشر يان الر او ي a. artery‏ 
انظر )a۲٤٤۲(‏ 


a. blepharitis 
اليهابُ الجَفن الرَاوِيَ‎ 
(blepharitis) رظil‎ 
‘a. blepharoconjunctivitis 
اهاب الجَفن والُاسجعة الزاويّ‎ 
(blepharoconjunctivitis) ¡il 
a..conjunctivitis 
التهابٌ الملكجمة الزاوي‎ 
(conjunctivitis) انظر‎ 


الؤريد الراويٰ a. vein‏ 
انظر .(10ع۷) 
زاوية. angulus‏ 


a. iridocornealis 
الرَاويّة القرحية القَرنيّة‎ 
(= iridocorneal angle) . 
)ھہعاe( انظر‎ 
a. oculi lateralis ۰ 
(= lateral angle of the eye) 
) راوية العين الوؤحشية ر اليحاظ‎ 
الزاوية الحادة في الطرف الوحشي من‎ 
الشق الجفني والمحصورة بين الجفنين‎ 
) . العلوي والسفل‎ 
a. oculi medialis 
(= medial angle of the eye) 
) زاوي القين الإنسية ر المُوق‎ 
الزاوية المدورة عند الظرف الإنسي للشق‎ 
الجفني وا محصورة بين الجفنين العلوي‎ 
. والسفلي‎ 
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رَاريّة السقو ط incidence a.‏ 
الزاوية المكونة بين الشعاع الساقط . 
والعمود المقام من سطح الوسط الساقط 
الراوية القرَحية irideal a.‏ 
انظر (.43 iridocorneal‏ =( 
iridociliary a,‏ 
الراوية القُرَحيّة الهَدبية 
زار ن اة وا اهدي 
iridiocorneal a.‏ ` 


الزاوية القرحية الفَرنيّة 


الحيز الذي يوجد عند منطقة التقاء القرنية 


وجذر القزحية ويحوي البنية الترشيحية 
للغرفة الأمامية . 
iridiocorneal filtration a.‏ 
iridocorneal a.)‏ =( 


زاوية الرّشح القَرَحيّة القَرَيّة. 


زاوية ابا kappa a.‏ 
البصر ية . 


optic a. (= visual a.) 
الزاويّة البصرية‎ 
الراوية المكونة بين خحطين يدان من‎ 
النقطة العقدية للعين حتى أطراف الجسم‎ 
. المعظور‎ 
a. recession إلحسار الراوية‎ 
ازدياد في عمق الغرفة الأمامية للعين عقب‎ 
الرضوض غير الثاقبة التي تصيبها والتي‎ 


قدي إلى اتزياح القرحية للخلف . 


زاوية الالعكاس reflection a.‏ 
الزاوية التي يكونما الضوء المنعكس مع 
شعاع عمودي ساقط على سطح الجسم 

اک 
زارية الإلكسار refraction a.‏ 
الزاوية المكونة بين الشعاع المنكسر ولحط 
عمودي على سطح الجسم الكاسر 

E 


anhidrosis. 


بیت شاد anomalous fixation‏ 
تشبيت العين بصورة شاذة بحيث تقع صورة 
الجسم النظور على منطقة في الشبكية غير 
تقرتهاً . 
anomalous retinal‏ 
correspondence (ARC)‏ 
توافق شبکوي شا 
حالة توافق شاذة بين نقاط خارج نقرة إحدى 
العينين مع نقرة العين الثانية . 
anomalous trichomatous‏ 
شور لامجل 
il¡ظر (trichomat)‏ 
anomalous trichomatism‏ 
anomalous entropion)‏ =( 
شر داخليٰ شاد 
ilۈر (entrop101)‏ 
شذوذ ( ج. شذوڏات) anomaly‏ 
انحراف واضح عن القاييس السوية للجسم أو 
العضو خحاصة الانحرافات الخلقية والوراثية . 
شذوذ أکسئفيلد .4 Axenfel@d’s‏ 
قوس القرنية الخلفي المخولد جن خيوط 
عابرة من القرحية إلى حط شقالبة مولدا 
الزرق . 
شدُوذ یتر Peter’s a.‏ 
حالة تتصف بالتصاق القزحية بالقرنية 


بشکل حلقي . 


العام العين anophthalmia‏ 
عيب لقي يتصف بانعدام العينين أو بوجود 
أثر بسيط هما . 

انعدام العَين anophthalmos‏ 
iنظۈر anophthalmia)‏ =( 
عدي العّين anophthalmus‏ 
شخص مصاب بانعدام العين خلقيا . 

anopia انعدام العَين‎ ١ 


ilۈر anophthalmia)‏ =( 
۲. شيط البَصر عدم استعمال إحدى العينين 
کا يمحصل في الحول . 


ەا 


اللا عرفية anhidrosis‏ 
قلة التعرق الشاذ 
anuiridia (= irideremia)‏ 
إلمدام الفرحية 
انعدام القرحية الخلقي وهو شذوذ نادر ونادرا 
ما پیب الینین او ان یکر املا 
traumaldfic a.‏ 


إلمدام الفرحية الرَضتحي . 


تمرق جذور القزحية عند اتصاهما الجسم 


اهدي بسبب رضحها . 

تباین الصوّر aniseikonia‏ 

حالة تباين أحجام وأشكال الصور المرئية 

لعن بت اوت اة الكار عا د 
aniseikonic lenses‏ 

عسات تباین الصور ۰ 

انظر (ئوعا) . 

تباین الحَدقتين anisocoria‏ 

تفاوت قطري حدقتي العينين . 

ئفاؤت !)كار anisometropi4‏ 

احعلاف شدة انكسار العينين . 
ankyloblepharon‏ 

لصاف الجَفين » اللخص 

العصاق الحافتين الحفنيتين للعين ببعضهما . 

anlage (= primordium) 

البنية الأول › البدأة 

نسيج جنيني ذل تتکون منه الأعضاء أو 

أجزائها . 

annular cataract سد حلي‎ 

(cataract) رظۆil‎ 


annular scleritis 


إلِهابُ الصابة الحَلَقّي 
انغظر (scieritis)‏ 
عَنَمَة حَلقَيّةَ annular scotoma‏ 


۰ )sc00714( انظز‎ 
annular synechia 
إليصتاق القَرحية الحَاقي‎ 
(synechia) jۈظii‎ 
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` anterior vitrectomy 


a.c., shallow (= flat a.c.) 
رة أقامة صخل‎ 
anterior ciliary arteries 
الشرايين الهُدابيّة الأَمَامّة‎ 
(artery) انظر‎ 
anterior conjunctival arteries 
شرايين الممَحمَة الأمَاميّة‎ 
)arعا۷( انظر‎ 
anterior lenticonus 
دة مَحروطيّة أمَاميّة‎ 
(lenticonus) رظغil‎ 
anterior peripberal synechia 
الصاف مُحيط القُرَحيّة الأمَامي‎ 
(synechia) رۈ¡il‎ 
anterior pole of eyeball 
قطْبٌ المَُلَّة الأمَامي‎ 
e النقطة المركرية في منحنى‎ 
. الأمامي‎ 
anterior scleral foramen 
َة الصلبَة الأمَاميّة‎ 
(foramen) انظ‎ 
anterior scleritis 
إِْهابُ الصبَة الأمامية‎ 
, (sclerit18( انظر‎ 
anterior segment laî! الشدفة‎ 
۰ (segment) رطظil‎ 


anterior synechia 
الصاف القرَحيّة الأمَامي‎ 
(synechia) انظر‎ 
anterior uveitis 
. يهاب اليتية الأقايية‎ 
(uveitis) رظil‎ 
anterior vitrectomy 
يمامألا٣ استعصال الرجَاجيّ‎ 
استقصال الزجاجي وأغشيته من منطقة الحدقة‎ 
. ) العين الأمامية‎ ( 
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۴. حول علوي « ائظر (hyperopia)‏ 


anopsia بیط البَصر‎ .١ 
عدم استعمال إحدى العينين کا محصل في‎ 

اول 
۲. حول علوي › انظر (2اp‏ 0 .)hy perr‏ 
ضَادّة antagonist‏ 


عضلة تعمل باتجاه مضاد لعضلة مقابلة ها 
كعمل العضلة المستقيمة الوحشية بالنسبة 
للمستقيمة الإنسية . 
antagonistic eye muscles‏ 
عضلاث العبن الضادة 
عضلات العين التي تعمل باتجاهات متضادة 
لبعضها البعض . 
المحفظة anterior capsule laî‏ 
جز الحفظة الأمامية من العدسة . 
anterior capsulectomy‏ 


امنيعصال المحفظة الأمَامية 
شال اة الامامة عة 


anterior capsulotomy 
فر اليحقظة الأتاية‎ 
. عمل فتحة في الحفظة الأمامية‎ 
anterior chamber الغرقةٌ الأمَاميّة‎ 
الحيز بين القرنية والعدسة تحده القرنية وجزء‎ 
من الصلبة من الأمام وتحده القرحية وجزء من‎ 


الحدقة . 

a.c. hemorrhage .‏ 
عَمْر َموي » تزف الغرفة الأمامية 
!iړۈر hyphema)‏ =( 


a.c. angle رَاوية الغرقة الأَمَاميّة‎ ٠ 
الراوية بين القزحية والقرنية والتي ينرح.‎ 


من خلاها الخلط المائي . 

عة َمَاميّة عميقة a.c., deep‏ 
الوضع النشرجي الطبيعي للغرفة الأمامية . 
غر فة أَمَامّة مُسسَطَحَةَ a.c., flat‏ 
مضاعفة تلو بعض عمليات الغرفة 
الأمامية حيث تلتصق القرحية بالقرنية 
لخخلو الغرفة من الخاط الماني . 


anulus iridis minor 
الحَلَقَةَ القَرَحية الصغيرَة‎ 
الدائرة التراكزة الداخلية للسطح الأمامي‎ 
. للقرحية والخططة تخطيطا نحشنا‎ 
anulus of Zinn (= circle of Zinn) 
. حَلقَةَ ن‎ 
حلقة من الشرايين في الصلبة يط جنطقة‎ 
. دخول العصب البصري للعين‎ 
aperture, pupillary 
. الفتحة في مركز قزحية العين‎ 
aphakia اللاعَدسيّة‎ 
انعدام عدسة العين الذي يمكن أن يكون خلقياً‎ 
أو نتيجة رضح يصيبا أو عند اسعصاها لإزالة‎ 
. الساد منها‎ 
aphakic 
عَديم العَدَسة‎ 
عدبم عدسة لان ا ا اس‎ 
. استقصالما لغلاج الساد أو رضحها‎ 
a. cystoid macular edema 
٠ وَذَمةٌ البقعة الكيسانيّة اللاعَدسيّة‎ 
وذمة منطقة بقعة العين التي تصيبا أُحياناً‎ 
. بعد استعقصال عدستا‎ 
a. detachment الالفصال اللاعدسيٰ‎ 
انفصال الشبكية الذي يلو عملية‎ 


امتصال العدسة . 

زر ق الَلاعَدَسيّة a. glaucoma‏ 
انظر c0 ٣2(‏ ۾اع) 

عسات الَلاعَدَسية a. lenses‏ 
انظر (8ئ۸ع]) 

انصاز لا عڌسي a. vision‏ 


انظر (10۸؟v1)‏ 
حبسة ۰ aphasia‏ 
عيب أو انعدام المقدرة على التعبير بالكلام أو 
بالکتاية 0 عن إدراك الكلام اللسموع او 
المقروء . 


حبسة بَصرية optic a.‏ 
عدم المقدرة على تسمية الأشياء المنظورة 


antibiotic 


antibiotic 

صَادَة ( ج. صادات ) » مضاد حيوي 
مادة كيميائية ينتجها كائن حي ها القابلية على 
قتل أو تلبيط نمو وتكاثر كائنات حية أخرى 
فتستعمل في علاج الأمر أض الخمجية . 
الضيذ ( ج. أضداد) antibody ٠‏ 
جزيءِ غلوبلين مناعي يتفاعل مع بعض 
المستضدات الخاصة به أو القريبة منها 
مصتاد الکوليستيرًاز Ll‏ 
عقار يبط عمل الأنظم كولين ایستیراز مثل 
الفيزوستكمين ٠.‏ 
مُصضنًا دات التخثر anticoagulants‏ 
مواد تمنع أو تقبط أو تؤخر تخار الدم داخل 
الجسم أو خارجه . 
سید ( ج. مِسَضدات Aig e1  )‏ . 
مادة هما القدرة على تولید الأضداد والتفاعل 
معها بصورة نوعية خاصة وتحت ظروف 

antigen - antibody reaction 
تفاغل المُسبَضد والضد‎ 
اتاد نوعي بين المستضد والضد المناسب فيولد‎ 
| . مرکبا معقدا منېما‎ 
antihistamines jıمlial ادات‎ 
. قارات ماه م فاون‎ 


ياين الإنكسارية antimetropia‏ 
وجود مد بصر في إحدى العينين وقصر بصر 
في العين الثانية . ۰ 


antireflection coating of lens 
_ طلي القدسة بمانع الإلوكاس‎ 
طلي عدسة العوينات بمادة تمنع انعكاس الضوء‎ 
: | من سطجها.‎ 
anulüus conjunctivae اة المُلتَحمَّة‎ 
الحلقة المكونة عند دائرة اتصال اة‎ 
۰ . بالقرنية‎ 

anulus iridis e 

الحلَقَة القَرَحيّة ! 
الدائرة المتراكزة نجية لاسطح الأمامي 
لاقز حية والخططة تخطیطاً د 
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arachnodiactyly 
a. ene 
مقياس وئر الین ال‎ 


(tonometer) انظر‎ 
a. tonometry 


قياس وتر العين التستطيحي 

(tonometry) jظil‎ 

اللا أدائية apraxia,‏ 
عدم المقدرة على أداء ح ر کات مفيدة مع عدم 
وجود شلل ما و خلل حركي أو حسي 

لا أدَائية القن .4 ocular moor‏ 
عدم امقدرة على تحريك العين ارتفاقياً مع 
الحن الغانية عند الأبصار م عدم وجود 
شلل في عضلامباً أو أعصابما . 

aqueduct, lacrimal ْيمa5لا المَسّال‎ 


القناة إلدة 1 
الْرة ف الْمَائية aqueous chamber‏ 
iن¡ظر (chamber)‏ 
هيج lخلط‏ lllڼي  aqueous flarê‏ 
انظر (۴٣۾!؟)‏ 
الخلْطُ المَائي aqueous humor‏ 
انظر (humor)‏ 

aqueous inflow القدفق المَائي‎ 


اخلط الماني اي يتولد عن إفراز ظهارة 
النتوءات اهدابية في الغرفة الحلفية والذي يمر 
من خلال الحدقة إل الغرفة الأمامية قبل أن 
يرح منها .| 

الائر ياح الائيّ aqueous outflow‏ 
ارح اخلط الاي خحلال ترابيق زاوية الغرفة 
الأمامية ومن خلال قناة شلم إلى الأوردة حول 
الصلبة . 

طقَهٌ المع المَائي aqueous tear layer‏ 
الطبقة الوسطى من فلم .الدمع الذي يغطي 


العين ويكون عادة معظم كمية الدمع الذي 


تفرزه الغدد الدمعية انعکاسياً . 

الو ر یذ المَايّ 2 aqueous vein‏ 
انظر )e1۸(‏ 

نكي الأصابع arachnodactyly‏ 
مرض خلقي عام يتصف بزرق ولادي 
وانخلاع العدسة. بالإضافة لتشوهات في القلب 
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لانقطاع الاتصال بين مركزي البصر 

والكلام . 

visual a. (= word blindness) 

حبْسة إنصارية 

غدم المقدرة على إدراك معاني الكلمات. 

امقر ر ءة ودلالاتا , 

قَرحَةَ حَة قَلاعيّة aphthous ulcer‏ 

انظر ا8ن ۰ و 
apical zone (= corneal cap)‏ 

منطقة م ركر القرنية المنتظمة التحدب . 

aplantio cornea (= flat cornea) 


ری مسح 

)cor1€4( انظر‎ 

لا رَيغية aplanatism‏ 
عدم وجود زيغ كروي في العين أو الوسط 
الانكساري . 


aplasia, optic nerve 
عدم تكامل نمو العصب البصري الخلقي فيظهر‎ 
. كبنية أثرية صغيرة باهتة اللون‎ 
apparatus, visual ¢ الجُهاز الَصر‎ 
2 جهاز الأبصار ويشمل العين‎ 
apparent convergent squint 
. )Squ1٤( أنظر‎ 
` apparent divergent squint 
ِ حول وَحَغي ظاهري‎ 
(squint) انزۈر‎ 
appendages, eye مُلْحَقَاتُ العين‎ 
وتشمل كل ما يتصل بالعين تشرجيا ووظيفيا‎ 
کا جھاز والملتحمة والأجفان‎ 
۰ applantation " تسنطیے‎ 
: العين التسطيحي‎ 


visuopsychic a. 
الباحة البَصرية اللفسيّة‎ 
باحة قشرة المخ التي تدرك الاحساسات‎ 
البصرية وهي النطقة البصرية الثانوية‎ 
الموجودة في مقدمة الفص القذالي في‎ 
. منطقة فيرنيكا‎ 

visuosenSOry 4. 

الَاحَة البَصريّة الحسيّة 
باحة قشرة المخ البصرية الأولية التي تستلم 
كل الاحساسات البصرية الواردة من العين 
وتقع في موخحرة القص القذالي 


اللا العكاسيّة areflexia‏ 
انعدام النغکسات 9 
Argyl Robertson pupil‏ 
انظر (ازupم)‏ 
حَدَقةٌ ُرجایل رُویرتسين 
َقَضّض argyria‏ 


التسمم بالفضة أو بأملاحها الذي يغير لون 
الملتحمة ويبدها إلى اللون الرمادي السنجابي 
لترسب أملاح الفضة فيا . 
فض argyrosis (= argyria)‏ 
لون اللتحمة باون سنجالي رمادي بسبب 
ترسب الفضة فيا عند استعمال مستحضراعا 
دة طويلة . 
تصوير الشرايين arteriography‏ 
طريقة تحخديد ورسم شرايين الدماغ والعين بعد 
زرق مادة معتمة فما . 
اداد شرن arteriolar occlusion‏ 
انسداد الشريين بجخثرة دموية أو غیرها . 
صلب شري . کاوه اء و [0 )٣ه‏ 
ilړظر arteriosclerosis)‏ :=( 
arteriosclerosis of the retina‏ 
تصَلّب شريي شبکوي 
تصلب الشرينات الشبكية الذي يتصف 
توسع ساحة الضوه النعكس منها والتي تبدو 
متعرجة مع ظهور. لويحات متفرقة على جدرانما 
وانشناء الأوردة المرافقة ها 


arachnoiditis 


وني أعضاء أخحرى من الجسم والتصاق 
الأصابع 


إلهابُ العنكبرتية arachnoiditis‏ 


التباب الطبقة السحائية الرقيقة والذي قد 
يسبب فقدان البصر بتأثيره عل منطقة 
التصالب البصري 
و رو کی د ARC‏ 
anomalous retinal‏ =( 
correspondence)‏ 


urn 


عتمه فو سية arcuate scotoma‏ 
انظر (scotoma)‏ 
الصا قوسي arcuate staining‏ 
انړطر (staining)‏ 

arcus juvenalis cornea 
قوس القَرنية الحَدثي‎ 
قوس سنجابي یشبه فوس القرني الشيخوخحي‎ 
ولكنه يظهر بعد الولادة أو عند الأحداث‎ 
ويتسبب عن تنكس القرنية المبكر أو عن‎ 
. التماباتما أو تميجها‎ 

arcus Senilis cornea 

قوس القرنية الشتيْحوخجي 
قوس سنجابي اللون حيط بجحافة القرنية ولكنه 
مفصول عنما بقوس قرني صاف ويظهر عادة 
في العينين بعد سن الخمسين . 


اة area‏ 
َاحَة البقَعَة macular a.‏ 
منطقة المخ التي تتمثل فيا بقعة شبكية 
العين . 


Panum’s fusional a’s 
باحات الدغام بائوم‎ 
مناطق تحيط بالنقاط المتناسبة في ال‎ 
يؤدي تنبيبها إلى رؤية موحدة عند النظر‎ 
. بالعينين سوية‎ 
visual a... الباحة البَصريّة‎ 
على الباحتين الخططة. وحول الخططة‎ 
. الخيتين في الفص القذالي‎ 
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artery 


المدابي الخلفي وشريان الشبكية الم ركزي . 
copper wire a’s‏ 
شترايين سك الُحاس 
این الشبكية التي تظهر فیا خحطوط 
انعكاس الضوء متألقة وتشاهد عند 
تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم 
فیا ۳ 
شر يان ظهر الألف .4ھ dorsonasal‏ 
شريان يتفرع من الشريان العيني ويعطي 
الشربان الدمعي ويغذي ظهر الأنف . 
شر يان الرْجَاجَاني hyaloid a.‏ 
شريان جنيني يتفرع من شريان الشبكية 
الركزي ويتجه ليغذي عدسة عين الجن 
ثم يتلاشى بعد الولادة وقد ببقى مكونا 
تشوها خلقيا . 
internal carotid a.‏ 
الشيريان السبّاقي الباطن 
الشريان الذي يتفرع من الأمبر ویعیر 


الجيب الكهفي ويتفرع عنه الشريان 


lacrimal a. الشيريان الدمعي‎ 


شريان يتفرع من الشريان العيني ويعطي ‏ 


الشريان الجفني الوحشي ويغذي الغدة 


;اة 

lateral palpebral as. 
شرايون الجن الوَحشية‎ 
شرایون تتفر ع من الشريان الدمعي وتغذي‎ 
. الأجفان والملتحمة‎ 
long posterior ciliary a’s. ۰ 

الضترايين الهُدابيّة الخلفيّة الطَريلة 

شرایین تقفرع من الشريان العيني وتغذي 
القرحية والنوانء الهدبية . 


medial palpebral as. 


شرایین الجفن الالسية 

شرايين تتفرع من الشريان العيني وتعطي 
_ شريان الملتحمة الخلفي وتغذي اجفنين 
العلوي والسفلي : 
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arteriovenous crossings 
تعابر شريبي وَريدي‎ 
. تعابر شریناٹ الشبكية ر أوردتها‎ 
arteriovenous nipping: 
قَرْض شرټاني ريدي‎ 
إحدى علامات قاع العين في اعتلال الشبكية‎ 
. بارتفاع الضغط‎ 
arteriosclerotic retinopathy 
سرا م رو و‌ س‎ ie 
اغقأدل الشبكية بالقصّب الشريني‎ 
(retinopathy) رۈ¡il‎ 
arteritis, retinal 


البهاب شريداث الشبكية 


: التہاب نات الشبكية الذي .غالا ما يودي 


إلى العمى . 
شریان artery‏ 
وعاء دموي ينقل الدم باتجاه بعيد عن القلب . 
الشيريان الراوي angular a.‏ 
شريان يغذي الكيس الدمعي والجفن 
السفلي والأنف ويتفرع من الشريان 
الوجهي . 

anterior ciliary a. 
الشيريان الهُدابيّ الأمَاميٰ‎ 
شريان يتفرع من الشريان العيني والشريان‎ 
الدمعي ويغذي القزحية والملتحمة وتفرع‎ 
إلى شريان ظاهر الصلبة وشريان اللعجمة‎ 


الأمامي . 


anterior conjunctival a. 
شر يان المُلتحمة الأمامي‎ 
شريان يتفرع من الشريان اداي ويغذي‎ 
۰ . الملتحمة‎ 
central retinal a. (= Zinn’s a.) 
شِريان الشتبكيّة المركزي‎ 
شريان يتفرع من الشريان العيني ويغذي‎ 
الشبكية ويدحل العين مع العصب‎ 
. البصري‎ 
cilioretinal a’s 
الشترايين الهدابية الشبّكيّة‎ 
اتصالات شرينية بين فروع الشريان‎ 


artery 


رسف aspiration‏ 
إزالة السوائل أو المواد الأحرى من تجويف ما 
با مص . 

cortex a. رف القَشرة‎ 

رشف قشرة عدسة العين . 

lens a. رف العَدَسَة‎ 

رشفض عدسة الساد بعد تحطيمها . 

a. portal بوابة الشف‎ 


فشحة في الإبرة أو في وسيلة الرشف التي 
يراوح قطرها بین ره - هره م 
تستعمل لرشف قشرة العدسة . 
association cells, retinal‏ 
حلايا شبكويّة ارتباطية 
انظر ([۵1ء) 
asteroid hyalitis‏ 
اهاب الؤْجَاجيٰ التَجْمي 
انظر (ونازلھhy)‏ 
وَهَنْ البَصَرِ asthenopia‏ 
ضعف البصر وسرعة تعب العين عند الإبصار 
مع الها وصداع وضبابية البصر . 
accommodative a.‏ 
و 2 هَنْ البَّصَر الک yr‏ 
وهن البصر نتيجة إرهاق العضلة المدبية 
مع تعب العين السريع والأم والصداع 
واعتام البصر عند التكيف . 
وَهَنْ البَصَر الْعَضَلىْ .4 muscular‏ 
وهن البصر بسبب ضعف عضلات العين 
اة 
وَهَنْ البَصَر العَصيٰ nervous a.‏ 
وهن البصر كعرضٍ لرض. عصبي 
ويتصف بتعب العين وتضيق الساحة 
البصرية . 
وَهَنْ البَصّر الشتبّك“ retinal a.‏ 
انظر (.4 ۲۷018 =) 
وَهَنْ البَصَرِ الجَفنيّ tarsal a.‏ 
وهن بصري يتسبب عن لا بؤرية غير 
منتظمة تنتج عن ضغط الاجفان على 
القرنية . 


الشيريان العَيني ophthalmic a.‏ 
الشريان الذي يتفرع من الشريان السباتي 
الياطن ويعطي الشرايين الدمعية وفوق 
الحجاجي والشبكي المركزي واهدابي 
الأمامي واحلفى راراي وفوق البكري 
وشريان ظهر الانف وڏا فهو يغذي 
العين والحجاج والأنسجة انجاورة هما . 


posterior conjunctival a. 
شريان المُلتحمة الحْلفي‎ 
شريان يتفرع من شريان الجفن الأنسي‎ 
. ويغذي الملتحمة واللحيمة الدمعية‎ 

short posterior ciliary as 
الشّرايين الهدابية الخلفية الْقَصيرَة‎ 
مجحموعة من الشرايين القصيرة التي تتف رع‎ 
من الشريان العيني وتغذي الطبقة‎ 
. المشيمية‎ 


شر يان سلك الفضة .ج silver wire‏ 
مرحلة متقدمة عن شريان سلك النحاس 


الشبكية تعكس ضوءاً براقاً وتشاهد في 


artifical eye عَين صنعيّة‎ 
(eye) انظر‎ 
artificial lens عدسة صلْعية‎ 
(lens) ا‎ 

artificial tears . دمو صنمية‎ 
(tears) ا‎ 
A. scan تفرد ةا‎ 


تقنية فوق صوتية تستعمل لتعيين طول محور 
العين لاحتساب شدة عدسة داخل العين التي 
يتطلب غرشها وكذلك لتشخيص بعض 
أمراض العين . 

طَهارة »› ۳ asepsis‏ 
الخلو من الجرائم 

عَدسة لإ کرويّة aspheric lens‏ 
انظر (ئ۸ع!ا) 
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astigmatism 


pou ope a. 
ا‎ 


لا بۇر بوريةً خلقيّة congenital a.‏ 
5 برية العين ال توجد منذ الولادة . 
لا بؤريَة فَرئويّةَ corneal a.‏ 


لا بؤرية مسببة عن عدم انتظام تحدب 
القرنية أو عوامل انكسارها . 


لا بۇريًة مبَاشرة  direct a.‏ 
لا بؤرية يكون المستوى الزوالي لاعظم 
انکسار فا موكيا : 


hypermetropic a. 

(= compound hypermetropic 

لا بۇرية ية مدي ر a.)‏ 
لا برية مَعكوسة inverse a.‏ 
انظر (.4 against the rule‏ =( 
لا رة غير منَظْمَةَ  irregular a.‏ 
لا بؤرية جختلف فيا التحدب في الأجزاء 
الختلفة للمستوى الزوالي الايد وتختلف 
درجات انكسار مختلف المستويات الزوالية 
بغير انتظام فتولد صورة مشوهة على 
الشبكية . 
لا بۇر ي عَدَسيّة lenticular a.‏ 
ل بؤرية 'مسببة عن عدم انتظام تحدب 
العدسة أو عامل !نكسارها . 
لا بُوريّة مُحْعَلَطَة mixed a.‏ 
لا بؤرية يكون فيا أحد المستويات الروالية 
مديد البصر بيا يكون المستوى الزوالي 
الآحر حسري البصر . 
لا بۇر ي حَسرية البَصرَ myopic a.‏ 
انظ ).4 compound myopic‏ =( 
لا بؤري ب ا oblique a.‏ 
لا بؤرية فما المستويان الزواليان 
الرئيسيان مائلين . وتبقى الراوية بينہما 
۰ . 
لا بۇر ب غير منَظمة .4 ¢§erverمp‏ 
ilغظر irregular a)‏ =( 


23 


مرسام اللابرريَة ‏ . astigmagraph‏ 
جهاز يبرن اللابؤرية ويسجلها . ١‏ 
منْظَار اللابؤرية astigmascope‏ 
انظر astigmatoscope)‏ =( 
لا بؤري astigmatic‏ 
المصاب باللابؤرية . 

اللابۇ رة ۰ astigmatism‏ 


عدم انتظام تحدب سطوح العين الانكسارية ما 
يسبب عدم ت ر كيز الصورة المولدة على الشبكية 
في بؤرة واحدة بل تندشر إلى مساحة واسعة 
نسبيا ويتسبب ذلك عن كون قطر التحدب في 


أحد المستويات أطول أو أقصر من قطره في 
المستوى العمودي عليه . 


لا رة مكََسَہَدَ ` .4 acquired‏ 
ا بۇرية تنتج عن مرض أو رضح يصیب 
العين . 

against the rule a. 
لا بُوريةٌ حلاف القاعدة‎ 
لا بؤرية يكون فيا المستوى الزوالي‎ 
. لأعظم انكسار فيا أفقياً‎ 


ل بؤرية ف القاعدة 


compound hypermetropic a. 
لا رة مُركبة مَليّة البصر‎ 


تنظیر اللابؤرية astigmatoscopy‏ 
عملية استعمال منظار اللابؤرية . 
مقياس اللابؤرية astigmometer‏ 
lنضظر astigmatometer)‏ =( 
قياس اللابؤرية astigmometry‏ 
عملية استعمال مقياس اللابؤرية . 
astrocytoma, a‏ 
نجْمُومٌ الشبكية » وَرَمٌ لهي شبكي 
ورم يتکون من النلایا الدبقية النجمية 
الشكل في الشبكية . 
أجْسامٌ نَجْميّة astroid bodies‏ 
كتل نجمية الشكل تنکون من تجمع عدد 
من الفلايا الدبقية النجمية . 
astroid hyalitis‏ 
asteroid hyalosis)‏ =( 
اهاب الرجاجي التجميّ 
lنۆظر (hyalitis)‏ 
astroid hyalosis‏ 
کس الرْجَاجي التَجمي 
انظر (iyalosis)‏ 
لا تتاظر ټصري asymmetry, optic‏ 
عدم التناظر في حجم أو ت ركيب أو شكل 
او وظائف العينين . 
رنح ataxia‏ 
شذوذ في التناسق العضلي وعدم انتظام 
الوظائف والح ركات العضلية . 
رَارَاة » رلح يني gcular a.‏ 
nystagmus)‏ =( 


رأرأة العينين 

ataxic nystagmus رَأراة رَنحيّة‎ 
(nystagmus) !نۆر‎ 

atheromatosis غصاد‎ 


مرض عصيدي منتشر يصيب شرايون الجسم 
ؤمنمأا شرايين العين . 

صِمّاتٌ غصادية a. emboli‏ 
صمات من لويحات عصيدية تنتقل لقسك 
شراین أو شرينات عفن الاغشاء وتبا 
مات لفن اراشا ٠‏ 


astigmatism 


physiological a. 

لا بؤرية فيزيولوجيّة 
لا بؤرية خفيفة توجد في کل عین تقريا 
وتسبب طرف العين عند النظر إلى أجسام 
بعيدة مضيئة . 
لا بؤرية منتطمة regular a.‏ 
لا بؤرية تتصف بأنعظام الريادة أو النقمان 
في انكسارية المستويات الزوالية الختلفة ما 
يؤدي إلى تكون صور مستقيمة أو دائرية 
و بيضوية على الشبكية . 
لا بر بۇر ثمالّة residual a.‏ 
لا بؤرية تبقی بعد . تصحیح اللا بؤرية 
القرنية لانها مسببة عن لا بؤرية العدسة . 
لا بؤرية بَسبيطَة simple a.‏ 
لا بؤرية يكون فيما أحد المستويين سؤي . 
الانكسارية بينا يكون المستوى الزوالي 
الثاني مديداً أو حسري. البصر . 

simple hyperopic a. 
ل وريه بَسيطة مد البَصَر‎ 
ل بورية یکون فیا اه الستويين‎ 
الزواليين ( عادة الزوالي الرأسي ) سوي‎ 


الانكسار بيا يكون المسترى الثاني. مديد 


البصر فتت ركز عند ذاك الأأشعة الواردة من 


أحد الستويين على سطح الشبكية بين 


تن ركز الأشعة الواردة. من المستؤى الاي ٠‏ 


simple myopic a. 
لا بؤرية بسيطة حَسريّة البصّر‎ 
لا بؤرية تكون فيا بؤرة أحد المستويين‎ 
الزواليين على الشبكية بيا تکون بۇرة‎ 
. المستوى الثاني أمامها‎ 
with the rule a. 
ل يوري م القَاعدَة‎ 
(= direct a.) 
astigmatometer مقياس' الور ية‎ 


2 با لقياس اللابؤرية . 


منظار اللابؤرية astigmatoscope‏ 
جهاز يستعمل للکشف عن اللابؤرية 


وقياسها . 
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atrophy 


ضْمُور أسَاسيٰ essential a.‏ 
صضمور بعض الأنسجة أو الأعضاء لسبب 
غامض . 


ضْمُور يفي gyrate a.‏ 
صضمور يتصف باطخات ضامرة في 
المشيمية والشبكية ولا تصاب البقعة إلا في 


الأدوار الاخيرة من امرض . وهو مرض . 


ورائي جسدي متدحي . 
iridis essential a.‏ 
ضَمُورُ الفُرَحية الأساسي 
ضمور القرحية المترتي الذي يصيب عادة 
عيناً واحدة ويتصف باضمحلال مداطق 
حددة منا وتثقہا فيشوه شکل الىدقة 
ويؤدي إلى الزرق . 


ضمُور البقعَة macular a.‏ 
ضمور بقعة العين . 
الضمُور البَصري optic a.‏ 
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a. plaque (= atheroma) 


ى 
e~‏ 2 ص ص 


ُويحَة عصيدِيّة 
كتلة من صفيحات من البطانة المتنكسة 
والمتشخنة للشرايين تولد في حالات 
التصلب العصيدي . 

atherosclerosis, retinal 
٠ صلب عصييدي شبکيٰ‎ 
تصلب شرايين وشرينات شبكية العين مع‎ 
. ترسبات لوجحات عصيدية صفراء في بطانما‎ 

atopic conjunctivitis 


: ۳ ھا Aol‏ 
التهاب الملتحمة التاتبي 


(conjunctivitis) رۈ¡il‎ 


atopy اتب‎ 


نوع من فرط الحساسية المناعية ذات تأهب 


وراڻي إذ تورث بعض أنواع الحساسية الأرجية 
العامة ولكن ‏ لاتورث الأنواع الخاصة منبا 
كحمى الكل والربو والأكزية . 

atresia, nasolacrimal duct 
رئ القاةَ الألفية الدمعية‎ 
. عدم الانفتاح للقناة الأنفية الدمعية‎ 

atrophic conjunctivitis 

اهاب المُتَجمة الضموري 
انظر (tonite)‏ 
قرم بَصر ي ضتامر atrophic optic disc‏ 
ضمور رأس العصب البصري 
ضمور atrophy‏ 
تلف تدرججي وصغر حجم خلية أو نسيج أو 
عضو . ۰ 
central areolar choroidal a.‏ 
ضَمُورُ المشيمية الركري الهاي 
مرض يودي إلى ضعف البصر المركزي 
ينتج عن ضموز القسم للمركزي 
للشعيرات المشيمية والظهارة الصبغية 
ومستقبلات الشبكية البصرية . 


و ضموز المشيمية choroid a.‏ 
ضمور المشيمية يسبب انسداد آوعیتا أو 
أمراضها 


atrophy 


automated perimeters 
مقياس' مَجَّال البَصّر اليلقائي‎ 
(perimeter) رۈړنl‎ 

automatic refractor 

مقياس الانكسارية التلقائي 
اi¡ۈر (refracOr)‏ 

autoimmune diseases 
أمرَاض المَتاعة الذَاتيّة‎ 
أمراض ولد قيا الأنسحة الابة اسفخابات‎ 
لكونات الجسم الذاتية سواء بالتوسط الخلوي‎ 
أو .الهرموني وقد تكون هذه الاستجابات عامة‎ 
. في كل أنحاء الجسم أو خاصة ببعض أعضاثه‎ 
autoimmunity مَتاعة ذَاتية‎ 
حالة تتعصف بالاستجابة إلذاتية لمستضدات‎ 
الجسم نفسه سواء بالتوسط الخلوي أو‎ 
المرموني نما يولد استجابات فرط الحساسية أو‎ 
. مرض المناعة الذاتية‎ 
autonomic عَقاقيرٌ ذاتيّة الفغل عن‎ 


عقاقير تشابه في عملها داخل الجسم عمل 


بعض أقسام الجهاز العصبي المستقل . 
autonomic ganglia‏ 
العَقَدُ الذَاتيّة » العْمّد المستقلة 
انظر )01ټgangli0(‏ 
autonomic nerves‏ 
الأغصَابٌ الذَاتيّة » الأعَصَابٌ المَستَقلة 
انظر (۲۷۴ع۸) 
autosomal dominant dlisease‏ 
مَرَّض الصيغي الجسدي السائد 
انظر (عئ2عءd1)‏ 
autosomal recessive disease ٠‏ 
رض الصيف الجَسدي المتحي 
انظر (ع5ھعءdi)‏ 
صبغيٰ دي autosome ٠‏ 
أحد الصبغيات الجسدية اللاجنسية التي تحمل 
صفات جسدية فقط وعددها ٤٤‏ في حلايا 


والسبيل البصربين وتظهر بقع بيضاء في 
القرص البصري تشاهد بنظار العين . 
primary optic a.‏ 
الضُمُور الَصَريّ الأولي 
ضمور بصري يكون فيه القرص شاحباً 
ومحدد الحافات مع تضخم في الكاس 
البصري الفيزيولوجي وتشاهد الصفيحة 
المصفوية واضحة عند فحص العين . 


ضور الشبكيّة  ٠‏ .4 اورا 
ضمور الشبكية الورائي المترقي الذي يؤدي 
لا 2 


العمُورُ البصسري القائوي 

secondary optic a. 
ضمور بصري تكون فيه حافات القرص‎ 
غير واضحة مع عدم مشاهدة الصفيحة‎ 
اللصفوية مع ظهور نسيج دبقي أبيض‎ 
بنفسجي يغطي القرص 'والاوعية‎ 
. الدموية‎ 
senile a. الضمر ر الشيخوخي‎ 
الضمور الطبيعي الذي يترافق مع تقدم‎ 
: الحجر‎ 


vascular choroid a. - 


ور الدب ارغان 


شور الخة امرى: الب ن فة 
آثروبين atropine‏ 
ماده قلوانية بيضاء تستخلص من البلادونا 
وتستعمل کادة حصرة للفعل الكوليني ۰ 
تستعمل كقطرة لارخاء العضلات الملساء 
وتوسیع حدقة العين وتشبيط تكيفها . 
الإلحضاع للأتروبينj atropinization‏ 
(۱) وضع الأتروبين في العين عند فحصها . 
(۲) التسمم بالاترو بین ّ 

أُوْرَة بَصَريّةَ » لَسلْمَةَ بَصريَةَ اوuءأ۷‏ ,١ه‏ 


طعْم ذاتيٰ autograft‏ 
إزالة نسيج قرني أو أي نسيج آخر من جسم 
الشخص وغرسه في نفس جسمه ثانية . 
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axon 


الأمامي إلى منطقة على سطح الشبكية 
الداحلي تحت قطب العين . 
cylinder a.‏ 
1. محُوَرٌ الإسطوائة ۲. المخوار 
() حور العدسة الاسطوانية وهو خط 
وي مواز للاتجاه الذي تنعدم فيه قوة 
انكسارية العدسة الاسطوانية . 
(۲) وار الخلية العصبية . 
optic a. (=a. opticus NA)‏ 
المخور البصَري 
خط وحمي يتد من الجسم النظور ي 
الساحة البصرية. حتى نقرة البقعة الصفراء 
٠‏ في شبكية العين .. 
optical a. (= principal a.)‏ 
المخوَر الرئيسي 
انظر (ئنجھ) 
a. opticus (= optic a.)‏ 
المخوَر الَصرِيّ 
انظر (ئنجھ) 
المخرر اريسي principal a.‏ 
هو الخط الوهمي الذي تد خلال 
.کل 0 ساط البصرية 


visual a. (=optic a.) 
الخو البصتري‎ 
انظر (كن×ه)‎ 
axon المخوار‎ 


الفرع الرئيسي للعصبون الذي ينقل الدفعات 
العصبية من جسم خلية العصبون إلى نہاياته . 


avascular zone, foveal 
ملْطْقَةٌ منْطقَة الَقرَّة اللاو عائية‎ 
النطقة لمر كزية من البقعة وهي النقرة الخالية‎ 
من الأوعية الدموية مما تناح رؤية واضحة ها‎ 
مكروناً‎ ٠٠٠ وتبلغ مساحة النطقة حوالي‎ 
. ربعا‎ 
avulsion, lid فلع الجفن‎ 
. إصابة رضحية للجفن تصيبه فتت ركه معلقا‎ 
Axenfeld’s anomaly 
شذودُ أکسينفیلد‎ 
(aiomaly) انۈظر‎ 
axial length الطْو المخوريٰ‎ 
طول مور العين وهو .الخط الوهمي الواصل‎ 
. ين قطبي العين‎ 
axial hyperopia مذ البَصر المخور ي‎ 
. مد البضر المسبب عن قصر مور العين‎ 
axial myopia 
قصّر ابعر المخوّري » الحَسَر المخوري‎ 
قصر البصر المسبب عن زيادة طول حور‎ 


العين . 
مخور _ axis‏ 
اقسام جسم الإنسان 
ا a. bulbi‏ 

الا همي الو 0 بين قطبي الین 
الأمامي والخلفي . 

a. bulbi internus : 

مخور المُقلَّة الباطن 


الو ي الذي ير من قطب العين ` 


HHHHHHEHEHEEEHHHENE 
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basal cell carcinoma 
سَرَطَانة الخلية القاعديّة‎ 
(carci10 2) انظر‎ 
basal iridectomy 
قَطْعُ افر حيّة ية القاعديٰ‎ 
(iridectomy) رۈ¡il‎ 
basa] Jamina chorideae 
صَفيحة المَشيمية القاعديّة‎ 
الطبقة الداحلية الرقيقة للمشيمية وامكونة من‎ 
طبقتين » الخارجية منہما مكونة من اياف‎ 
متصلة بالغشاء القاعدي للصفيحة‎  ةنرم‎ 
الع الغا وملقصقة بالدبق العصبي‎ 
للعصب البصري في اللف » والثانية منهما‎ 
متصلة بالغشاء القاعدي للخلايا الصباغية‎ 
للشبكية وتنتهي عند القرص البصري في‎ 
. الخلف‎ 
basal tear secretion 
إفر از المع القاعدي‎ 
إفراز الدمع الطبيعي والمستمر من دون أي فعل‎ 
. انعکامي او سيطرة عصبية عليه‎ 
base curve, contact lens 
المُنْحَتَى القاعديّ للعدسة اللاصقة‎ 
انحناء الجزء الم ركزي للوجه الخلفي للعدسة‎ 
. اللاصقة‎ 
base curve, lens 
المُنْحََىْ القاعدي للعَدسة‎ 
هو انحتاء الوجه الخلفي ألعدسة وعادة ما‎ 


يکون ا 
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اقم الخلفية back vertex‏ 
النقطة التي تقاس منها البؤرة الخلفية للعدسة . 
الكُر ة الأر ball, super pinky al‏ 
كرة تستعمل لتقليل ضغط داحل العين قبل 
إجراء العمليات علا . 
ballast lens, prism‏ 

َة مل بموشور 
عدسة لاصقة يضاف إلى قاعدتها موشور ليزيد 
من ٿباتا . 
انظر (8«عا) ` 

ballosted contact lens 
عَدسة لَأصِقة ممَقَلَة‎ 
(lens) انظر‎ 
band, encircling ر باط مُحَوّط‎ 


رباط من السيليكون أو لفافة عريضة توضع 
عل العين وتحيطها وتبعج صلبتپا › تستعمل 
لعمليات القصالية الشبكية . 
band keratopathy‏ 
الال القَرَنيّة الشتريطي 
il¡ۈر (keratopathy)‏ 
بلاستيكية ( لدينة ) تستعمل لربط قسم من 
الجسم أو لتغطية العين أو الجرح وتضميده . 
b. contact lens‏ 
دة لاصفة ضيمادية 
انظر (lens)‏ 


bandage 


binocular 


Bergpeister’s papilla 
حليمَة بيرغمايستر‎ 
(papilla) ان¡ۈر‎ 
Berlin’s edema وَذَمة برلين‎ 
(= commotio ret1ıa€) رظ¦غi!‎ 


ڌاء بست Best’s diasease‏ 
أنظر (ع4sعءdi)‏ 

عَدسة بم رکزین bicentric lens‏ 
انظر (lens)‏ 


bicylmdrical lens 
عَدسة إملطوانيّة الوّجهين‎ 
)اعط٤( انظر‎ 
Bielschowsky’s head tilt test 
الحتبار ميلان الرس لبلشوفسلكي‎ 
انظر (ا5عا)‎ 
Bielschowsky’s sign 
غلاق بلشوفسنكي‎ 
انظر (صعزی)‎ 
bifocal lens عَدمةٌ بىۋزتىن‎ 
(lens) انظر‎ 
bifoveal fixation ثبي النقرتين‎ 
توجيه امحورين البصربين للعينين بحيث تتولد‎ 
صورتان للجسم المنظور واحدة على كل من‎ 
نقرتي شبكيتي العينين عند النظر إليه بهما‎ 
. سوية‎ 
bilateral squint حول العيين‎ 
(sqUİAt) رۈ¡زil‎ 
binocular . بالمينين ۲. ذو غين‎ .١ 
متعلق بالعينين أو بوظيفة تقوم بها العينان‎ (1) 


ما 
(۲) ذو عينين مثلا جهر ذو عينيتین . 
بيت العينين b. fixation‏ 


رؤية الجسم المنظور في الساحة البصرية 
ببقعتي العينين في وقت واحد. | 

b. single visio رۇية مو حدة بالعڀين‎ 
(= binocular visio) رظil‎ 

b. vision رؤية بالعينين‎ 
(vision) انظر‎ 
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رو س ق 


حزمة شعاعية beam‏ 
سريان اشعاع كهرومغناطيسي أو فوتونات أو 


ذریرات باتجاه واحد ; 


شعا ع التصريب aiming b.‏ 
شووت اشد الزر 2 

He-Ne b. (= helium-neon b.) 
شعاع هي-لي (شعاع اهليوم - النيون)‎ 
شعاع لیزر حر ضعيف الشدة يستعمل‎ 
۰ . غالبا کشعاع تصويب‎ 
laser b. شعاع لیزر‎ 


احزمة صغيرة وشديدة من أشعة 


كهرومغناطيسية مستقيمة ومټاسكة 


٠‏ تحتوي أشعة فوق بنفسجية وأشعة ضوئية 


وأشعة تحت الحمراء تستعمل في لحم 
الشبكية وني الجراحة انجهرية وكي الأورام 
أو اف تشخيص الآفات الرضنية العميقة:٠‏ 
تَرطيبًُ lلفرıة  bedewing, corneal‏ 
وذمة ظهارة القرنية نيجة إصايعا كالتي تعصل 
في حثل البطانة أو في الزرق الحاد . 
ترطيبُ الضlqزةö bedewing, epithelial‏ 
رة ا ا 
ستل بیل ‘Bel’s palsy‏ 
شلل الو جه الناتج عن افة العصب الوجهي 
والذي يولد انفعالاً حاصاً في الوجه . 
ظاهرة بيل Bell’s phenomenon‏ 
دوران مقلة العين إلى الأعلى والخارج عند 
محاولة غلق العين أو أثناء النوم وهي ظاهرة 
فيزيولوجية ٠.‏ 
المنضدة البصرية bench, optical‏ 
منضدة تركب عليها بعض المصابيح 
والقدشانت ‏ لرا والشاشات الع هة 
لتوضيح الخواص البصرية للعدسات 
والمصابيح . 

Benedik(’s syndrome 
٠ متلازمة بیدگت‎ 
(syndrome) رړظنl‎ 


مزدوج الالكسارية birefringent‏ 
وسط له انكسارية مردوجة . 
bispherical lens‏ 

انظر (۸8ع!) 

bitemporal hemianopia 
مى اليصفين الصذغيين‎ 
(hemianopia) رظil.‎ 
bto كمع!‎ ٠ عَدسَةٌ معبايئة القطرين‎ 


انظر (ی۸عi(‏ 
قاط بيثرت Bitot’s spots‏ 
انظر (spot)‏ 
غضية blackout‏ 


حالة تنصف بفقدان البصر والوعي الوقتيين 
بسبب عجز في الدورة الدموية الدماغية . 
اغۀٌ ترح bleb, filtering‏ 
فقاعة بارزة في الملعحمة تتلا بالخلط لاني 
٠.‏ الذي يترشح إليها من الغرفة الأمامية ومن تحت 
اللتحمة وتحدث بعد عمليات الزرق 
الترشيحية . 
سيان مُخاطانيٰ blennorrhea‏ 
سیالان خاطاني من العين E‏ 
وحصوصاً عند التماببا السيلاني . 
b. adultorum‏ 
لهاب القن السيلاني 
انظر gonorrheal‏ =( 
ophthalmia)‏ 
b. neonatorum‏ 
التهابٌ الین الوليدي 
ازظر ophthalmia‏ =( 
neonatorum)‏ 
blephar-, blepharo-‏ 
جفتي ر سابقة  )‏ 
blepharadenitis‏ 
blêépharoadenitis)‏ =( 
التهاب غد الجفن 


التباب غدد مايبوميان الجفنية . 


binocular 


منطَقَة الإبصار بالقينين ٠‏ 0٥z0۸.ط‏ 

)z01۸8( انظر‎ 

قصر بَصر بيو وجي biologic myopia‏ 
انظر (aھزpمرص)‏ _ 

مجهر بيو ۳ biomicroscope a+‏ 
مجهر لفحص الانسجة والخلايا الحية في 


تجهیر يوو جي biomicroscopy‏ 
الفحص الجهري للقرنية ولعدسة الغرفة 
الأمامية ومحتويات الغرفة الخلفية ويتراوح 
تكبير انجهر حوالي ٠٠-1٠١‏ ضعف ويتم ذلك 
بمعونة المصباح الشقي 2 

1. خزعة ۲. إحتراع biopsy‏ 
() إزالة جزء صغير من نسيج الجسم الحي 
لغرض فحصه بالتشخيص امجهري . 

(۲) جزء النسيج المزال هذا الغرض . 


الحار إذراك العمق biopter test‏ 
انظر (65) . 


bipolar cells, retinal 
الخلايا الشبكوية الثتائة .اقاب‎ 
(cel) انظر‎ 
birefringence ) إنكساز مدو ج‎ 
خحاصية نقل الضوء لصورة غير متساوية في‎ 
' الاتجاهات الختلفة في الوسط الذي يمر به فيولد‎ 
. انکساراً مزدوجاً متباياً‎ 
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blepharochalasis 


seborrheic b. 
(= nonulcerative b.) 
اهاب الجَفن المَنّ‎ 
squamous Db. 
اهاب الجَفْن الحرشفيٰ‎ 
الاب اجن مع تولك قشون! صغرة ي‎ 
. حوافه غالبا ماتكون مثية‎ 
squamous seborrheic b. 
(squamous b.) 
التهابٌ الجَفن الحَرشفِيّ المي‎ 
sycotic b. التهاب الخحفن التيني‎ 
. الاب جريبات الاهداب‎ 
التهاب الجفن الإفر نجي .0 )!ازمر‎ 
. التباب الجفن بداء الإفرنجي المكتسب‎ 
ulcerative b. ۰ 
التهابٌ الجَفن التقرجي‎ 
. التهاب الجفن مع تقرحه وتساقط أهدابه‎ 


اهاب غدد الجَفj blepharoadenitis‏ 
انظر blepharadenitis)‏ ={ 
blepharoadenoma ۰‏ 
عدوم جَفنيٰ » َر عدي جَفنيٰ 
blepharadenoma) j¦¡il‏ =( 
E‏ 
ls‏ 
ارت تخاءُ الجفن blepharochalasis‏ 
ارتخاء جلد الجفن ‏ وتدليه بسبب ضمور 
انسجته بين الفلوية . 
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blepharadenoma 
1 ك الد ت س زام الو ع ا س‎ 
غڏوم جَفني › رَرَمٌ غڏيَ جَفني‎ 
. ورم غدد مایبومیان الحفبية‎ 


قَطْعُ الجَفْن blepharectomy‏ 
إزالة جزء أو كل الجن أو إزالة فة منه 
اا د 

شت ڌاخلي blepharelosis‏ 
انفتال الجن للداخل . 


= entropion) انظر‎ 
blepharism (= blepharospasm) 


الج العفن 

تقلص عضلة العين الدويرية اللاارادي فيولد ` 
اغاق الين:الشديك. : . 
اهاب الجفن blepharitis‏ 


اليهابٌ الجَفن السوسيٰ. b. acarica‏ 
اات ااخان الي“ خن ااا 
بالسوس ( العث ) . 
اهاب الجَفن الأرجيّ .ط أعإءااه 
التاب الجفن التحسسي . 
التهابٌُ الجَفن الرَاويّ .ط إواسع١ه‏ 
التہاب الوق أو اللحاظ .. 
التهاب الأهداب والجَفن » ساق 
b. ciliaris (= marginal b.)‏ 
التباب جريبات الأهداب وضحات الغدد 
الرهمية لحواف الأجفان . 
eczematous Db.‏ 
اهاب الجفن الأكزييٰ 
marginal b. (= b. ciliaris)‏ 
اليهابُ الأهداب والجَفن › ساق 
nonulcerative b,‏ 
البهابٌ الجَفن اللائقر جي 
التهاب حواف الجفن من دون تقرحها 
وعادة مايترافق ذلك مع مث الرس 
الحاجبين أو الجلد حلف الاذنين ما يولد 
E E‏ 
الأهداب مع تفخن ال جفنين واحتقانهما . 


تحن الجَفن blepharopachynsis‏ 


مرضية . 


ر 


حوضصض blepharophimosis‏ 
تضيتق فرجة الجفن في الاتجاه الأفقي بسبب 


عینيه فتحا كاملا . 
elini‏ 
يم الجفن + ر أب الجفن 
8 الحراحة التقويية بمية للأجفان لتصحيح ي 
تشویه فیا . ۰ 
شل الحَفْن ۰ blepharoplegia‏ 


إِطْرّ اق › تڌل الجن blepharoptosis‏ 
تدلي الجفن العلوي للعين ٠ ٠.‏ 
congenital b.‏ 
إطْرَاق خلقَيّ » دلي الجَفن الخلقِيّ 
تدلي الجفن العلوي الخلقي . 
blepharopyorrhea‏ 
رَمَدُ الجَفن الصديديّ 
قيحي في الجفن . 
blepharorrhaphy‏ 
(=tarsorrhaphy)‏ 
رفو الجَفيين 
)١1(‏ عملية خياطة الجفنين حماية العين من 
تعرضها للجفاف . 
)( عملية تصلیح جرح ي في الجفن . 
شج الجَفن blepharospasm‏ 
تشنج توتري في عضلة العين الدويرية مولدا 
انغلاق الجفنين شبه الكامل . 


blepharochromidrosis 


۰ blepharochromidrosis. 
عرق الجَفن الأزرق‎ 
تعرق الجفن الذي يكون عادة أزرق اللون‎ 
blepharoclonus 


َع الجَفن » إزتجاج الجَفن 


فنع 9 ف العطلة الدويرية : 


لامَة حَفيّة blepharocoloboma‏ 
a‏ 
وة أو مرضية . 
blepharoconjunctivitis‏ 
التهابُ الجفن والماتحمة 
التهاب حواف الجقن واللتحمة . 
angular b.‏ 


لهاب الجَفن والمُاقجمة الزاوِي 


التهاب الملتحمة والجفن عند زاوية العين والذي 


يتصف با رار موقها أو لخاظها . 
تقفع الحَفن blepharocontracture‏ 
تقفع الجفن نتيجة رضحه أو إصابته بافة 


مرضية . 


blepharodermachalasis 


ازتخاءُ الجن 


(= blepharochalasis) انظر‎ 
blepharodiastasis ۰ 

اشساع الفرجة الجَفْية ء إنيعاد الجَفيين 

انفراج الجفنين المفرط الذي يودي إلى اتساع 

الفرجة الجفنية , 
blepharokeratoconjunctivitis‏ 

اهاب الجَفن والمُاتجمة والفرنيّة 

سقو ط !5اپ blepharomadarosis‏ 

سقوط أهداب الجفنين المرضي . 

إلصيَاعٌ الحفن blepharomelasma‏ 

انصباغ الأجفان المرضي بلون أزرق أو أسود . 


blepharon الحفن‎ 
RÈ 

ورم جَفنيّ blepharoncus‏ 
وجود ورم في الجفن . 
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blindness 


عون عَميَاء b. eyes‏ 
ا 
البقعَة العَميّاء b. spot‏ 


منطقة الشبكية التي يدخحل عندها العصب 
البصري للعين وتسمى بالعمياء لعدم 
وجود مستقبلات حسية فما ولذلك فإما 
لا جيب لمات الضرية الناقطة 
عليما . 

b. spot enlargement 
وع البقعة العَمياء‎ 
اتساع مساحة البقعة العمياء في بعض‎ 
. ا لحالات المرضية‎ 


رتا 


blindness 
نقص أو فقدان المقدرة على الرؤية » نقص‎ 
إدراك المنبهات البصرية نتيجة اضطراب أو‎ 
خالي في أعضاء أو أعصاب البصر أو في بعض‎ 

المناطق الدماغية البصرية . 


عَمَیٰ مُطلّق absolute b.‏ 
عمى تام تفقد فيه العين احساسها للنور 
تماما . 


amnesic color Db. 


عَمَىْ الألؤان التسناوي 
عدم المقدرة على تسمية الألوان 


e 
blue b. عَمَى الأزْرّق‎ 
عدم إدراك اللون الأزرق بصورة‎ 

صحيحة . 


2 


blue-yellow b. 
عَمَى الأزرق والأصفر‎ 
عدم إدراك اللونين الأزرق والأصفر‎ 
. بصورة صحيحة‎ 
Bright's b. ` عَمَیٰ يرايت‎ 
الاسم القديم للعمى التام الذي يحدث في‎ 
اليوريية . من دون وجود اية افة في‎ 
. الشبكية أو في القرص البصري‎ 
color b. عَمُّى الألْوَان‎ 
عدم المقدرة على تييز الألوان وهو اسم‎ 
شائع يستعمل بصورة مغلوطة للدلالة على‎ 
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شنج الجَفْن الأَسَاسيّْ .ط نامووم 
تشنج الجفن الذي يتولد في غياب أي 
مرض أو شذوذ في أعصابه الحسية. أو 


أعصاب القرنية الحسية . 


symptomatic Db. 
شج الجَفن العَرَضي‎ 
تشنج الجفن الذي يحصل كعرض‎ 
مصاحب لاصابة العين أو العصب ثلائي‎ 
. التوائم عرض عضوي‎ 
blepharosphincterectomy 
زع الجَفن‎ 
استقصال جزء من عضلة العين الدويرية‎ 
ويعض ال جلد الذي يغطما لتخفيف الضغط‎ 
٠. الواقع على العين في حالات تشنج الجفن‎ 
blepharostat مبعد الأجفان‎ 
آالة جراحية تستعمل لتبعيد الجفنين عن‎ 
. بعضهماً في العمليات الجراحية على العين‎ 
blepharostenosis حص‎ 
(= blepharophimosis) jظii‎ 
. تضييق الفرجة الجفنية الشاذ‎ 
blepharosynechia jl‌ښَل!‎ Jاصتلا‎ 
عدم انفتاح الجفنين الخلقي أو التصاقهما‎ 
blepharotomy (= tarsotomy) 
e 
بضع الجفن جراحياً کا في حالة نزح خراج‎ 
. . فيه‎ 
blepharotwitching ر فیف الجفن‎ 
ارتعاش الجفن كعلامة مرضية لاصاباته أو‎ 
. إصابات العين‎ 
blepharOoxySsis - 
حف الأجفان » كط الأَجْقّان‎ 
طريقة أبو قراط في معام جة حثر العين ويتم ذلك‎ 
حك الروجه الداحلي للجفن بقطعة صوفية‎ 


٠‏ ملفوفة على عود ومن ثم كيما وتقطير ثاني 


اغ 7 ا blind‏ 
فاقد حس الرؤية » فاقد البصر . 


خلال في أعضاء الرؤية . 


می الألحضر green b.‏ 
ص يحريحة 


عور فس الْجَانِب .ظ e۲4[‏ ٤014ص0[‏ 
عمى إحدى العينين والتي هي بنفس جهة 
الاأفة العصبية السببة له , .' 

عَمَى هُرَاعي hysterical b,‏ 
ی وپ فن افراع کن دون 
إصابة أو مرض عضوي أو شذوذ في العين 
أو في الطرق العصبية البصرية . 

العم القائوني legal b.‏ 
عمى يحدده القانون ( الأمريكي ) بالات 
الرؤية التي تقل عن ۲٠٠/۲۰‏ قدم 
٠٠/٦(‏ مت أو أقل لأحسن العينين بعد 
التصحيح وعلى أن لا تزيد ساحة ابضارها 


عن °۲۰ . : 

عَمَى الحروف letter b..‏ 
عدم الإدراك البصري للحروف المكتوبة . 
عَمَى نسي mind b.‏ 
انظر (. ظ٥‏ cاطc‏ روم ±) 

monocular b. عور‎ 


عمى العين الواحدة . 
night b. (= nyctalopila)‏ 
عى يلي »> عشاوة » شى 
عدم الرؤية في الليل أو في الضوء الخافت . 
عَمَى الحُروف الموسيشية .ط عا0" 
عدم المقدرة على إدراك الحروف الموسيقية 
الكتوبة بسبب آفة. في الجهاز العصبي 
ال ركزي . . 


object b. عَمَیٰ المَريّات‎ 


عدم المقدرة على التعرف على طبيعة 


الأشياء المرئية ودلالاتما واستعمالاجا . 


غ جر ن partial b.‏ 
عَمَیٰ دانم permanent Db.‏ 
می لفسي psychic b.‏ 


عدم القدرة على معرفة طبيعة أو مصدر 
انات البصرية يسبب أفة ية . : 


عمَی رَظيفي 


blindness 


أي خلل في إدراك الألوان حتی لو کان 


م 


س 


الارتَجَاج . concussion Bb.‏ 
عمى وظيفي يتسبب عن الانفجارات 
الشديدة كالقنابل والصواريخ وما شاكل 


ذلك والتي تحصل بالقرب من المصاب . 
می قشر ي cortical b.‏ 


عمی يتولد عن فة القشرة البصرية 


. cortical psychic pb. 


تی قظري افسيّ .. 

فقدان ذاكرة الصور البصرية ووضع 
الأجسام المرئية نتيجة إصابة القشرة 
البضرية ية : 

day b. (= hemeralopia) 
عَمَى تهاري‎ 

. رؤية معيبة في الضوء الساطع‎ )١( 
. عمی الألوان التام‎ )۲( 

عَم کسوفيٰ eclipse b.‏ 
تلف شبكي ينتج عن الإصابة بالأشعة 


طويلة من دون وقاية العينين وعادة ما 
عَمَى الضوء الوَمَضي flash b.‏ 
فقدان البصر القت الذي ينتج عن 


التعرض للضوء الومضي الحوهج الذي 


يسبب بيط الصبغات البصرية في 


الشبكية . 

عَمَی زائل . fleeting b.‏ 
عمى سريع الزوال يتسبب عن إصابة 
عَمَىّ الطْيّران flight b.‏ 


كمنة عابرة تحدث للاطيارين من دون 
فقدان .للوعي عند دورانيم أثناء الطيران 
دورات سريعة فيقل دوران الدم في العين 
أو الدماغ . 

functional b. 
فقدان البصر من دون أي اضطراب أو‎ 
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blue nevus 


إخصار حَڌقي block, pupil‏ 
احصار ينع مرور الخلط الاي في الزرق الحاد 
الجسم الزجاجي 

blood aqueous barrier 
الال الدَمَويّ المَانِيّ‎ 


جهاز تشريحي وظيفي مكون من الظهارة. 


امديية ينظم وظيفة الجسم المدبي بتكوينه 


غشاءُ دهنيا يسمح بترشيح وإفراز وانتشار 


تتقائي للموآد عبره مع السماح جرور السوائل 
بحرية بالاتجاهين بين غرفة العين الائية ومجحرى 
2 

blood brain barrier 
الخال الدمَويّ الدمَاغيّ‎ 
المحائل الذي یعزل الدم عن متن الجهاز العصبي‎ 
الم ر كزي ويفترض على انه مکون من جدران‎ 


الشعيرات. الدموية للجهاز العصبي المركزي 


والدبق ! أعصبي الذي يغطيا . 

blood retinal barrier 
الحَائل الدَمَويّ الشبكي‎ 
الحائل الذي يعزل الدم عن الشبكية ويفترض‎ 
. أنه مكون من جدران شعيراتها الدموية‎ 


blood staining of the cornea 


كصب الفرنيّة الدمَوي 
تسرب كريات الدم الحمراء إلى القرنية بعد 
نرف الغرفة الأمامية وارتفاع ضغط داخل 
العين . 

blowout fracture of orbit 
كر الحَجًَاج الإلفجَاري‎ 
کسر احد جدران الحجاج نتيجة رضح كليل‎ 
. في العن‎ 
blue nevus وَحْمَةٌ رَرقَاءِ › شَامة زرقَء‎ 
افة عقدية. حميدة وبطيغة الهو زرقاء فاتحة أو‎ 


e e داكنة 8 بين‎ 


ف الأدمة التو طة وقد i‏ ف أ 
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. red green b. 
عَمَى الأحْمَر والألحضر‎ 
عدم إدراك اللونين الأحمر والأحضر‎ 
. بصورة صحيحة‎ 
reflex b. عمی الیکاسيٰ‎ 
snow b. عَمَىٰ الجليد‎ 


تعتم الرؤية وعادة لفترة وقتية بسبب وهج 


ضوء الشمس المنعكس من الحليد . 


soul b. عمی لفسي‎ 
(= psychic .5.( انظر‎ 

اللاقر اة textb.‏ ` 
انظر (i4×ع‏ !اھ =) 

total b. عَمَى ام‎ 

عدم القدرة على إبصار الضوء بالمرة . 
عمی تسممي toxic b.‏ 


فقدان البصر المتسيب عن مواد سمية . 
twilight b.‏ 
aknephascopia)‏ =( 


النقص في حدة الأبصار في ضوء النار 
ك 
الإنارة الصنعية . 

word b. alexia) 


اللاقرائية › عَمَهُ الكَلمَات 


عدم المقدرة على تييز. معاني الكلمات 


المكتوبة يسبب آفة في الجهاز العصبي 


الركزي . 
طرف blinking‏ ` 
)١(‏ غلق العين الانعكاسي المتكرر والنتظم 
والضروري لأدامة انتشار فلم الدمع على سطح ٠‏ 
العين ليسهل انزلاق الجفنين عليها ويحمى 
قرنیتا . 


(۲) غلق العين الانعكاسي استجابة للح ركات. 


المفاجعة للأجسام ف اة البصرية مام العين 
وبالقرب مثا أو عند تعرضها لضوء 
مفاجیء . 1 
منْعَكَس الطَرّف b. reflex‏ 

انظر (×f1eعrا)‏ ۰ 


lateral geniculate b. 
) الجسم الر كي الؤحشيٰ‎ 
بروز في المهاد التالي تكونه النواة ال ركبية‎ 
الوحشية اة ت کال الجهة‎ 
EE OE 
وتترحل في نواته الدفعات العصبية البصرية‎ 
التي تردها من الشبكية ثم تمر منها إلى‎ 
. القشرة البصرية في المخ‎ 
vi{reous b.  َّيجاَجْرلا الجسم‎ 
الملامة الشقافة التي تملا القسم الداخلي‎ 
. لكرة العين بين العدسة والشبكية‎ 
boil حَبّة » دمل‎ 
عقدة مولة تتكون في الجلد نتيجة التپاب‎ 
حدود للأدمة وللنسيج تحت الجلدي توي في‎ 
داخلها الخثارة التي غالبا ما تولدها الإصابة‎ 
بالعنقوديات التي تدحل الجلد عن طريق‎ 
. جريب الشعرة‎ 
bombé, iris إلجتاءُ القُرَحيّة‎ 
انحناء القزحية للأمام وغلقها لزاوية العين‎ 
الأمامية ما يؤدي إلى تجمع .اخلط لاني في‎ 
. الغرفة الخلفية‎ 
bony orbit الحَجَاج المي‎ 
التجويف العظمي الذي يحوي كرة العين‎ 
. وعضلاتا وأعصاها وأوعيتما‎ 

border, corneoscleral 
الحَافَةٌ القَروية الصابريّة‎ 
. حافة اتصال القرنية بالصلبة‎ 

Bowmann’s membrane 
غشاء باومان‎ 
(membrane) رۈظغil‎ 
branchymetropia قصر البَصرَ‎ 
.)= my opiھ( انظر‎ 
breakdown, optical  َڃJيرَصَب تشم‎ 
بتك الانسجة البصرية » عند تعرضها لليزر‎ 
ياك الشديد » إلى بلازما وغازات جزيئية‎ 


وذرية . 


blue receptors 


مستتقبلاث الأَزْرّق blue receptors‏ 
الخلايا الشبكية اللخساسة للون الأزرق . 


صلبة زَرقاء blue sclera‏ 
انظر (e۲4آcء)‏ 

إصابَات كليلة blunt injuries‏ 
إصابات العين غير الثاقبة . 

blur, spectacle ضبَابَة الْعَدَسّات‎ 


ضبابية الرؤية التي تدوم الي ٠١‏ دقيقة بعد 
خلع العدسات اللاصقة وارتداء النظارات 


الرجاجية . 

blurring of vision  aَبوَرلا ضيب‎ 
.  ةيؤرلا ضبابية‎ 

bobbing, ocular اهراز المُقلة‎ 


ح ر كات نظمية متكررة لكلا العينين إل الأعلى 
لاتقل وهي أعراض نادرة لإصابات جسر 
الدماغ : 
جسم body‏ 
cellular inclusion b’s‏ 
اجام حلوية إشنجمالة 
لايا تشاهد قي المسحات المأخحوذة من 
العين والتي تشير إلى وجود الحثر أو التاب 
الملتحمة الاشتالي فبها . 
الجسم الهدبي ciliary b..‏ 
القسم السميك من الطبقة الوعائية للعين 
آمام الحاشية المشرشرة للشبكية ويوصل 
المشيمية بالقزحية ويتكون من التاج 
والنواتىء والطيات والدويرة والعضلات 
الهدبية والصفيحة القاعدية ويؤثر على 
مرور الخلط اماي وعلى تكيف العين 
cytoid b’s (= soft exudate)‏ 
اخسام خلوانية 
أجسام كروية بيضاء لاعة تشبه نوى 
الخلايا شكلاً وحجماً تظهر في ألياف 
الشبكية العصبية المتنكسة وترى مجهرياً في 
النضحات القطنية . 
الجسم اوري .ط cryin‏ 
عدسة العين . 
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burried sutures 


المقَلَة » كَرَةٌ الین bulbus oculi‏ 
كرة العين التي تكون عضو البصر المحيطي 
والوجودة ف التجويف الحجاجي 


Buller’s shield زع بور‎ 


bullous keratopathy 
لال القرنية الفقَاعيّ‎ 
(keratopathy) رظi‎ 
bundle, papilomacular 
 ةّيعقبلا الحْرْمَة الحلَمية‎ 
حاور الخلايا العصبية العقدية التي تتد من‎ 
. البقعة حتى القرص البصري‎ 
buphthalmia 
(= buphthalmos, . 
= hydrophthalmos) 
) ضُحامٌ المُقَلّة ر العين البقرية‎ 
buphthalmos (= congenital 
glaucoma) 


ضْحامٌ المُقَلةَ 

ضخامة المقلة المسببة عن زيادة ضغط الا حلاط 
داخلها خلال فترة الحمل أو الولادة أو في 
الدور الوليدي للجين وتتسبب عن الزرق 


buphthalmus ضخام المَقَلَّة‎ 
(= buphthalmos) رړil‎ 
burried sutures  . ii زو‎ 


(suture) رۈ¡نi‎ 
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| break up time, tear film (BUT) 
مده تقَطّع فلم المع‎ 
مقياس نوعية الدمع » إذ تنقطع نقاط الدمع‎ 
السوي وتجف خلال مدة تتراوح بين‎ 
ثانية أما إذا جفت خلال مدة تقل‎ ٠٠-٠١ 
. ثوانٍ فيعتبر الدمع مرضي غير سوي‎ ٠١ عن‎ 

broken ring test 

إخَار الحََقَات المَقَطُرعَة 
احتبار حدة الأبصار بالنظر إلى لوحة مرسوم 
عليما حلقات غير كاملة ومقطوعة في أحد 
اتجاهاتما ومتفاوتة الأحجام وموضوعة 
باتجاهات متباينة . 
lê‏ وخ . Brüch’s membraie‏ 
!iغۈر (=lamina basalis‏ 


choroideae) 

bruise (= ecchymosis, کَذمَة‎ 
= contusion) 

إصابة سطحية للجلد آو للعضو من دون 

Brushfield’s spoڑs‎ دlفشورب قاط‎ 

انظر (ځ0مء) 

buckle, scleral ْج الصلبة‎ 


٠‏ بعج الصابة للداحل كي تقترب من المشيمية 


وليلتصقا بالشبكية ويستعمل في علاج انفصال 
الشبكية . 


gr 


buckling 


ققطع جزء من الصابة وغرس مواد اسفنجية في 


محله لبعج غلاف العين الخارجي في عملية 
انفصال الشبكية . 


المََلَةَ » كرَة العين bulb, eye‏ 


انظر (عرع) 

مُقلي bulbar‏ 
متعلق بمقلة العين أو منسوب إليها . 
المُْتَحمَدٌ المُقَليَدَ  b. conjunctiva‏ 
قسم اللتحمة الذي يغطي مقاة العين من 
الأمام . 


burn 


اا 


ق إشعَاعي radiation b.‏ 
زی رل غد ار لاش اک ار 
لاراديوم أو لمن ار لاا لري او 

لاي إشعاع حرق اخحر . 


# 


ق و Erb:‏ 
حرق بقعة الشبكية عند تعرضها لاشعة 
الشمس أثناء النظر إليها وقت كسوفها من 
. دون وقاية للعين . 

thermal b. حرق حراريٰ‎ 


حرق يتولد عن التعرض للحرارة كاللهب 
أو ملامسة الأجسام والسوائل الساخنة . 

ultraviolet b. 
حرق بقوق البتفسحيّة‎ 
حرق يتولد عن التعرض للأشعة فوق‎ 
البنفسجية الصادرة عن أقواس لحم المعادن‎ 
و المصابيح والاأجهزة والذي يولد‎ 
. التهاب القرنىهة المنقط‎ 
butterfly dystrophy قل َر اشيّٰ‎ 
(dystrophy) jظil‎ 


0 
»چ 


وو رھ رک 
دړه ٥ه‏ ٣ر‏ دړه ٥و‏ 


رق burn‏ 
فة ت عن قر الانجة أل اة 
ساحنة أو هيب أو مادة كيميائية مخربة أو تيار 


کهرباني . 
حرق بالحَامض . acid Db.‏ 
حرق يتولد عن التعرض للحوامض 
الحرقة . 

2 بالقلويٰ alkali b.‏ 
حرق يتسبب عن التعرض للمواد القلوية 
امحرقة ٠.‏ ) 


حرف بالكيميايّات .ا اھeنصche‏ 
حرق يتسبب عن التحعرض للمواد 


chorioretinal bs 
حروق المّشيمية والشبكيّة‎ 
)s0اa۲ انظر (.ظ‎ 
corneal b. ٠ ق الفرنيّة‎ 
حرق خراري للقرنية يتسبب عن. توهج‎ 
ومضي أو أنفجار بالقرب من العين غير‎ 
. امحمية‎ 


جر کر کر رر رھ 
که که ره کړه 
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العريضة لقياس الأبعاد ٠‏ الداخلية والخارجية 


ومر کے ي 
+ 


غر ف رة camera lucida‏ 
جهاز بصري فيه منشور أو مرايا مرتبة بشكل 
اعدعل عك رة طحت غل اررق 
ويسهل رسم حدودها . 
غُرفة مُظَلِمَّة camera obscura‏ 
صتدوق مظلم فيه عدسة. وشاشة يستعمل 
لرؤية الصور أو الرسم وتصوير الأجسام . 
camera oculi anterior‏ 
anterior chamber)‏ =( 
غرفةُ العين الأماميّة 
الغرفة الأمامية من القسم الأمامي للمقلة والتي 
تحدها القرنية من الامام والعدسة والقرحية من 
الحلف وتحوي الخاط الائي وتعصل بالغرفة 
الخلفية من خلال فتحة الحدقة . 
camera oculi posterior‏ 
posterior chamber)‏ =( 
غُرفَة العين الخلفيّة 
الغرفة الحلفية من القسم. الأمامي للمقلة 
وتحدها القرحية من الأمام والعدسة والرباط 
العلق من الخلف وتتلىء بالخلط الاي وتتصل 
بالغرفة الأمامية من خلال فتحة الحدقة . 
camera vitrea bulbi‏ 
الغرقة الرْجَاجيّة للعين 
الحيز الكبير الذي يكون أربعة أخماس الجزء 
الخلفي من كرة العين ويد من العدسة في 
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۲ 


caecitas عمی‎ 
(= blindness) jۈړii‎ 


بقع القَهرّة بالحليب كأ0مء زوا caê au‏ 


. )ءمەځs( انظر‎ 
calcareous corneal degeneration 
نگ" القرنية الكاسيٰ‎ 
(degeneration) رظil‎ 
calcareous retinal degeneration 


(degeneration) ¦! 


الشتی المهْمَازيڃٍ calcarine fissurê‏ 
اiړظر (fissure)‏ 
الم المهمَازيٰ calcarine sulcus‏ 
انظر (8ںعاںء) 


calcification, conjunctival 
metastatic ٤ 

كل الملقحمَّة النقيلي 
ترسب بلورات الكلسيوم في اللتحمة نتيجة 
الأرتفاع الشاذ لكلسيوم الدم والأنسجة . 
إجُرّاء كالدويل - لوك 

Caldwell - Luc procedure 
عملية تجرى لقاع الحجاج خلال الجیب‎ 
. الفكي لرأب كسر الحجاج الانفجاري‎ 
caliculus ophthalmicus jll كار‎ 
انبعاج الجدار السفلي للحجويصلة العينية الذي‎ 
يولد كأساً بجدار ذو طبقتين وذلك أثناء‎ 
| . مراحل التطور الجنيني للعين‎ 
calipers, surgical فرجاز جراجي‎ 
الة لسانية الشكل مع مقياس عند نايتا‎ 


canal, optic (= canalis opticus) 
التق البَصري‎ 
فحة في العظم الوتدي عند اتصال جناحه‎ 
الصغير سمه ف قمه الحجاج وير مہا‎ 
. العصب البصري والشريان العيني .إل العين‎ 
canaliculi الان > القبيات‎ 


القبيتان الدمعيتان اللتان تنقلان الدمع من نقطة . 


الجفن ف الکيس الدمعي 
التهاب القتيات lلaakiة canaliculitis‏ 
التهاب القنيات الدمعية الذي غالبا مايتولد عن 


e Se, 


canaliculus lacrimalis iid القَيَةَ‎ 


وهي القناة القصيرة التي تنقل الدمع من فتحة 
نقطة ا حفن إلى لكين الاي ٠‏ واا قنیتان 
علوية وسفلية في كل عين تبدا كل واحدة من 


أحد جفني العين . 

canalis opticus التق البْصريٰ‎ 
(= optic canal) رظil‎ 

اسیقتاء canalization‏ 
تکون القنیات أو تکويا . 

cancer رطان‎ 


ورم خلوي خبیث تعکاثر فيه الحلايا وتتتقل 
لتغرو أنسجة وأعضاء أحرى بعيدة عن العضو 
المصاب الذي تفقد خحلاياه تمايزها . 
candidiasis, ocular‏ 
اء المبيضات العَينيٰ : 
إصابة العين بالبيضة البيضاء التي تولد افة 
بيضاء مصفرة ورخحوة تبدا أ عادة في الشبكية م 
تقل ا اج ار جاجی 2 
دة الشَّمعَة ‏ ` candle power‏ 
الو حدة القياسية الدولية العددية لشدة لعان 
مصدر الضوء . 
في cannula ( = canula)‏ 
أنبوبة معدنية أو. لدينة صلبة أو نصف صالبة 
تدحل إلى وعاء أو عضو أنبوي أو تجويف 
لترحه . 
إقتاء cannulation‏ 


campimeter 


الأمام حتى تقعر الشبكية في الخلف ويتىء 
باس از جاجي : 

campimeter (= perimeter) 
٠ الساحَة الصرية الم ركرية‎ 

ز يستعمل لتخطيط الجرء الركزي من 
البصرية للعين على سطح مستو . 
stereoscopic €.‏ 

مقيّا س الساحة البَضريّة المُحَسّم 
جهاز لقياس الساحة البصرية للعينين في 
وقت واحد . 
campimetry‏ 

قياس الساحَة البَصريّة المَركَريّة 
قياس الساحة البصرية المركزية للقحري عن 
عیب فيپا . 
قا کلو که canal, Cloquet’s‏ 
حيز أثري في وسط الجسم الزجاجي کان 
يحوي الشريان الرجاجي في اجنين . 

canal, infraorbital 

(= canalis infraorbitalis) 

القَنَاةٌ تحت ا 

مجرى نحت السطح الحجاجي لعظم الفك 

العلوي يتصل في الخلف مع التلم تحت الحجاج 
ويفتح في الأمام عند الثقبة تحت الحجاج على 

E‏ لاله 


canal, lacrimal ا الذنيَ‎ 


(= canalis nasolacrimalis) 
نفق يتكون من التلم الدمعي' للفك والعظم‎ 
الدمعي والقرين السفل للأنف وتر منه القناة‎ 
الدمعية التي تنزح الدمع من العين إلى الا‎ 
canal, nasolacrimal الف المي‎ 

ilظۈر lacrimal canal)‏ =( 
قَنَاة شلم canal, of Schlemm‏ 
قناة دائرية في زاوية العين الأمامية بين جذر 
القرنية والحوف E‏ الصلبوي الأمامي 
وهو امجرى الرئيسي لترح الخلط لماي من 

العين إلى الوريد الماني 
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capsule 


c. medial (= nasal c.) الموق‎ 

زاوية العين الإنسية . 

cap, optic  نيعلا وة‎ 

القمة الكروية للقرنية التي قحد حتى منطقة 

تسطحها ويبلغ قطرها حوالي ٦-٤‏ ملم . 

شير ات الشبَكية capillaries, retinal‏ 

الأوعية الدموية الشعرية اللشبكية 
capillary hemangioma‏ 

وعاژوم شعیرې 

ورم خلقي من الشعيرات حمر الشكل 8 

عند الولادة أو خلال السنة الأولى وغالباً 

ما يتناقص ذانياً . 

capsular fixation بيت مخفظيٰ‎ 

عدسة توضع داحل ححفظة عدسة العين المرالة 

وتشضبت في داخلها وذلك بعد عمليات الساد 


. خارج الفظة‎ 
capsula lentis محفظةً العذسة‎ 
(= lens capsule) jۈ¡il‎ 

مخفظة capsule‏ 
غلاف تشريجي.يغلف الأنسجة أو الأعضاء . 
المحْمَظة الأَمَامية .€ anterior‏ 


القسم الأمامي من محفظة العدسة . 
محْفظة البلؤر به crystalline c.‏ 
capsula lentis)‏ ={ 

ملْقَطُ المحْفَظة c. forcepes‏ 
ملقط لازالة عحفظة العدسة في عمليات 
الساد . 
lens c. (= capsula lentis)‏ 
الغلاف الليفي المرن الشفاف الذي بيط 
بعدسة العين . 
ا ocular‘c. (= vagina‏ 
مخفظة العين ` 
ا الضام الذي a‏ محفظة للقسم ' 
الخلفي من مقلة العين ويحد أماماً حتى قبو 
اللتحمة ويستمر مع اللفافة العضلية 
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قطْعُ اللحااظ أو المُرق  canthectomy‏ 

قطع زاوية اللحاظ أو الموق جراحيا : 

اهاب اللحاظ أو الûوق‏ ؟canthitij‏ 

الراب اللحاظ أو اموق . 

حل اللحاظ أو الموة ق cantholysis‏ 

شطر اللحاظ ا أو قطع الرباط الحفني 
canthoplasty‏ 

أب اللحاظ » تقويمُ اللحاظ أو المُوق 

جراحة تقويية للحاظ أو للموق وبالغاصة 

قطع اللحاظ لتوسيع الشق اي ا 

اللحاظ المعيب . 

ر راب اللْحَاظ الوه قتي provisional c.‏ 

رفو اللحاظ الوقتي کاجراء موقت عند 

وس الفتحة الحفنية . 

ر رفو اللْحَاظ أو canthorrhaphy Jal‏ 

ee 

بضع اللْحَاظ أو lلşhق canthotomy‏ 

شطر اللحاظ أو الموق لتوسيع الفتحة الجفنية 

في عمليات الساد . 

لْحَاظ › موق canthus‏ 

او ن ر ا 

الإنسية ( الموق ) . 

c. inner (= nasal c.) المُوق‎ 

زاوية العين الإنسية أو الأنفية . 


الطية افلالية i‏ 


ل 
i‏ لسنجاي 


حافة الجفن الأمامية (i‏ وف . 


c. lateral (= temporal c.) 
٠ ٠ اللَحَاظ‎ 
. زاوية العين الؤْحبية أو الصدغية‎ 


سَرَطَالةَ المُصَحمَة .¢ conjunctival‏ 
سر طانة تصيب ملتحمة العين . 

squamous cell c. of eyelids 
سرّطالة صدَفيّة في الأَجْمًان‎ 
سرطانة تتكون من الظهارة الصدفية‎ 
. للأجمان وتكون خلاياها مكعبة الشكل‎ 
اة سيان لِلقرَاءة‎ 

card, Snellen’s reading 
بطاقات تحوي كتابات بأحجام متلفة تفحص‎ 
. بواسطتها قدرة المريض على القراءة القريية‎ 
caruncle, lacrimal  iَلا اة‎ 
(= caruncula lacrimalis) 

البروز الأحر في زاوية العين الإنسية ( ا موق ) 
بجوار الثنية الملالية . 


غارض »› عارضي casual‏ 
متعاتق بالإصابات الطارئة  .‏ ' 
إصابّة » طارىء casualty‏ 


)١(‏ جرح طارىء أو إعاقة أو موت طارىء 

يتسبب عن حادث مفاجیء ,. ` 

(۲) الشخص المصاب بالحادث الطارىء . 
CAT (= computerized axial‏ 

tomography) 

تصنوير مَقطمي مخوري مُحَوْسَب 

(tomography) نظ‎ 

إو ل سفليٰ مستقر cataphoria‏ 

احولال العيتين للأسفل عند إزالة المنبه 


البصري . 

سناد » سد cataract‏ 
عتامة عدسة العين . ٠‏ 

سد مُكَسب. acquired cC.‏ 
ساد يصيب العدسة نتيجة تنكسها أو 
بعض إصاباتما . 
سد هصق .€ adherent‏ 
اساد مع التصاق القز حية بمحفظة العدسة . 
د ايفان .€ adolescent‏ 
ساد یظهر ف سن البلوغ 

after -c. ساد ټتلوي‎ 


عودة الساد الحفظي »› وهو غشاء يظهر في . 


capsule 


المحْفَظة البصريّة optic C.‏ 
البنية الجنينية التي تتولد منها صابة العين . 
المحْفَطة الخلفيّة posterior c.‏ 
القسم الخلفي من محفظة العدسة . 

Tenon’s ce. (= vagina bulbi) 
طبقة النسيج الضام التي تغلف كل العين‎ 
. ماعدا وجهها الأمامي‎ 
capsulectomy استعصال المحخفظة‎ 
. استقصال جزء من حفظة العدسة‎ 

anterior C. 

اسيقصال المِحْفَظة الأمَامية 
إزالة الحفظة الأمامية للعدسة . 
العهاب المحفظة capsulitis‏ 
الاب عفظطة العدسة . 
محُمَظي ىتسي capsulolenticular‏ 
ذو علاقة بمحفظة عدسة العين أو بهما معا , 


ن الىخطة capsulotome‏ 
E‏ لقطع عحفظة العدسة . 
ضع المحْفَظة capsulotomy‏ 


بضع محفظة العدسة عندما تصبح معتمة بعد 


. عملية الساد‎ ٠ 


بضع المحْمَظة الأَمَاميةَ .ء a0٣‏ 
بضع وئقب الحفظة الأمامية للعدسة 
ا 

بضع المحفظة الحَلفية .¢ ¢0 )يهم 
بضع وثقب الحفظة الخلفية للعدسة 
جراحياً أو بواسطة الليزر . 

سْرَطَائة carcinoma‏ 
ورم خبيث يتكون من خلايا ظهارية 
للأنسجة امجاورة وتنتقل إلى الأعضاء 
الأخر کک 

سرَطَالةٌ عدب .¢ adenOM4OuS‏ 
طا الا الا 2 

سَرَطَانةٌ الخلية القَاعديّة .» اع اودوط 
ورم ظهاري نادرا ما ينتقل إلى الأعضاء 
الأخرى ولكنه يتشر وخرب الأنسجة 
e‏ 
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cataract 


ساد دقوي blood c.‏ 
انسداد الحدقة بكتلة دموية 
ساد اررق blue c.‏ 


(= cerulean cC.) رۈil‎ 
blue dot c. ساد أزرق‎ 
)= عط‎ ٤٥.( انظر‎ 
bony c. عَظييٰ‎ 3 
. ساد کثیف میکلس‎ 
bottle makers <c. 

ساد صانعي القَناني 
ilظر‏ ).° glassblowers‏ =( 
سا ي brown c.‏ 
ساد الشيوخ الذي يظهر عادة بلون بني . 

brunescent Cc. (= brown cC.) 


ساد ي 

ساد کاسي calcareous c.‏ 
ساد تتكلس فيه العدسة تكلساً كثيفاً 
ساد محفظ" capsular c.‏ 
عتامة حفظة العدسة . 


capsulolenticular c. 
سَاڏ محفظيٰ عسي‎ 
. عتامة الغدسة ومحفظتها‎ 
central c. سَاڈ مر كريٰ‎ 
. عتامة مركز العدسة‎ 


cerulean c. (= blue c.) 


ساد أُزْرق 

ساد تظهر فيه العدسة منقطة نقط زرقاء 
صغورة معمة ومنعشرة عبيقاً في قشر 
ونواتها ولا يؤثر ذلك كثيرا على البصر 
ويظهر عادة عند البلوخ ولا يتطور . 


ساد مَشيمي ' choroidal c.‏ 
عتامة بنية منتشرة في نواة العدسة وتترافق 
مع داء المشيمية المزمن . 
ساد complete ¢. (= total c.)‏ 
ساد تل كل عدي 
مناد مُحتلط complicated c.‏ 


سماد یر افق أمراض الأقسام الأحرى من 
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مرطقة الحدقة بعد إزالة العحدسة ويظهر في . 
غشائها الخلفي أو يتولد من بقاياها . 


ساد رجي .¢ allergic‏ 
ساد يتسبب عن بعض الاستجابات 
المناعية . 

annular cC. : ساد حلي‎ 


ساد يصيب أطراقف العدسة على شكل 


. anterior capsular cC. 
۰ ساد المِجُفظة الأَمَاميّة‎ 
. ساد مع غبامة, الفط الاأمامة اللعذسة‎ 
anterior polar ¢. مسد قطي مامي‎ 
ساد في مركز الحفظة الأمامية أو في‎ 
. العدسة تحت مر كر الحفظة الأمامية‎ 
anterior pyramidal c. 
ساد هَرَميّ أَمَاميّ‎ 
ساد موضعي بتد من محفظة العدسة إلى‎ 
. الأمام إلى الخاط المالي‎ 
arborescent €. ساد مَشجر‎ 
ساد تظهر فيه عتامة متشععة‎ 
aridosiliculose c., 
aridosiliquate c. 
ساد جَاف الغلاف‎ 
)= siا]1c»ا!0ءع‎ °٥.( انظر‎ 
atopic Cc. ساد أي‎ 
ساد يصيب المرضى المصابين بالتاب الجلد‎ 
التأتبي عادة في العقد الثاني أو الثالث من‎ 
. عمرهم‎ 
axial c. (=nuclear c.) . 
سا محورِيٰ‎ 
ساد في نواة العدسة يقع على امتداد احور‎ 


.البصري . 


ساد مزلي .¢ axilliary‏ 
انزظر ).ل (=spindle‏ 
ساد أسرّد black ¢. (=°. nigra)‏ 
ساد کثیف ا مص کل الموجات 
الضوئية الساقطة عليه. ويظهر أسود 
اللون . 


cataract 


drug induced c. 
٠ سا مُستحث بالعقاقير‎ 

ساد یتولد عن اعمال بعض العقاقير 
ا 

dry=-shelled ¢. (= siliculose c.) 
ساد حاف القشرّة‎ 


كلسية في محفظتها ما يجعل العدسة 
الضامرة تظهر وكانبا حردذلة أجافة . 

electrical ¢. (= lightning c.) 
ساد کهرَبائي.‎ 
ساد يتسبب عن التعرض لضوء اللحام‎ 
الكهربائي أو ضوء البرق أو عند إصابة‎ 
الجسم بحرق كهرباي وخصوصاً في‎ 
متطقة ارا‎ 

embryonal nuclear c. 

ساد التواة اليينيّة 
عتامة تظهر في النواة ‏ الجنينية اللعدسة 
ا 


ساد وري 
ساد خلقي : 


evolutive ¢. 


cç. extraction 
استعصًال الاد » فذح الاد‎ 
. استخراج العدسة السادية جراحياً‎ 


ce. extracapsular extraction 
استقصال السَادً حار ج المحْفظة‎ 

استخراج العدسة السادية مع محفظتبا 
الأمامية من دون الحفظة الخلفية . 

c. intracapsular extraction 

استعصال السا داخل المحقظة ٠‏ 

استخراج العدسة السادية مع. محفظتبا 


fibroid c. ساد يفاني‎ 


ساد الإرتجاج .€ oa‏ 
عتامة العدسة الناتجة عن لطمة أو شدة على 
ال 

congenital c. ساد خلقي‎ 


ساد یتکون في الجنین قبل ولادته . 

congenital membraneous cC. 
ساد غقاني جلي‎ 
ساد يتكون في الجنين ويول العدسة إلى‎ 


contusion ¢, ساد رضي‎ 
` (=cONCUSSIO1 C.) انظر‎ 


ساد رجاتي الشکل c01 0۲۳ C.‏ 


ساد خحلقي متشعع يشبه شكل المرجإن . 


coronary cC. ساد إكلیلي‎ 


مرض خلقي يتصف بعتامات عضوية 
الشكل مرتبة في حلقة على أطراف العدسة 
وفي م رکزها ولا توجد في حوافها وتظهر 
عند سن البلوغ ولا تتطور . 

ساد القشرّة 


عتامة نجفية في طبقة قشرة العدسة . 


cortical c. 


۰ إِرالةٌ الاد c.couching‏ 


عملية إزاحة العدسة السادية إلى الغرفة 
الرجاجية من دون فتح العين وكانت 
تستغمل سابقاً ولا تستعمل اليوم . 

ساد قمعي cupuliform c.‏ 
ساد شيخوخي مع عتامة في محفظة العدسة 


. وقشرعا تحت الحفظة عند قطما الخلفي‎ ٠ 
cystic ¢. ساد کی ا‎ 1 


ساد مع تنکس کيسي فيه . 

ساد ِمائيٰ deveiopmental c.‏ 
ساد خلقي : 
ساد سکريّ 
ساف تراج ٠‏ فاي الجكري كاد 
احتلاطاته . 

discoid €. IH 


ساد قرصي الشكل . 


. diabetic c. 
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cataract 


ساد كَلويٰ .€ grumous‏ 
عتامة نزفية تتكون من جلطات دموية أمام 
العدسة . 

ساد صلب hard c.‏ 
اد قر توا وة 


ساد الأشعة الحرار heat-ray cC.‏ 


ساد يتسہب عن التعرض و 


سد لا الجر ي .8€ و 


ساد رضحي يتسبب عن ثقب القرنية 
و عند تشذیب سياج شجري . 
ساد مغایر اللو heterochromic C. ù‏ 
ساد يترافق مع تغير لون القزحية . 
ساد زجاجاني hyaloid‏ 
عتامة حلف العدسة في الخلط الرجاجي . 
ساد فائق نض .¢ hypermature‏ 
ساد تتجعد فيه محفظة العدسة التي تكون 
صلبة أو سائلة أو لينة . 


ساد غير ئاضج .¢ İMMArê‏ 
عتامة مبكزة أو ساد يصيب جرءٌ واحداً 
ا فا 

ساد بُذني ۰ .¢ incipient‏ 


آي نوع من أنواع الساد في مراحله الأولى 
أو ساد تتخلله مناطق معتمة بين مساحات 
سليمة . ۰ 

ساد فاي .¢ infantile‏ 
ساد طبقي عند الأطفال يترافق , ,عادة مح 
الكساح أو الاخحتلاجات . 

ساد الاي .¢ inflammatory‏ 
ساد يتولد عن التانات العين . 


: ماد إشعَاعيٰ irradiation c.‏ 
ساد يتو لد عن كثرة التعرض للدشعة 
ساد نتج .€ intumescent‏ 
. ساد تتورم فيه العدسة التي تكون معتمة . 
سا حَڌڻي . .¢ juvenile‏ 


اد شت الا دا 


45 


floriform c. (= sunflower c.) 
سد هري‎ 
ساد ذو شکل زهري يشبه زهرة عباد‎ 
ال‎ 
fluid ce. (= milky c.) 

ساد ماع (= ساد حليبي) 
ساد فائق النضج تتحول فيه العدسة إلى 
سائل حليبي اللون . 
ماد بۇري . focal c.‏ 
ساد ي نقطة محجدودة من العدسة . 

fusiform ¢. (= spindle cC.) 
۰ ساد مغْرّليّ الشكل‎ 
ساد بعتامة مغزلية الشكل تخترق الحفظة‎ 
. باتجاه أمامي خلفي‎ 


ساد الغلا كثوز galactose c.‏ 
ساد يتكون نتيجة خلل في استقلاب 
الغلا كتوز . 

general c. ٠ ساد عا‎ 


ساد یصیسب العدسة و حفظتہا ۰ 

ساد تافخي ارجا ج glassblower cC.‏ 
ساد يصيب عيون نافخي الزجاج 
لتعرضهم المزمن للأشعة تحت الحمراء 
ويتصف عادة بتقشر محفظة العدسة . 


قار اث الساد c. glasses‏ 
انظر (sئھاآع).‏ . 

نظارات تستعمل بعد إزالة العدسة 
السادية . 

glaucomatous Cc. ساد رقي‎ 


أو كار . 


ساد سِنجَابيٰ gray cC.‏ 
ساد شر شیخوخحي قشري . 
ساد احفر green c.‏ 


عتامة خضراءع اللون تتسبب أحياناً عن ٠‏ 
اررق عن قلة . شفافية a‏ 


ساد عام mixed cC.‏ 
انظر ).° general‏ =( 
ساد مورڭًاكني .¢ Morgagni's‏ 
ساد يتصف بقشرة لينة ونواة صابة فتعوم 
النواة داحل الحفظة. . 
ساد التفتالين naphéthaline c.‏ 
ساد يتسبب عن زرق الفعالين . 
مقدحُ الاد c. needle‏ 
مقدح يستعمل في عمليات استخر اج 
الساد (قدح الساد) . 
ساد سود c. nigra‏ 
انظر c.(‏ ckھاط‏ =) 

nuclear cC. 
ا‎ 
)= انظر (.ء اهأجھ‎ 
nutritional ¢. ساد دوي‎ 


ساد يتولد عن نقص في بعض الواد 
الغذائية الضرورية كالفيتامينات مفلا . 
ساد مهني occupational cC.‏ 
ساد يتسبب عن ممارسة بعض للمهن التي 
تعرض المصاب للإصابات المرضية أو 
للصدمات الكهربائية أو للحرارة أو 
للأشعة تحت الحمراء أو للإشعاع الذري . 
ساد فاق النضج overripe c.‏ 
il¡ۈر hypermature Cc.)‏ =( 
ساد جني partial c.‏ 
ساد. يصيب جرءٌ من العدسة يكن أن 
يكون في وسطها أو في أطرافها . 
ساد مرضي pathogenic c.‏ 
ساد يتولد عن أمراض الجسم العامة . 
ساد حول perinuclear ¢. ölٍjَl‏ 
عتامة صفيحية في قشرة العدسة وحول 
ا 
ساد حيطي 
ساد في حيط العدسة . 
posterior capsular cC.‏ 
ساد المحْمَظة اخلفيّة 
ساد في الحفظة الخلفية للعدسة . 


peripheral ¢. 


cataract 


مضع اساد c. knife‏ 
مبضع لقطع القرنية في عملية استخر اج 
الساد , 


lacteal c. (= fluid c.) 
) ساد مائع ( ساد حَلیبيّ‎ 


lamellar c. (= zonular c.) 


E 


ساد صَفيحي » ساد مُصفح 

ساد یصیب بعض طبقات العدسة بين 

قشرتیا ونوا ٠.‏ 

lenticular c. (=lens c.) 

ساد عسي 

ساد العدسة من دون إصابة قشرا . 
lightning c. (= electrical c.)‏ 

ساد برقي : 

ساد يتولد عن صعقات برقية تمر خلال 


ا 


ساد ناضّج mature c. {ripe Cc.)‏ 
ساد تكرن فيه االحدسة معمة ماما : 
ساد غشائي .€ membraneous‏ 


ساد يتصف بضمور وانكماش العدسة 
مبقياً فيا بعض” فتات محفظتما ونسيجاً 


ليفياً كالغشاء . 

ساد اسقلابيٰ . metabolic c.‏ 
ساد ينتج عن خلل في استقلاب بعحض 
المواد قي الجسم . 1 


ساد حَلبيّ › ساد مَابِع e.‏ kyا‏ 
انظر c٥.(‏ 1dں]؟‏ =) 
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cataract 


ساد تفلي .€ sedimentary‏ 
ساد لين تترسب فيه أقسامه الكثيفة إلى 
الأسقل . 


4 


ساد شیځوخجي Senile cC.‏ 
عتامة شديدة ف نواة العدسة تحدث عند 
س جا الفلاف siliculose c.‏ 

(= dry shelled ٤٥.( انظر‎ 


snowflake c., snowstorm cC. 


ساد العاصفة التَلجية 
ساد يصيب العين عند التعرض الطويل 
e‏ 

Soemmering’s ring €.‏ 
سا حَلقَة سومرينك 
عتامة حلقية الشكل خلف الحدقة تحدث 
بعد جراحة الساد أو بعد رضح العين 
وتسبب التصاق مركز الغلاف الامامي 
بالخلفي مع تجمع كمية من مادة العدسة 


في أطرافها . 

soft c. ساد لین‎ 

ساد من دون نواة صلبة . 

spindle c. س مغْرلي‎ 

(= fusifO0!0-C.) انظر‎ 

stationary e. ساد قابت‎ 

ا ا ا اد ی ا و 

) ٠ عمقها.‎ 
stellate c. (= cortical c.) - 

ساد تَجُهيٰ ۰ 


steroid induced €.‏ 
ساد مستحث بالستیرويد ‏ . 
ساد يحدث عند استعمال الستررويد 
علاجياً لفترة طويلة . 
subcapsular e.‏ 
ساد حت المِحْفُظة 
عتامة تحت سطحي الحفظتين الأمامية 
و 
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posterior cortical C. 
ساد القشرّة الخلفية‎ 
. ساد في قشرة العدسة الخلفية‎ 

posterior polar ¢, 

سا قطي حلفي 
ساد في مركز الحفظة الخلفية أو في العدسة 
تحت مركز محفظتما الخلفية . 
ساد أو ل primary c.‏ 
ساد يتكون من دون علاقة بمرض أخر . 
مد مّرقي progressive C.‏ 
ساد تزداد فيه العتامة حتى يصبح كاملا . 
ساد مسوطي الحديد .¢ uddler’sمP‏ 
ساد يیصیب مسوطي الحديد لتعرضهم 
للاشعاع الشديد لمواقد الحديد المغتوحة . 


ساد مقط .€ punctate‏ 
ساد تظهر فيه مجموعات من النقاط 
المعتمة . 

pyramidal c. ساد هَرمي‎ 
SS 
0 

ساد اشعَاعي radiation c.‏ 
ساد يتسبب عن التعرض ااوشع 
التشاردي . 

سد أحْمَر red c.‏ 
ساد يظهر بلو 0 

reduplication c. ساد مُطْبق‎ 


طبقات متعددة ومتشابهة من العتامات في 
العدسة متصلة ببعضها جخيوط معتمة . 
ساد تاضج ripe cC.‏ 
ائظر ).° mature‏ =( 

rosette shaped €. 


و 


ساد دَمَّوي .€ sanguinous‏ 
انظر C.(‏ 1004ط =) 

ساد انوي secondary C.‏ 
)١(‏ ساد يتولد بعد إزالة معظم العدسة 
المعتمة جراحيا . 

(۲) ساد مضاعف . 


ساد يتسبب عن التعرض الطويل للاأشعة 
ية 

ساد تُطَيقيٰ 
(۱) ساد صفیحي (۲) ساد يصیب 


zonular C. 


النطيقة . 

ساد cataracta { = cataraci)‏ 
سد هصيق c. accrela‏ 
ساد تلتصق فيه العدسة بالقرحية نتيجة 
التاببا . 


c. aridosiliquata 
ساد جَاف الغلاف‎ 
)= عو0اں‌نازو‎ ٥.( انظر‎ 
c. brunescens سد بني‎ 
(= DOW C.) انظر‎ 
ساد أُزْرّق‎ 
)= عباط‎ ٤.( انظر‎ 
c. complicata ساد مُحْتَلَط‎ 
(= complicated °٥.( انظر‎ 


c. cerulea 


c. congentia membranatica 
ساد جلقي شاي‎ 
(= congenital رۈ¡il‎ 
membranous c.) 
ساد إكليلي‎ 
(= coronary C.) رظit‎ 
c. electrica (= electric 


c. coronoria 


cataract) 
ساد كَهرَبائيٰ‎ 
c. membraneous accreta 
ساد الصاقيٰ غشتائيّ‎ 
ساد متقلص لاحق يتولد عن التصاقات‎ 
. بايا الحقظة الأماسية بقسمها الخلفي‎ 
C. neurodermatica 


ساد بحصل كمضاعفة لالتاے. الد 
0 * 
السا السود c. nigra‏ 


(= black car2۲4C٤( انظر‎ 


cataraci 


sunflower c. (= chalcosis 


lentis) 

سد عَبّاد الشمس 
ساد يشبه زهرة عباد الشمس يتسبب عن 
ترسب النحاس في العين کا يحصل في 


sutural €. 


عتامة عدسية خلقية تصيب الدروز 


الشبيبة بال لل في الغشاء الجنيني للعين . 


total c. (= complete c.) 


ساد شامل 

ساد يشمل كل ألياف العدسة . 
ساد سمي toxic e.‏ 
ساد تسببه العقاقير السامة مغل النفتالين . 
ساد رضحي traumatic c.‏ 
ساد يتسبب عن الإصابة الرضحية للعين . 
ساد رعاشي tremulous cC.‏ 
ساد يترافق مع ارتعاش الحدقة والقرحية . 
ساد أبيض ۰ white c.‏ 


ساد متقدم يظهر أبيض اللون . 
ساد الأشعّة السينَيّة x. ray C.‏ 
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cell 


2 


َة catheterization‏ 
استعمال القشطار أو إدخاله إلى جوف الجسم . 


ع 


catheterize رق‎ 

يدحل القثطار إلى جوف الجسم .. 

cat’s eye effect مَظْهَرُ عين القط‎ 

تكوين حافات غير منتظمة فى حدقة العين ما 

جعلها شبية بعين القط . 

اک › مكرًاة cautery‏ 

)١(‏ استعمال مادة كاوية أو أداة ساخنة أو 

تيار كهرباني أو أية مادة أحرى لتخريب 

ا 

(۲) مادة كاوية أو كاوية معدنية تستعمل في 

كي الأنسجة . 

کي زیغآر .¢ Ziegler‏ 

كي كهرباي حافة الجن لتوليد ندبة فيا 

لقلب الجحفن للداحل أو للخارج . 
cavernous hemangioma‏ 

رغاؤوم موي کهفي 

ورم مكون من فجوات وعائية مبطنة 

ومتوسعة قد تصيب الجفن . 


صَعّْف البَصر cecutient‏ 
فقدان البصر ا لجز . 
ية cell‏ 


وجفة ياك الانسجة ري اة وار 


ù 


خلية مقرنية amacrine C.‏ 
حاية متفرعة عديدة التشجرات ومن دون 
حوار طويل توجد في الطبقة النووية 
الداخلية للشبكية وتتشاباك جرية م 
الخلايا الاحرى وتعتبر خلية عصبية 
متطورة . 

خاي اة الأقطّاب bipolar c.‏ 
خلية عصبية ذات قطبين توجد في الطبقة 
الضفيرية للشبكية تنقل الدفعات العصبية 
من العصيات وانغاريط إلى الخلايا 
العقدية . 
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e. ossea (= bony cataract) 
٠ ساد عَظمييٰ‎ 
. ساد تتحظم فيه انسجة العدسة‎ 
c. syndromatica ساد لازي‎ 
. ساد یثرافق مع بعض الامراض الجلدية‎ 
cataractogenic drugs 
عقاقير مُولدة إلا‎ 
العقاقير التي قد تولد الساد مثل‎ 


الستيرويدات . 


ساي cataractous‏ 
نسبة إلى الساد أو شخص مصاب به ٠.‏ 
ئة ` catarrh‏ 
التهاب العشاء الخاطي مع نجيج حر ريشير 
الاصطلاح خاصة إلى التهاب أغشية المرات 
التنفسية في الرأس والبلعوم . 
التهاب المُلتَحمَة ريعي .¢ SpPTİHÎğ‏ 
نظ vernal conjunctivitis)‏ =( 
الله الربيعية vernal c.‏ 
التاب الملتحمة والأنف الأرجي الذي 
يكار أثناء فصل الربيع ويسببه طلع 
الأشجار . 

catarrhal conjunctivitis 
التهابٌ الماتجمة التزلي‎ 
(conjunctivitis) رظil‎ 
catatropia اخو لال سفليٰ‎ 
احولال العينين أو أحدهما للأسفل عند‎ 
۰ . تر کیز ما على منبه بصري‎ 
ءوامإمزااه٣‎ ) الَسرُوع ر يَرَقَابُ الفرَاشة‎ 
برقات الفراشات أو العث التي ها شعيرات‎ 
خدشة للعين وتسبب عند توقفها عليما الاب‎ 
. القرنية أو القرحية الشديدين‎ 


اة catgut‏ 
قنطار ( ج. قتاطیر ) catheter‏ 


أداة جراحية أنبوبية لينة قابلة للإنحناء تستعمل 
لبزل السوائل من الجروح ومن تجاويف الجسم 
عند إدخاها إلا برها أو لزرق سائل فيا . 


cell 


cellulitis, periorbital 
التهاب حول الحَجّاج‎ 
. التهاب الهلل المبطن للحجاج‎ 
cellulitis, orbital 
التهابُ الهَلَلّ الخحجاجي‎ 
. اهاب أنسجة الحجاج الحيطة بالعين‎ 
cellulose acetate frames 
إطَارَاتٌ أسيتاتيّة سللولوزية‎ 
إطارات النظارات المصنوعة من أسيتات‎ 
. السللولوز‎ 
center, centre مر کز‎ 
. النقطة الم ركرية للجسم‎ )١( 
مجموعة من الخلايا العصبية ال ركرية‎ )۲( 
eye movements Cc. 
مرک حَرّکات الین‎ 
منطقة محية في التلفيف أمام ال ركزي‎ 
باحة ۸) تسيطر وتنظم حرکات‎ ( 
0 
optic c. مر کڙ بَصَريٰ‎ 
نقطة في عدسة أو في مجموعة عدسات‎ 
تعبر منها كل الأشعة المساهنة في توليد‎ 
الو‎ 
pontine gaze c. {P.G.C.) 
٠ زكر الحماقّة الجسري‎ 
منطقة في جسر الدماغ بالقرب من نواة‎ 
العصب القحفي السادس تسيطر. وتنظم‎ 
. ح ر كات العينين المتقارنة في نفس جهتها‎ 
visual e’s. المَرَّاكز البَصر ي‎ 
المراكز العصبية المركزية التي تستلم‎ 
الدفعات العصبية البصرية ومسؤولة عن‎ 
حس البصر وإدراكه وهي في القسم‎ 
. الخلفي من الفص القذالي للدماغ‎ 
central م رکزي‎ 
c. angiospastic retinopaîhy 
| إعلال شبکوي ٿشنجي وعائي‎ 
فقدان البصر المسبب عن تشنج أوعية‎ 
. البقعة وتجمع السوائل فبما‎ 


حلي محروطية cone c. ٠‏ 
حلية خروطية الشكل في الشبكية.بحساسة 
للرؤية الضوئية واللونية ويكار وجودها في 
منطقة الشبكية المركرية وفي نقرتبا . 
حلية عقدية ganglion c.‏ 
خلية عصبية كبيرة توجد في الظبقة 
العقدية للشبكية وتنتشر تغصناتما في 
طبقتما الضفيرية وير محورها ليكون ليفاً 
بصرياً يجري في العصب البصري . 
حل جدارية mural c.‏ 
إخذى الذي التي تحيط ججدار الأوعية 
الشعرية للشبكية يؤدي ضعفها إلى توليد 
أمهات الدم الصغرية . 
ية مُصوريّة » خلية بَلرميّة . 414وام 
خلية كروية أو بيضوية منواة توجد غالبا 
في حار العين . 

retinal association €’s. 
خلايا شبكيّة إزتباطية‎ 
خلايا وسيطة تربط خلايا الشبكية ببعضها‎ 
بالتشابك معها وتشمل الخلايا الأفقية‎ 
. والمقرنية‎ 

retinal horizontal cC. 

غل دات وار ر افا اق اة 
الشبكية الضفيرية الخارجية لسافة طويلة 
وتتشابك تشجراته مع الخاريمل 
والعصيات . 
ية عَصويّة rode.‏ 
خلية عضوية الشكل في الشبكية حساسة . 
جد للضوء .ويكار وجودها في الأقسام 


امحيطية للشبكية ويقل عددها في أقسامها 


الم ركزية وتنعدم في نقرتها . 
‘cellular inclusion bodies‏ 

جُسيمَات اشيمالية خلوبة 

جسيمات دائرية أو بيضوية أو غير منتظمة 

توجد في هيولى الخلية المصابة في الحثر وفي 

اتاب الملتحمة الاشتالي . 
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cervical sympathetic ganglia 


c. visual field 
ساحَة الإبصتار الم ركزي‎ 
)f1ع1d( اتظر‎ 
centrocecal scotoma 
عنْمَة م ركزية تعر ضة‎ 
)sc0014( انظر‎ 


صداع cephalgia‏ 
1 الرس الذي قد يتسبب عن أمراض العين 

وتشوهاتما . 
تطويق cerclage‏ 


إحدى الطرق التي تستعمل لرأب انفصال 
الشبكية بتطويق طبقات العين اللغارجية بحلقة 
أو عروة تضغط على العين وتقرب الشبكية من 
المنطقة المفصولة عنما . 
cerebral cortex, visual‏ 
قشرَة المُخ البَصريْة 
القشرة الخية الأولية والثانوية في القسم الخلفي 
من الفص القذالي والقشرة البصرية الارتباطية 
في منطقة فرنيكا عند ماتقى الفصوص القذالي 
والجداري و الصدغي : 
cerebromacular degeneration‏ 
ا و بقعي ت 
انظر E‏ 
cerebroretinal degeneration‏ 
كس خي شبکوي 
il¡ۈر (degeneration)‏ 
cerebromacular‏ =( 
degeneration)‏ 


cervical sympathetic ganglia 
العقد الودَيّة الرَفبيّة‎ 
(gangli0ټ0۸) انظر‎ 


c. areolar choroidal 
degeneration 


تنكس المَشيميّة المركزية الهالي 


تنكس هالي في القسم ال ركزي من 
مشيمية العين . 
ilضۈر (degeneration)‏ 
c. field of vision‏ 
مساحَةٌ الإنصار الم ركزية 
انظر (1dع1؟)‏ 
c. lenticular opacities‏ 
عتاقات عة رکرئة 
اiظر (opacity)‏ 
c. marasmic ulcer‏ 
انظر j‏ 
c. retinal vein occlusion‏ 
إلسيداد وريد الغبّكيّة المَزكزي 
أiظۈر (occlusion)‏ 
c. retinal disciform‏ 
degeneration‏ 
كس مركز الشبكية القرصي 
ilغۈظر (degeneration)‏ 
c. retinal sparing‏ 
سَلامَةٌ الغتبكيّة الم ركزية . 
انظر (macular sparing)‏ 


عنم م مر زي ي c.scotoma‏ 


.)ءcoا0"2( انظر‎ 
‘c. Serous choroidopathy 


اغتلال المَشيميّة المركزيّة المَصْليّ : 


(choroidopathy) نظ‎ 

c. serous retinopathy’ 
اغلا الشبكيّة المَركزية المَصْليّ‎ 
# (retinopathy) رۆظi!‎ 
c. vision الرؤية المَّر كزية‎ 


(vision): انظر‎ 

C. visual acuity 
جدةٌ الإبصتار الم ركزيّ‎ 
)acuity( انظر‎ 


chalazion 


الأمامية فيولد تسطح وجه القرنية 
الأمامي . 

الغرقة الخلفيّة posterior Cc.‏ 
حيز العين الذي تحده القرحية من الأمام 
والعدسة والرباط المعلق من الخلف وهي 
مليعة با لخلط ال ماني وتتصل بالغرفة الأمامية 
- من خلال الحدقة . 

الخْرفة الؤجَاجية vitreous C.‏ 
حيز العين الذي يحوي الخلط الرجاجي 
وتحده العدسة والجسم المديي من الأمام 
ودار ان م ال 

أَوحَة › وَرَقَة » لأئحة chart‏ 


Ec. ٤ لو حة الْحَرْف‎ 
a a a n E SS E 
الحرف 8 ممختلف الأوضاع والحجوم‎ 
ا‎ 

أوحة الصور picture c.‏ 
لوحة لفحص حدة البصر غند الأطفال 


chalazion (= meibomian cyst, 
tarsal cyst) 
رَد‎ 
كتلة حبيبومية صلبة ي الجفن تنسبب عن‎ 
اتباب غدد مايبوميان المزمن ويمكن مشاهدا‎ 
على سطح الجفن وتسمى أيضاً كيسة جفنية أو‎ 
. كيسة مايبوميان‎ 
chalcosis, corneal تتس القرنيّة‎ 
ترب الفخاش فى العدسة غولدا حلقة ملونة‎ 
. في طبقاا العميقة‎ 
chalcosis lentis (= sunflower 
cataract) 
تخس العَدَسَّة‎ 
رالناس أف الفرية مولدا السا فا‎ 
. ویسمی ساد عباد الشمس‎ 


غرفة chamber‏ 
ر ی و ن 
الغرفة الأماميّة anterior C.‏ 


حيز العين الذي يقع بين القرنية والعدسة 
والذي تحده القرنية وجرء من الصابة في 
الأمام والقرحية وجزء من الجسم لدبي 
وتم ن الح ن احالف رجو لم 
بالخلط الاي ومن الممكن مشاهدته خلال 


القرنية . 
a -‏ ص 
الغرفة المَائية .€ aqueous‏ 


إحياز العين التي تحتوي على الخاط اماي 
وهي مكونة من الغرفتين الأمامية 


والخلفية . 
غرفة منغقة closed c.‏ 
غلتق الغرفة الأمامية أثناء عماية الساد لرفع 
الضغط فيا لتسهيل الجراحة . 

۰ غرف الین eye cs.‏ 
غرف العين الختلفة > الأمامية والخلفية 
والرجاجية . ۰ 
غرفةٌ ا flat c.‏ 


أحد ‏ اختلاطات رض العين النافذ أو 

جراحة داحل العين حيث تلتصق القزحية 

بالقرنية مع .فقدان الخلط الاي للغرفة 
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تشر يج الغرفة الأمامية للعين 
١٠‏ - العدسة ۲ - القرنية ٣‏ - العضلة مضيقة الحدقة ٤‏ - ظهارة القرحية ه - الغرفة الأمامية > - الظهارة الصباغية 
۷ - العضلة موسعة الحدقة ۸ - الغرفة الخلفية ٩‏ - بطانة القرنية ٠١‏ - غشاء ديسمنت ١١‏ - الرباط المعلق للعدسة 
۲ - حط شفالية ٠۴‏ - الترييق القرنوي الصلبوي ٠١‏ - قاة شلم ٠١‏ - مهماز الصلبة ١١‏ - الراوية القرنوية القرحية 
۷ - الرباط القزحي المشطي ۱۸ - الناتىء اهدي 4 - الألياف الدائرية ر للعضلة المدبية ) ٠١‏ - الألياف الشعاعية 
ر للعضلة اهديية ) ۲١‏ - الألياف الزوالية ۲۲ - اللتحمة ۲۳ - الوريد اهدي الأمامي ٠٠‏ - الصلبة ٠٠١‏ - اليز فوق 


Dh 
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المَُدَثرّة Chlamydia‏ 
نوغ من الکائنات كبر جما شن الفيرو سات 
وأصغر من ال راثم تصيب العين فتسيب الحثر 
والتهاب اللتحمة الاشتالي . 
c. oculogenitalis‏ 
المتَدنْرَةُ العَيبية التناسليّة 
نوع من المتذثرات التي تسبب التہاب 
اللعحمة الاشتالي والتهاب الأحليل . 
المُتدثر ة ريد c. trachomatis‏ 
متدثرة تسبب الحثر في العين . 
iورalنيJg chloramphenico|‏ 
صادة تستعمل كمضاد حيوي ضد الإصابات 


الجرثومية والريكتسية . 

رُوَية الألحضر chloropsia‏ 
عيب بصري تتراءعی فيه کل المرئيات بلون 
أخحضر 


chloroquine keratopathy 
إعلال القَرَنّة بالكلور وكوين‎ 
(keratopathy) رۈظi!‎ 
chloroquine retinopathy 
اعلالٰ الشَبكيّة بالكُلور وکوين‎ 
(retinopathy) رظ¡il‎ 
choke, ophthalmo vascular 
اتاق بَصَريّ وعائي‎ 
انقطاع هيز الدم للشبكية بسبب؛ انضغاط‎ 
. أ عيتها ببعضها البعض‎ 
choked disc ٠ فرص ميق‎ 
تورم قرص العصب البصري الذي يتسبب عن‎ 
ارتفاع الضغط داخحل القحف ويمكن مشاهدته‎ 
. بمنظار العين‎ 
cholesterol emboli 
صِمًاث کولیسترولّة‎ 
مات شن الكوليستيرول تشد الشريان‎ 
الشبكي ال ركزي أو أحد فروعه‎ 
cholesterol vitreous opacities 
قامات الرجاجِي الكوليستروليّة‎ 
(opacity) رض¦ii‎ 


chart 


reading c. اة القراءَة‎ 


لوحة لفحص حدة البصر القريب فما 


اط مكتوبة بحجوم مختلفة ومتدرجة . 
لوحة سان .€ Snellens‏ 
لوحة لفحص حدة البصر فيا حلقات 
مفتوحة عند تلف مواضعها وتتباين في 
حجومها تدر ا : 
مظاز يڌوي cheiroscope ٠‏ 
منظار يستعمل للتدريب عل الأبصار بالعینین 
لعلاج كبت صورة إحدى العينين في الحول . 
chemical conjunctivitis‏ 
اهاب المُتَجمة الكيميائيّ 
il¡ۈر (conjunctivitis)‏ 
chemical dry eye‏ 
جَفاف القن الكيميائيٰ 
جفاف العين الناتج عن تعرضها لبعض الواد 
الكيميائية . 
chemical sympathectomy‏ 
ابيط الكيميائيّ ودي 
ا ا 
باستعمال بعض العقاقير الكيميائية المثبطة له . 
وَذَمَة المْاتَحمّة chemosis‏ 
تورم ا ملحعحمة بالوذمة الشديدة . 
وَذْمَة المليَحمَهَ .¢ conjunctival‏ 
تورم اللتحمة الذي يرافق الاباتما 
إصاباتما . 
البقَعَةٌ ! كرزيْة الحمرIء‏ ؤspo cherry red‏ 
انظر (0م5) 
التصالة البصرية chiasma, optic‏ 
قسم الوطاء ( تحت للمهاد ) المكون من تصالب 
الألياف العصبية للعصب البصري التي ترد من 
النصفين الأنسيين لشبكيقي العينين . 
0 التمالبّة chiasmal glioma‏ 
انظر (giioma)‏ 
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choroidal 


والتي تمد من الحاشية المشرشرة للشبكية حتى 
العصب البصري وهي تغذي بأوعيتها طبقات 
العين الاأخرى . 
ضمور المَشيميّة c. atrophy‏ 
!i¡ظر (atropby)‏ ۰ 
c. cavernous hemangioma‏ 
وعاؤوم كهفِيٰ مَشيمي ‏ 
lنړظر (hemangioma)‏ 
لام المَشيمبة c. coloboma‏ 
ilظر: (coloboma)‏ 
الفضَالُ الaشيمı c. detachment‏ 
iظر (detachment)‏ 
شق المَشيمية c. fissure‏ 
iiړۈj (fissure)‏ 
طَيّاتٌ المشيمية c. folds‏ 
انظر ۰ (؟ل1ه) 
c. gyrate atrophy‏ 
مور المَشيمية اللفيفي 
انظر (gyrate atrophy)‏ 
c. serous detachment‏ 
الفصال المَشيميّة المَصْلنَ 
انظر (detachment)‏ 
تمزْقًات المَشيميّة c. tears‏ 
انظر (1ھع)) 
c. vascular atrophy‏ 
ضُمورٌ المَشيميّة الوعائي 
ilضظj (atrophy)‏ 
مخييمي ٍ choroidal‏ 
نسبة للمشيمية أو متعلق بها . 
c. fetal fissure‏ 
ظز (fsur6(‏ ` 
c. hemangioma‏ 
وعاؤوم المَشيمية الَمَويّ 
أنظر : (hemangioma)‏ 
ملاثوم المَّثْيميْةَ c. melan0omna‏ 
il¦ظر (melanoma):‏ 
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cholinergic blocking agents 
عامل مُخصرة للکولين‎ 
اة خف عمل الل رن‎ 
cholinergic drugs دوي كُوليية الفغل‎ 
أدوية محاكية للاسيتيل كولين في عملها فتنبه‎ 
البنيات التي تغذما الأعصاب الكوليبية‎ 


الفعل . 
کو لینستیراز cholinestrase‏ 
انظم حفر حلمهة الأسيتيل كولين فيوقف 
عمله . 


شعيرَ ات الniaة choriocapillaries‏ 
الطبقة المشيمية للغلاف المشيمي للعين . 
يمي شبکوي chorioretinal‏ 
حُروف المَضيميّة والشبَكيّةَ كدصاط . 
!نظۈر (burn8)‏ 
c. degeneration‏ 
انظر (degeneration)‏ 
chorioretinites‏ 
البهابٌ المشيمية والشبكية 
النهاب طبقتي المشيمية والشبكية للعين .. 
chorioretmopathy‏ 
اعتلال الشيمبّة والشبَكيّة 
اعتلال الطبقتين المشيمية والشبكية 
اللا التہاني . 
serous C.‏ 


اعلا القغييية والشبكئة المعنلي 


اعتلال الطبقتين المشيمية والشبكية مع 
ورم جذدعي هبد choriostoma‏ 
بمو نسيج طبيعي في غير موضعه . 

phacomatous ¢.‏ 
وَرَم دسي جَفنيٰ 
ورم عدسي يظهر في الجفمن السفلي . 
المشيمية choroid‏ 


رکد چ 


طبقة العين الرقيقة الوسطية المنصبغة والموعاة 


التهاب المشيمية الهاي .»€ areolar‏ 
لتباب يدا من البقعة الصفراء وينتثر 
حتى الأطراف 

areolar central c. 

(= Forster Cc.) 

للهاب المَشيمبّة الم ركزبة الهاي 
نوع من التهاب المشيمية المركزي تتكون 
فيه نقاط سوداء في البدء ثم تتوسع وتصيح 
نيضاء . 
التهابٌ المَشيميّة الم ر كزية ٥.‏ 41١٤ء‏ 
اهاب المشيمية في منطمَة البقعة الصفراء . 
اهاب المشيمية المنَشر .» #كه؟؟نd‏ 
التهاب الشيمية الذي تتكون فيه بقع 
تتعشر في قاع العين . 
disseminated c. (= diffuse c.)‏ 


البهاب المشيمية المندشر 


Doyen’s familial 
honeycombed c. 
لهاب المَضيمية القائي المَخرَبي دوين‎ 
تشوه بصري وراي تنکسي يتصف بوجود‎ 
بقع باجتة اللون بجوار القرص البصري‎ 
وال‎ 
exudative ¢. 
اهاب المَشيميّة التضْحي‎ 
الاب المشيمية مع ظهور بقع نضحية‎ 
. منتشرة فيما تظهر على سطح الشبكية‎ 
Forster €. jتۃ) التهابٌ المَشيميّة لفو‎ 
نوع من التهاب المشيمية ال ركزي تظهر‎ 
فيه ولا نقاط ملبة سوداء تم تكبر ويتغير‎ 
. لوا إلى الأبيض‎ 
gutta senilis €. 
التهابٌ المَشيمية الشيخُوخىّ المُخطط‎ 
` (=Taysce) انظر‎ 
التهابٌ المَشيميّة لجسن .€ 14۵۸$ع3‎ 
المشيمية والشبكية الجحاورتين‎  باهتلا‎ 
. للقرص البصري‎ 


choroidal 


ce. neovascular membrane 


الو ري س کر 1 


غشاء مشيمي مؤعی 


(membrane) ر¦غil‎ 


برل المشية c. tap‏ 
انظر (صھا) 
أوعيةَ المَشيميّة c. vessels‏ 


lنiزۈر (artery and Yên)‏ 
المَشيمَة choroidea ( = the ch010id)‏ 
الطبقة الرقيقة المنصبغة والموعاة في الشبكية ۔ 


ضمور المَشيمية الو رَاْنّ ء001۲ء 
تو الک اران ا غالا اي 
إلى العمى عند الأولاد ولكته غير مترقي٠‏ عند 
E‏ 
البهابٌ المَشيمية choroiditis‏ 
لهاب الطبقة المشيمية للعين . 

anterior €.‏ 
التهابُ المَشيميّة الأماميّة 
لهاب المشيمية الأمامية مع نقاط ملتهية في 
أطرافها . 
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ciliary 


من . اللون البنفسجي حتى . الأحمر وهذا 
مايسمی بااطيف المرلي . 

غت chromatic threshold jljl!‏ 
أدنى شدة من لون الضوء تعمكرء العين عندها 
من تییزه بوضوح . 
مُرْشحَات اللون chromophores‏ 
صبغات خاصة تو جد في العدسه تقوم بترسیح 
اللأشعة فوق البنفسجية وتزداد كثافة مع تقدم 
العمر أو مع كارة التعرض غمذه الأشعة . 
تبي . cicatrical‏ 
شتر خارجي لذبي c. ectropion‏ 
ilظۈj ectropiOn‏ 
شر ڌاخليٰ بي c. entropion‏ 
entropion‏ 

c. pemphigoid ية ية‎ 

داء شبيه بالفقاعات يصيب اللتحمة 
ويؤدي إلى التصاقها وتنديا . 


ية ر ج. تبات ) cicatrix‏ 
نة كيسانية ' cystoid c.‏ . 


نذبة كيشانية مع وذمة مائية تبرز بشكل 
فقاعات؛ كيسية من موضع الندبة في سطح 
ا 

ن ب cicatrization‏ 
اتولد الندبة . 

ذب المحم .¢ conjunctival‏ 
تدبات في الاتحمة تتولد عند التبابها 
الحثري أو بعد حروقها . 

اهداب cilia‏ 
)1( الأجفان أو حوافها الخارجية . 

(۲) الشعيرات التي تدمو من حافة أجفان 


العين . 

)٣(‏ الحديبات الدقيقة التي تظهر من سطح 
بعض الايا . 

ciliarotomy ضع الهدابى‎ EY 

ا آهدبية جراحياً في علاج الزرق . 

ciliary هکبی‎ 


ذو علاقة أو شبيه بأهداب العين أو بالخلايا 


57 


juxtapapillary c. 
التهابُ المَشيميّة المُجاورّة للحلَمَةَ‎ 
لتاب المشيمية والشبكية الجاورتين‎ 
. للقرص البصري‎ 
1۸٤٤4544) ٩. النهابٌ المشيميّة النَقيلىْ‎ 
التهاب الشيمية الذي ينتقل إلا من‎ 
. السحايا الملتهبة أو من الدم المتقيح‎ 
suppurative cC. 
اهاب المشيميّة القيحى‎ 
E NTE 
Tay’s c. (= gutta senilis c.) 
٠ التهابُ المَضيميّة لاي‎ 
تتكس المشيمية الشيخوخى الذي يتصف‎ 
بظهور بقع صفراء غير منتظمة الشكل‎ 
حول البقعة يعتقد بانما تتسبب عن حالة‎ 
. عصيدية للشرايرن‎ 
choroidopathy iil اغلا‎ 
N PEE E أي‎ 
central areolar c. 
(=c.a. choroidal atrophy) 
اغتلال المَشيميّة المَركزية الهاليّ‎ 
(atrophy) رظil‎ 
central serous C. 
اغتلال المَشيميّة الم ركزيّة المَصلي‎ 
اعتلال مصلي في النطقة المركزية‎ 
choroidoretinitis - 
التهاب المَضيميّة والشبكية‎ 
` chromatic aberration ريغ أو ي‎ 
الانحراف غير المعساوي للاشعاعات الضوئية‎ 
الختلفة الألوان وأطوال الموجات عند مرورها‎ 
خلال وسط انکساري ما يسبب حواش ملونة‎ 
. حول الصورة التي تولدها‎ 
chromatic spectrum jl طف ! يفف الالو‎ 
مجموعة الوجات الكهرومغناطيسية . التي‎ 
. تتراوح أطواخما بین ۷۷۰-۳۹۰ انکستروم‎ 
والتي تراها العين وتولد ییا انات لزان‎ 


dliary 


c. staphyloma عتبَة هَدبيّة‎ 
(staphylo ma) رطړiا‎ 
posterior c. vein 


الؤريد الْهدبي الخلفي 


)ve111( انظر‎ 

قَطْح الهُدابى cilectomy‏ 
(1) قطع جزء من الجسم المدلي . 

بور اشداا. 

هُدبيٰ شبکويٰ cilioretinal‏ 
نسبة للجسم المديي والشبكية . 

فطع العصّب الهدبي ciliotomy‏ 
هدب ر ج. اهداب ) cilium‏ 


. الجحفن أو حافته الخارجية‎ )١( 
. الشعيرة التي تنمو على حافة الجفن‎ )۲( 
امدبيات الدقيقة التي ترز من السطح‎ )۳( 


الخار جي لبعض الايا . 
اؤتعاث ” الجَفن الَشنجيّ cillosis‏ 
ارتعاش الجفن المحشنج . 
ا قرزيّة cinch‏ 


عملية جراحية تقطع فيا إحدى العضلات 
المستقيمة للعين أو وترها ووضع مادة درزية 
فما لغرض تقصيرها في معالجة الول . 
circinate retiropathy‏ 

(retinopathy) انظر‎ 

circuius arteriosus iridis major 
الدائرة الشريائية القرحية الكبرى‎ 
الدارة الشريانية الكبرى للقزحية وهي دارة‎ 
شريانية تفاغرية توجد في الجسم اهدي وعلل‎ 
. حافة القرحية‎ 

circulus arteriosus iridis minor 
الدائرةٌ الغيريانية الفَرَحيّة الصُغرى‎ 
الدارة الشريائية انصغرى القرحية وهي دارة‎ 
شريانية تفاغرية توجد ي القزحية بالقرب من‎ 
. حافة الحدقة‎ 


اهدبية ويستعمل الاصطلاح في العين لوصف 
بعض أقسامها كالعضلة الهدبية أو الجسم المهدبي 
أو التتوءالمدبي أو الحلقة المدبية . 
anterior ¢. arteries‏ 
القرايين الهدابية الأمامية 
اط (artery)‏ 
long posterior c. arteries‏ 
الشرايينُ الهَدابيّة الخلفيّة الطويلة 
انظر (اعااa)‏ 
short posterior cC. arteries‏ 
الشُرايينْ الهَدابيّة الخلفيّة القصيرة 
انظر (۲۷ع٣a)‏ 
c. þlepharitis‏ 
blepharitis ciliaris)‏ =( 
ilظj (blepharitis}‏ 
الجسم الهُذبيّ ء الهدابى بههط .ء 
القسم السميك من الطبقة الوعائية للعين 
أمام الحاشية المشرشرة للشبكية يوصل 
امشيمية بالقزحية ويتكون من التاج 
والئواتيء والطيات ' والدويرة والعضلات 
المدبية والصفيحة القاعدية ويؤّثر كيرا 
على مرور اخلط الاي وعلى تكيف العين . 
c. body coloboma‏ 
لامة الجسم الهدبي 
ii¦ۈj (coloboına)‏ 
c. body prolapse‏ 
الفاق الجسم الهَدبيّ 
ilغضj (prolapse)‏ 


c. ganglion العفدة الهَديّة‎ 
(ganglion) jظil‎ 

c. muscle الحَصَلةٌ الهُذبيّة‎ 

_ (muscle) انظر‎ 

c. nerves الأعصابُ الهَديّة‎ 
(nerve) jۈ¦il‎ 

c. prOCeSS التاتىء الهديى‎ 
(process) انظر‎ 

تشنج الهُدابى ce. gpasm‏ ` 
انظر (P۵515ء)‏ ۰ 
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` coloboma 


closed eye surgery 
جراحة العين المُعلَقّة‎ 


الطريقة الجراحية التي تستعمل شقا صغيرا 


8 ا ع ج د العين . 


«cloudiness of the cornea ii تيم القرنية‎ 


نقص شفافية القرنية لوجود وذمة أو تليف 
فیا . 
غيم الفرنية clouding, corneal‏ 
عتمة القرنية التي تنتج عن ندبتها أو ترسب 
بعض الخلايا أو المواد فيا 
طَليٌ العَدسة coating, lens‏ 
انظر (lens)‏ 
cobblestone conjunctivitis‏ 

اهاب المُلتجمة الحَصَويَ 
انظر (conjunctivitis)‏ 

cogwheel pursuit movements 
حر كات لتبعية مبَقَطعة‎ 
iG انظر‎ 
collarette: ۰ الطلويّق‎ 
الخط الدائري التعرج في القرحية الذي يحدد‎ 
الاتصال بين المنطقتين المدبية والحدقية فيا‎ 
وهو الحافة الدائرية الداخلية لصفيحة أديها‎ 
المتوسط ويبعد حوالي درام من حافة الحدقة‎ 
الداقرين.. الشريايين 'الكبرى‎ ٠ رفصل‎ 
. والصغرى عن بعضهما‎ 
colliculus, inferior andl الأكَيْمَة‎ 
ازوج السقلى من الأجسام الرباعية الموجودة‎ 
في سقف الدماغ المحوسط وهي مركز عصبي‎ 
. لبعض النعكسات السمعية‎ 
colliculus, superior aړرلcلا الاكيْمَةٌ‎ 
الزوج العلوي من الأجسام الرباعية الموجودة‎ 
في سقف الدماغ المتوسط وهي مركز عصبي‎ 
. أبعض المنعكسات العينية والبصرية‎ 


قُطْر ة collyrium‏ 
ج سائل يقطر في العين . 
ثلامة 0 coloboma‏ 


غياب ظاهري أو نقص بائن لأحد أنسجة 
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circumcorneal injection 

اخيقا ؤل القرة ا 
جرا وان ار عة اله رل ارت 
القرنية ويحدث في الزرق الحاد وفي. التهاب 


التزحية . 

تحر ك تدویري circumduction‏ 
خر كة ال التدويرية الفعالة أو المنفعلة 
حول الین circumocular‏ 
تحيط بمقلة العين أو تقع حوها وبالقرب 
حول الحَجّاج circumorbital‏ 
تحط بالحجاج او تقع بالقرب منه . 

منظاز الائحراف clinoscope‏ 


منظار يستعمل لفحص زاوية. انحراف العين 
عند تر كيز البصر على جسم ثابت ويستعمل 
ساعة اللابؤريّة clock, astigmatic‏ 
لوحة عليما نط من اللاطوط مرتبة بشكل أرقام 
الساعة لفحص خلل في العين . 


ا 
AN‏ 


ساعة رية 

اة کل و که Cloquet canal‏ 
الحيز الموجود في الزجاجي والذي کان يحوي 
الشريان الزجاجي أثناء افر الجنيني . 

closed angle glaucoma 
ررق ملق الراويّة‎ 
(glauco a) انظر‎ 
closed chamber رة مُعلَقّة‎ 
غات الغرفة الأمامية خلال عملية الساد بغرض‎ 
رفع ضغط داخل العين لتسهیل امداخحلاة‎ 
. الحراحية فيا‎ 


لام الفَرَ حيّة iris C.‏ 
شق في القزحية وعادة ما يكون في قسمها 
الغا 


c. lentis لدم العذسة‎ 


عيب في العدسة عادة ما يتكون لعدم 
اكټال حوافها أو تثلمها . 
ثلامَة البقعة . macular Cc.‏ 
e e‏ 
ثلامَة القرص البَصَري ٥.‏ كال نامه 
فلح أو أخدود أو حفرة خلقية في القرص 
الشقى الجئيني وعدم اکال تکون العصب 
البصري . 
optic nerve C.‏ 

ثلامة القزص البَصَريّ 
انظ ).€ optic disc‏ =( 
لدمة الجَفن c. palpebrale‏ 
شق عمودي خلقي ي الجفن . 

pupillary c. (= iris c.) 
ثلامَةٌ الحدقة‎ 
c. retinae لامة الشبكية‎ 
شق خلقي في الشبكية عن عدم اكټال‎ 
. غلق الشق الشبكي ي الجنين‎ 
typical c. لامَة نَمَطية‎ 
ثلامة تقكون نتيجة عدم اكتال التحام‎ 
. الشق الجنينى‎ 


اة ار جاجیٰ viterOus C.‏ 
ثلامة في الحافة السفلية للجسم 
الزجاجى . 


coloboma 


العين يتولد عادة عن عدم العحام أحد الشقوق 
ام ل نمطيّة atypical c.‏ 
ثلامة تصيب بعض أقسام العين التي لا 
ثلامة جسرية bridge c.‏ 
نوع من ثلامة القرحية يغطي الشق فما 
كريط ن ااب قرحي كرت ب 
جسرا فوق الشق . 


ثلامَةٌ المَشيمبّة choroid c.‏ 
شق في الغلاف المشيمي يتكون تتيجة 
عدم التحام الشق الجنيني ويولد عتمة 

شبكية . 


ciliary body c. 

لام الجسم الهَدبيّ 
ثلامة في الجسم الدب لعدم انغلاق شقها 
ثلامة الجسم البَْصَريٌّْ .2J4.ح‏ 0 كال 
ilغظر‏ ).¢ optic dis¢‏ =( ۰ 


eyelid c. تلام الجفن‎ 
۰ ۰ (=c. palperale) jظزii‎ 
Fuch’sce. تلام فوخ‎ 


عيب صغير هلالي الشكل في المشيمية عند 
ثلامَة القَرَحيّةَ ٠-7‏ للنع.c‏ 


(= iris colob 0122) 'نظر.‎ 
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color 


الاس لو ي c. confusion‏ 
عدم مقدرة المصاب بعمى الالوان على 
التفريق بين الالوان الختلفة . 

رَويَة اللون المباين c. contrast‏ 
رؤية خادعة لون متتام في النطقة المحيطة 
با لجسم المنظور في الساحة البصرية نتيجة 
الإإضاءة الساطعة . 


‘contrast c. ون مان‎ 


إلدمَاج الألؤان c. fusion‏ 
اندغام الألوان الختلفة فتولد لوت مغاير! ها 
فيتولد لون أبيض عند اندغام كل ألوان 
الف لوفزد رن اة عة 

اندغام الشات الختامة . 


لون ر ج. لوان ) color‏ 
عمى الالؤان ' c. blindness‏ 
ilظۈj (blindness)‏ 

c. coating of lens 
طَلىّ العدسة المَلّون‎ 
عو ارا سه ر اکر‎ 
الصبغات اللونة لمع مرور الأشعة فوق‎ 
. البنفسجية أو غيرها من خلاما‎ 
complementary Cs 3l لو ان‎ 
زوج من الألوان الضوئية يولدان عند‎ )( 
. مزجهما بسب معينة لون أييضا‎ 
زوج من الألوان الصبغية يولدان عند‎ )۲( 
2 مزجا نت عة لرن اود‎ 
زوج من الألوان تولد رؤية أحدها‎ )٣( 
. رؤية تلوية للون الاخر‎ 


اندماج الألران 


يولد اندماج الألوان الصبغية الأساسية الثلائة ر الأعلى ) لونا 
أسوداً . بيها يولد اندماج الألوان الضرئية الأساسية الثلاثة 
) الأسفل ( ضوءاً أبيضاً 
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color 


comitance (= concomitance) 
رافق‎ 
حر كة العينين بتناسب ثابت إلى كل الاتجاهات‎ 
. ما يدل على عدم شلل أي من عضلا ما‎ 
comitant strabismus حو ل ترف‎ 
(strabisrı us) jۈړزil‎ 
commotio retinae 
(= Berlin’s edema) 
ارتجاج الشبَكية‎ 
وذمة حول منطقة اليقعة في الشبكية تتسبب‎ 
عن رض العين فتولد عتمة مركزية دائمة‎ 
س ريب عار اق ا ى ب اة‎ 
communicable ophthalmia 
اهاب العين الساري‎ 
(ophthal mia) رظil‎ 
complementary after image 
(i ٣2gع( انظر‎ 
compound lens عَدسَةٌ مر كبة‎ 
)1عہ٤( انظر‎ 
compression, limbal jg إنضعاط‎ 
انضغاط أطراف القرنية المسيب عن عدسة‎ 


لاصقة راصة . 

دسا مُقَعَرَة concave lens‏ 
انظر (1۹عا) ۹ 

ر افق concomitance‏ 


ilظۈر comitanceê)‏ =( 
حول رافق concomitant SqUİIt‏ 
انظر (squ1nt)‏ 
concomitant strabismus‏ 
حول مترافق 
` ilزړۈj c. squint)‏ =( 
concretion, conjunctival‏ 
ميات مجيه 
نقاط صفراء صغيرة تترسب في ملتحمة الجفن 
عند الشيوخ نتيجة التهاباعا المزمنة . 


درج الآون e. hue‏ 
الدرجات التفاوتة للون الواحد . 

الآون اللوي incidental c.‏ 
لون الصورة التلوية التي يبصرها 
2 1 


مُصاهاةٌ الألرَان  cs. matching‏ 
إحداث لون ضولي مثيل للون ضوني آخر 
بدج نسب ختلفة من الالوان الضوئية 
الأولية : 

ألوان تَحاكيّة metameric cs‏ 
ألوان تبدو مټائلة للعين ولكن أحدها مولد 
من مزج موجات ضوئية حتلفة الاطوال . 
ألوَان أوليّة primary ¢’s‏ 
(0 الألوان الضوئية الللاثة الأحهمر 
والأحضر والأزرق التي يكن أن يولد 
مزجها بنسب. مختلفة كل الألوان التي 
تتمكن العين السليمة من تفريقها . أما 
بالنسبة للألوان الصبغية الأولية فهي الأحمر 
والأصفر والأزرق . 

(۲) ألوان الطيف الشمسي وهي الأحمر 
والبرتقالي والأصفر. والأحضر والأزرق 
والنيلي والبنفسجي . 

إشبّاعٌ الالؤان C’s. saturation‏ 
ا ا 


"السود أو الأبيض أو عل أقل ما كن 


منهما تما جعلها في مرتبة عالية في مقياس 
الإشراق وتكون عند ذاك أبعد ما يمكن 


عن اللون الرمادي . 
ec. sensation (= color vision)‏ 
رؤيَة وة 
انظر (۷18101۸) 
هالات لونيّة colored haloes‏ 


دوائر لونية يراها المصايون بالزرق أو بمج 
العدسة أو القرنية حول مصدر الضوء . 
ا اللو ن colorimeter‏ 


الة لمقارنة الألوان تستعمل لقارنة منبه لوي 


مبهم مع لون معروف ويستعمل في اختبار 
عمى الالوان . 
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conjunctival 


conical cornea قرنية محر وطية‎ 
{= keratoconus) jۈزil‎ 

مقر ن conjugate‏ 
انحر ا مقر ب c. deviation‏ 
أنظر Ss‏ 

حَمْلَقَةٌ مقترئة َة c. gaze‏ 
انظر (ع2zع)‏ 


c. lateral paralysis 
شلل وَحضيّ مقتَرن‎ 
فقدان القدرة على القيام بح ر كات متوازية‎ 
. إلى الجهة الوحشية‎ 


c. ocular deviation 


تحاف يني هَقتَرن 

(deviation) 

c. ocular movements 
حر كات المقلّة المقترئة‎ 
(movement) jbl 

c. vertical deviation 
الجراف عَمُودِيّ مُقترن‎ 
(deviation) رۈۆنl‎ 
conjunctiva المأَحمة‎ 
الغشاء الرقيق الذي يبطن الجفن ( اللتحمة‎ 
ا لجفنية ) والذي يغطي القسم الكشوف من‎ 
الصاية ( اللتحمة المقلية أو العينية ) والذي‎ 


ق النُقَلَة bulbar cç.‏ 
قسم اللتحمة الذي يغطي 
المكشوفة . 

limbalc. الحرف‎ EET 
قشم اللتحمة الذي يغطي منطقة اتصال‎ 
. القرنية بالصلبة‎ 

ocular €. E م‎ 
(= bulbar cC.) انظر‎ 

palpebral c. الحفن‎ EY 


و اللتحمة الذي یبطن الجفن . 
مامي conjunctival‏ 


63 


مخروط ر ج. مَحَاریط ) cone‏ 
جسم صلب ذو قاعدة داثرية يتناقص قطره 
ردا حتی یصبح نقطة عند القمة ويطلق 
الا غلا خو بات اع الخلايا الشبكية 
الحساسية للرؤية الضوئية واللونية ويكثر 
وجودها في المنطقة الم ركزية للشبكية وهي 
مهمة خس الألوان وللتمييز البصري ولحدة 
ابتار 
حلية مَحروطية c. cell‏ 
انظر (0108ع) ` 

c., ocular (= visual c.) 
۰ مخروط بتري‎ 
مخروط الضوء المار بالعين عند الإبصار‎ 
. قاعدته على القرنية وقمته على الشبكية‎ 


رط الشبكية c., retinal‏ 
الد ارط ,رة لذي 

الخروطية للشبكية . 
مخروط بَصري visual‏ ,.¢ 


(= ocular °.) رظiا‎ 
confrontation field iۋَlجiأأا اة‎ 
)fie1۵( انظر‎ 
confrontation perimetry 

قاس مَجال البصتر بانجابهة 
ilظر (perimetry)‏ 
شوش confusion‏ 
إدراك بصري مترامن لجسمين ختلفين في 
منطقة واحدة وهي إحدى مراحل الغمش . 
خلقی congenital‏ 
ر ع و ا 
ويتسبب غالبا عن سوء التطور الجنيني أو عن 
مرض وراڻي . 

congestive glaucoma, acute 

(=narrow angle glaucoma) 

رف الزاوية الضيقة 
انظر {glauc078(‏ ` 


congruous defects Jll غیودر‎ 


(def ect) انظر‎ 


conjunctiva] 


مثلاً أو لتلك التي تصدر من بعض 
الأضواء العلاجية أو الأسيتيلينية . 


ا ر 


acute allergic ¢.‏ 
اهاب المُلتحمة الأرْجيّ الخاد 
رمد أرجي نزلي . 


acute catarrhal allergic c. 

اهاب المَُحمة الأرجي الترليّ الخاد 

التهاب اللتحمة النزلي مع حكة شديدة في 
العينين . 


acute contagious C. 
التهاب الملتحمة المعديٰ الخاد‎ 
التماب اللعحمة الخاطى القيحي الذي‎ 
يدث غالباً على شكل وباي‎ 
adenovirus C. 
التهابٌ المَلحمة بالفيروس الذي‎ 
التهاب اللتحمة بإصابتا بالفيروس‎ 
. الغدي‎ 
anaphylactic a. 
اليهاب المُلَجحمة الأقيّ‎ 
التهاب اللتحمة التحسيسي الجحاد المترافق‎ 
. مح وذمتا الشديدة‎ 
angular c. 
التهاب المَليِحَمَّة الراوي‎ 
اتباب ملتحمة زوايا العين مع امرارها‎ 
are flash cC. 
التهاب المُلمَحمَة الوَمْضِيّ‎ 
اتباب اللتحمة الساقع الذي يتولد عن‎ 
التعرض الطويل لاشعاع اللحام‎ 
. الكهرباني‎ 


c. amyloid degeneration 
تنكس المُأتجحمة التشوانيّ‎ 
` (degeneration) انظر‎ 
مةه المْقَحمَة‎ 
(chemosi$) رظil‎ 
c. cea تدب المُتَحمَةَ‎ 
(cicatrization) رۈړil‎ 


c. chemosis 


ce. ciliary. glands 
غد المُلقحمة الهَديية‎ 
(g1and( انظر‎ 
c. concretion ةnحجتلملا حصيّات‎ 
(concretion) رظi!‎ 
c. flap سَديلةَ المقحمة‎ 
: انظر (مھا؟)‎ 
جُرَيَات المُلقحمة‎ 
(fo1[ic1ع( انظر‎ 
دة الملتحمة‎ 
.)عاهصd( انظر‎ 
اخيقان الملجمة‎ 
(injection) رظil‎ 
c. reflex منعَكَس المَاتَحمَة‎ 
(reflex) رط¦¡il‎ 
€. sac كيس الْمُلتحمَة‎ 
)ء4٤٥( انظر‎ 
. ء610١ رَمَص ›» إِذْرَأرُ المحم‎ 
(secreti0n) رړظil‎ 


c. follicles 


c. injection 


ec. glands 


conjunctiviplasty 


(= conjunctivoplasty) 
رب المايحمَة‎ 
. رأب عيوب اللتحمة با جراحة التقويية‎ 


التهاب المتَحمَة « زقد conjunctivifiS‏ 


التہاب الاتحمة المترافق عأده م التبيغ 


actinic €. 

التهاب المُامَحمَة السَفعىّ » رمد إشعَاعي 
الات اللخ الذى :درد عن ار 
للأشعة فوق البنفسجية في الجبال العالية 
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conjunctivitis 


الأجسام اللوثة أو :بعض الأدوية 
المستارجة . 
croupOous C.‏ 
membranous c.)‏ =( 
البهابُ الملتحمة الغشائي 
اتباب الملتحمة الذي يتصف بتوليد غشاء 
أمظ فاق الوت 
diphtheritic Cc.‏ 
البهابُ المُلمجمة الحاقيّ 
اتباب اللتحمة القيحى الذي تسببه 
الوتدية الخناقية . ٠‏ 
diplobacillary c.‏ 
اهاب المُلتجمة الغصنوجي 
لهاب ال ملتحمة بالعصيات المزدوجة . 
eczematous €.‏ 
phlyctenular c.)‏ =( 
اهاب المُلقحمة الأكريي 
الاب المشسحمة الذي يتصف بظهور 


حويصلات أو قرح صغيرة تحيط بكل مہا 


. منطقة حراء‎ 
Egyptian c. 

التهابٌ الملجمة المصري ر الحثر ) 
انظر {rac108)‏ =( 

Enterobacteriacea 
التهاب المُلتَحمة بالأمُعَاتيّات‎ 
1 اتباب الملتحمة بالجراثم .الأمعائية‎ 
مء‎ ء"أ٤‎ C١. النهاب الملتحمة الزبائى‎ 
التهاب ال ملتحمة الحاد الذي ینتشر بشکل‎ 
٠. وباي‎ 


follicular ¢. 


التهابٌ المُاعَحمة الجُريي 
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التهاب الملتحمة الاي .» عأمهاة 
التباب الملتحمة الأرجي المفغاجىء . 

atrophic cC. 
التهاب الملعجمة الضموري‎ 


atropine cC. 
اهاب المُلحمة الأترُوبيني‎ 

اتباب اللتحمة الجريبي الذي ينتج عن 
الاستعمال الطويل للأتروبين . 


blenınorrheal €. 


البهابُ المُلنجمة السيلاني 


التباب اللتحمة الذي تسببه المكورات 
البنية . 
calcareous C.‏ 
c. petrificans)‏ =( 
التهابٌ الملتحمة التفسخي 
الات اا الى حصفت رم ماد 
طباشيرية فيا مع تفسخها . 
النهَابُ الملتحمَة النَرل .ء اك ٣14۲و‏ 
لقاب خحفيف في الأعحمة مح إفراز اطي 
غزیر فیا . 
chemical ¢.‏ 
التهابٌ المُلتحمة الكيميائي 
بات فة٠‏ م .رفيا 
لالمهيجات الكيمياة ٠‏ 
chronic atopic cC.‏ 
التهابٌ المُلكجمة الاي المّرمن 
الات الك الع مت ااا 
الحساسين جرد تعرضهم إلى مستأرج 
cobblestone €.‏ 
التهابُ. الماتحمة الحصَويّ 
ام ل م القن اه 
عند الذين يستعملون العدسات اللاصقة 
أو في حالات التهاب الملتحمة الأرجي . 
اهاب الملحمة القلامس ٥014٥ ٥.‏ 
الات الا التي كراد غ ا 


التهاب المُتحمة ارقي larval c.‏ 
ت ال ٠‏ 
التهاب المُلتجحمة الجُذَامىٌ .€ cذ)0إمم!‏ 
اتباب اللتحمة الذي يرافق مرض 
الجذام . 
Max axenfeld’s c.‏ 
اهاب المُاقحمة الماكس إكسانفيلدي 
نوع من التهاب اللعحمة يتسبب بالاصابة 
بالمستدمية الثدائية . 
c. medicamentosa‏ 
التهاب الملحمة الذوائي 
اتباب اللتحمة الناتج عن استعمال 
الادوية . 
membraneOous €.‏ 
التهاب المتحمة الغشاني 


اتاب اللتحمة مع تكون غشاء رمادي. 


EEE 
meningococcus C. 
التهاب المُلَحمة بالمُكّؤرات السَحَائيّة‎ 
التهاب اللخحمة الذي يحصل كمضاعف‎ 
. اللحمى الخية الشوكية‎ 
molluscum cC. 


لهاب المُلقجمة المُليْسائي 


التهاب اللتحمة الذي يحصل كمضاعف 


للأصابة بالمليساء المعدية . 

mucopurulent C. ۰‏ 
التهابُ المُلقحمة المُخاطيّ القيحيّ ‏ 
التهاب اللتحمة الذي يتصف بنجیج 


خاطي قيحي غرير . 

necroticus infectious C. 
اهاب المُلتحمة الحُمَجِيْ التاخر‎ 
التهاب الملتحمة الخمجي الذي يؤدي إلى‎ 
. تورم الغدد النكفية وتحت الفكية العلوية‎ 

c. nodosa 
(= ophthalmia nodosa) 

التهابٌ المُلَحمة العُقّديّ 
التهاب العين العقدي .. 


conjunctivitis 


اهاب اللتحمة الذي يتصف بتوليد 
أنسجة لمفاوية نتيجة تيج العين. .وتكون 
جریبات مع نجج هرر الملتحمة . 
التهاب المتحمة الفطريّ .ء اوعرں؟ 
التباب الملتحمة بالفطور . 
giant papillary Cc.‏ 
(=g.p. hypertrophy)‏ 
اهاب المُلتجمة الحُلَيميّ العملاق 
التهاب الملتحمة مع ظهور حليمات بارزة 
تقسبب عن استغمال العذسات» اللاصقة 
وقد تنبب أيضا عن المناعة الذانية . 
gonorrheal cC.‏ 
blennorrheal c.)‏ =( 
تهاب المُتجمة الستيااتي . 
granular cC.‏ 
لهات ١ا‏ الملتحمة الحبيبيٰ ( الحثر ) 
il¦|ر (=trachoma)‏ 
granulomatous C.‏ 
اهاب المُلَجمة الحُيبُومي ر الحار ) 
انظر trach0118)‏ =( 
النهاب المتَحمة الكلأي .ء امم رو1 
الاب اللتحمة الذي يرافق مى الكلأً . 
hemorrhagic €.‏ 
لهاب الماتجمة التزفي 
اتباب الملتحمة الذي يترافق مع نرفها . 


التهاب الملتحمة |Xkإڈي‏ .¢ herpetic‏ 


التهاب اللتحمة بالحلاً البسيط . 

inclusion €.‏ 
تهاب المُلتجمة الاشمالي 
نوع من اتاب اللتحمة تولده المتدثرة 
العينية التناسلية ( نو ع من الثر ) ويصيب 
الرضع وييتداً کالتہاب صديدي حاد 
يدي إلى ضخامة خلمية في. اللتحمة ٠‏ 
الجفنية مع تولد جزيئات صغيرة فيا . 
التهاب الملتحمة الطفليّ infantile c.‏ ` 
التباب اللعحمة الذي يصيب الأطفال ' 
التهاب المحَحمة الدمُعيّ ١.‏ اوصذإوا 
التباب يصيب الملتحمة والكيس الدمعي . 
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conjunctivitis 


riboflavin deficiency cC. 
التهابُ المُلحمة بعَرّز الريوفلافين‎ 
اتباب اللتحمة الحتولد عن نقص‎ 
الريبوفلافين كا يحصل في العوز الغذاني‎ 
العام‎ 
التهابُ المُلحَحمة التفاطيٰ .۲ ۴اك‎ 
(= phlyctenular °.) رظغit‎ 
shipyard c. 
التهابٌ الماتحمة في أحواض السفن‎ 
(= epidemic رطظضil‎ 
keratoconjunctivitis) 
spring c. (= vernal c.) 
اهاب المُاتحمة الريعيّ‎ 
squirrel cC. س‎ tularensis) 
اليهابٌ الملتجمة الثولاريي‎ 
trachomatous C. 
 ّيرثحلا الاب الملقجمة‎ 
(trachoma) رظil‎ 
tularemic cC. 
التهاب الملحمة الثولارعي‎ 
التباب الملعحمة المصاحب للتولاريمية ويبداً‎ 
بحطاطة واحدة أو أكثر في الردبة السفلية‎ 
م بالتهاب الملتحمة العام مع تضخم وام‎ 
العقد اللمفاوية ويدوم الالتباب حوالي‎ 
. أريعة أسابيع‎ 
c. tularensis (= tularemic c.) 
التهابٌ اللتحمة التولارعى‎ 
uratic cC. التهاب الخاقحية ار‎ 
ات ال اجر رست‎ 
بلورات حمض البوليك أو يورات‎ 


الصوديوم فيا . 


nodular c. (=c. nododa) 
التهابٌ المْحمة العقَي‎ 
التهاب العين العقدي‎ 
papillary €. 
يهاب الماقجمة الحليميّ‎ 
الاب يتصف بتوليد عقيدات الهابية.‎ 
. بارزة ا غو الشعيرات فيا‎ 
Parinaud’s €. 
التهاب الملقحمة الباريئوديٰ‎ 
انظ‎ 
(= Parinaud’s oculoglandular 
syndrome) 
Pascheff’s €. ۰ 
 ّيرحتلا ااب الملتجمة الحمَجي‎ 
(= necroticanS رۈ¡il‎ 
infectiosus) 
c. petrificans 
النهاب الملجحمة الحصّوي ر=الكلسي)‎ 
۰ (= calcareous °.) رۈړil‎ 
phlyctenular c. 
 يطافنلا اهاب المائحمة‎ 
ااب اة الاي س ارج‎ 
حويصلات أو قرح صغيرة تحيط بكل منها‎ 
۰ . منطقة حراء‎ 
التهابُ الملتحمة المَقَط عا٣أوآم .ع‎ 
الاب مزمن يتصف بوجود نقط بيضاء‎ 
. على ملعحمة الجفن‎ 
pseudomembraneous cC. 
النهابُ المُلحمة الغفتائي الكاذب‎ 
التباب اللتحمة ع تكون نضحة ليفية‎ 
تكون غشاءٌ كاذباً على سطحها الظهاري‎ 
من الممكن أن تتسبب عن التاق أو عن‎ 
اباب اة فاد االسبب. بخوامل‎ 
ا‎ 
م٣1٣٤‎ ٤C. العهابُ المَمَحمة القَيحنْ‎ 
. التاب اللتحمة مع نیج قيحي‎ 


اتفاقيٰ › تر فقي consensual‏ 
استجابة متاثلة في ٠‏ حدقتى العينين عند تنبيه 
ا 

c. Hight reflex 


منْعَكَس الضتوء الإاتفاقيّ 
استجابة اتفاقية للضوء في. .حدقتى 
العيتين . 


مر اص 


تقيض ُ êzliة constriction, pupillary‏ 
تضيق قطر الحدقة انعکاسیاً أو بتار بعض 
لاحي اة ها 
constrictor pupillae muscle‏ 
القضَلة مُضيْفّةَ الحدقة 
ilظۈر (muscle)‏ 
contact conjunctivitis‏ 
التهابُ الملقحمة اللاي 
انظر (conjunctivitis)‏ ` 
contact dermatoconjunctivitis‏ 
التهاب الجلد والملتحمة التلاهسيي 
انظر (dermaloconjunctivitis)‏ 
contact eyelids dermatitis‏ 
اليهابٌ جلد الأجُفان الَلامسي 
اهاب جلد الأجفان نبيجة تلامسه بالمواد 
الملوثة أو الأدوية المستأرجة . 
عَدسة لاصقّة contact lens‏ 
انظر (۸8ع]1) 
contact tonometer‏ 
مقياس التوئر التلامُسي 
انظر (tonometer)‏ ` 
contact tonometry‏ 
قياس التوتر التلاسي 
انظر (tonometry)‏ 
لوث contamination‏ 
)١(‏ إدخحال كائتات أو مواد غرية أو مؤذية 
للعين أو اجرح فيما أو لمادة علاجية . 
و مراد عة اي موم کو 
مرغوب فیہا حیٹ يمکتہا أن تؤدي إلى 
إشعاعات ضارة . 


conjunctivitis 


النهاب الماكحمة الرَبيعيّ erna C.‏ 
التاب اللتحمة المعاود في العينين في الربيع 
يتصف جحليمات فا شكل حصوي 
مسطح في الملتحمة الجفنية مع نجيج وقد 
رافق ج لجاب ,اقرا وهو نميب 
الأاحداث عادة وغالبا الذكور منم . 
التهاب الملتحمة الفيروسى ٤١.‏ 4١ز‏ 
التباب اللتحمة لى تولده بعض 
الفيروسات . 
التهاب ملتَحمة اللحامين w1e ٥.‏ 
التماب ملتحمة العمال العاملين بلحم 
امعادن باللاحمات الكهربائية أو 
الأسيتيلينية الي تولد وهجا ضوقاً 
شدیدا . 
Widmark’s ¢.‏ 

البهاب الملتجحمة الفيدماركي ٠‏ 
احتقان ملتحمة الجفن السفلى مع ترقط 
القرتية: 
التهابٌ الملتحمة الحلايّْ C.‏ er)يZ0‏ 
!iظر‏ ).€ herpes‏ =( 

conjunctivodacryocystostomy 
مفَاغرة دَمْعيّة مَحميّة‎ 
توصيل الكيس اللتحمي بالكيس الدمعي‎ 
. مباشرة بعملية جراحية‎ 
a و رم ملقحمي‎ 
. ورم في الجفن يتكون من أنسجة اللتحمة‎ 
conjunctivoplasty ةnجكkll راب‎ 
, اصلاح جراحي لمعيب في الملتحمة‎ 


conjunctivorhinostomy 


مُفَاعُرة المُلتجمة بالألف » مفاغرة ملتحمية. 


فة ر 

عن فاق ن ال و ای 
لتسهيل مرور الدمع خلاها . 

consecutive strabİisIAUS ڃ‎ gil حول‎ 
(strabismus) . ر‎ ¡il 
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conYergence 


قارب كفي C.‏ 4)1۷ 4¢¢01110 
تقارب العينين عند تكيفهما للرؤية 
ا 

زَاويّة التقازب angle of c.‏ 
الزاوية التى تتكون بين خحطى الأبصار 
اا کد ا 


تقار رب مقترن conjugate c.‏ 
تقارب العينين المتناظر عند تكيفهما للرؤية 
القريبة . 

c. excess فرط التَقَارُب‎ 


تقارب العينين افرط عند الرؤية القريبة 

أكار ما يتطلبه التكيف همذه الرؤية وغالباً 

ما يكون أكار في الرؤية القربية عما هو 

. اللرؤية البعيدة . 

قَطَةٌ اقرب البّعيدة ٥.‏ 0۴ )٥0م‏ 4۲ 

نظرهما للبعيد وهي اقل درجة تقارب بين 

العينين . 

fusional c. قارب إندمَاجيٰ‎ 

تقارب يتولد عند محاولة العينين وضع 

صورة المنبه في نقرني العينين في موضعيين 

غار ن 

عدم كَفاءَة تارب i5» f۴1‏ .¢ 

احراف تباعدي في الحول وعادة ما يكون 

أكثر عند الرؤية القريبة نما هو عليه في 

الرؤية البعيدة . 

التَقَارب للرؤيَة القّريبّةَ ٥.‏ )0۲م 1e4‏ 

اظ 

(= accommodation reflex) 
near point of cC. 

قَطَة قارب القريّة 

نقطة تقاطع خحطي بصر العينين عند النظر 

للأجسام القريبة عند أكير درجة من 

التقارب بين العيتين . 

negative c. قارب سلب‎ 

انحراف العينين للجهة الوحشية . 
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continuous laser زر تور مسد‎ 
e 


حياط contour‏ 
حدود حيط الجسم أو جزءِ منه . 
قلوص contractile‏ 
ذو قابلية على التقلص استجابة للمنبه 
الناشت.: 
قو صية contractility‏ 
القدرة على التقلص استجابة للمنبه المتاسب . 
فلص contraction‏ 
تقصير العضلات أو زيادة الشد فيها اسعجابة 
للمنبپات المناسبة 

contracture - قَفُع‎ 


حالة ثابعة من المقاومة لأي تمديد منفعل نتيجة 
تليف النسيج الساند للعضلة أو للمفصل أو 
لاضط ابات :الالاف المضلية ها 

contralateral reflex 2 
)re1e×) انظر‎ 

۱ . رة ۲. کہ ۳. مکافحة ۲01) con‏ 
السيطرة على أو تحديد بعض الفعاليات و 
بعض الاآلات أو الوسائل . 


رض contusion‏ 
إصابة قسم ما من الجسم دون أي جرح 
ا في الجلد .` 

َر ق ر ضي c. glaucoma‏ 


(glaucoma) رۈړزil‎ 
conus, MYyOpiİiC 

مخروط الحسّر » مخروط قصر البَصر . 
عنبة خافية في عين قصيرة البصر : 

conus, optic disc 
چ مخروط افرص البْصَري‎ 
حالة لا تمعد فيا الظهارتان الشبكية والمشيمية‎ 
الصيغيتان إلى القرص البصري فتشاهد الصابة‎ 
. على حافته بشكلل خروطي عند تنظير العين‎ 
convergence قارب › لم‎ 


حر كة العينين باتجاه بعضهما . 


c. hysterica 
) وََنْ العين الهستيري ر اراي‎ 
وهن العينين وغشاوعهما الذي يرافق بعض‎ 
. االات افش ية‎ 
copper wire arteries 
شَرَابينْ سلك النحاس‎ 
)arteIy) انظر‎ 
core —, COFO— 
) حدقي › بۇبۇي ( سابقة‎ 
coreclisis (= iridencleisis) 
تعليئ الحَدقّة (=تعليق القرحية)‎ 
عملية جراحية لعمل مصرف نزحي دام‎ 
للخلط المائي وتم بوضع طعم من القزحية في‎ 
شق قرنوي أو طرفي . ليعمل كفتيلة يترشح‎ 
خلاا الخاط. الاي من الغرفة الامامية ل‎ 
الأنسجة تحت اللتحمة لتقليل ضخط داحل‎ 
. المقلة في الزرق‎ 
corectasis و سع الحَدقة‎ 
توسع الحدقة انعكاسياً أو بتأثير الأدوية'.‎ 
corectome عبض الحدقة‎ 
الة جراحية قاطعة تستعمل في عملية بضع‎ 
) ) . القرحية‎ 
corectomedialysis تمصع الحَدفة‎ 
عملية تصنيع حدقة صنعية بفصل 8 حية عن‎ 
. الرباط اأفدلي‎ 
corectomy {= iridotomy) 
قطْحٌ الحدفة‎ 
قطع الحدقة جراحياً ا يتم في تصنيع الحدقة‎ 


ETT 


حدق منتبذة corectopia‏ 
حدقة في موضح شاذ . 
coredialysis (= iridodialysis)‏ 

تحر الفرة 
انفكاك الحافة الخارجية للقزحية عن الجسم 
ادبي . 

corediastasis ۰‏ 
.١‏ توسع الحَدقة ۲. لوسيع الحدقة 
توسع الحدقة افا أو توسیعها بالأدونة 


convergence 


قارب الغينين .¢ ocular‏ 
حركة العينين تجو بعضهما ونحو الخط 
الوسطي وتقاربهما عند تركيز النظر للرؤية 
ا 

شل التقارب c. paralysis‏ 
أعصاب عضلات العين . 


قارب ب إِيجَابي positive C.‏ 
اقراف: انين الي الان 
قارب انى proximal c.‏ 


انحراف العينين للجهة الأنسية يتولد عند 


tonic c. قارب وري‎ 


المستفيمة الانمية فى وضعها افقازن 


convergent insufficiency 
عدم كفاءَة َقَارييّة‎ 
عدم المقدرة على تقريب العينين عند الرؤية‎ 
. القريبة‎ 
convergent squİIÊ jil القبّل › حو ل‎ 
(= esotropia) رۈزil‎ 
converging lens عدسة مُقاربة‎ 
(lens) انظر‎ 
converging MOVeEmMenÊ حر کڈ أگاز ب‎ 
(movement) انظر‎ 
convex lens (= converging lens) 
انظر (18ع1)‎ 
convex plano lens 
(lens) انظر‎ 
convexoconcave lens 


انظر (۸۹ہع1) 

وَهَنْ العن copiopia‏ 
إجهاد العين ووهنا نتيجة كثرة العمل أو سوء 
استعماها . 
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cornea 


قوس القَرنيّة .€ arcus‏ 
قوس سنجابي يظهر في القرنية في بعض 
أمراضها . 


arcus c. juvenalis 
وس القريّة الحدني‎ 
قوس سنجابي يظهر في القرنية شبيه‎ 
بالقوس الشیخوخي ولکنه يظهر عند‎ 
الولادة أو عند الأحداث بسبب تنكس‎ 
القرنية المبكر أو الاباتما أو تيجها‎ 
. الشديد‎ 


arcus ¢. sermilis 
قوس القرنية الشيخوخي‎ 
قوس سنجابي اللون بحيط بحافة القرنية‎ 
ولکنه مفصول عنا بقوس قرنوي صاف‎ 
ويظهر عادة في. العيئين بعد سن‎ 
ال‎ 
conical €. (= 
بروز الد التابي ویکون و‎ 
العينين وتتجه قمة البروز نحو الأنف وغالبا‎ 
ما يصيب الاناث عند سن البلوغ ولا‎ 
یعرف له سبب ظاهر وقد یکون بسبب‎ 
. عامل وراڻي‎ 
c. farinata تنگ القرنية ة الغباري‎ 
. تنكس القرنية مع ترقط غباري دقيق فيها‎ 
flat e. EA قَرنيّة‎ 
ضمور في المقلة يؤذي إلى تضخم غرفة‎ 
. العين الأمامية وتسطح القرنية‎ 
c. globosa (=c. globata) 
رة كرَويّة » ضخامة المقلة‎ 
(= buphthal mos) j¦ظil‎ 


cC. guitata 

حل القرنية المتقط » حل الفرية 
الحبيبي 

تنكس القرنية بسبب حثل خلاياها 
البطانية . 
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corelysis تُخرير التصاق الحَدقة‎ 
E E N E 
E E 

صِيعٌ الحَدَقة coremorphosis‏ 


تعليق الحَدقة corenclisis‏ 
انړۈر coreclisis)‏ =( 

coreometer (= pupillometer) 
مقياس الحْدَقّة‎ 


جهاز قياس قطر الحدقة . 
coreometry (= pupillometry)‏ 

قياس الحَدقة 

قياس قطر الحدقة 

ملقَطُ القر حي coreoncion‏ 

مقط لاض اماق اله نة 

راب القَرّ حية coreoplasty‏ 

أية عملية تقويية تجرى على القرحية . 

بيب الحَدَقة corepexy‏ 

ع جراحية تجري لاعادة الحدقة المنتبذة إلى 

موضعها الطبيعي . 


لضي الحَدفة الختا corestenoma‏ 
حالة تضيق شاذة للحدقة . ۰ 

كضیق الحدقة الخلقيٰ صcongenitu‏ .€ 
ا ا کک ا ا ا 
جريا بزوائد تتشاباك مع بعضها مكونة 


فا فتحات صغيرة . 

تصيع حدقي coretomedialysis‏ 
عملية تصنيع حدقة صنعية بقطع القرحية 
وتقبا جراحيا . 

بضع الق حيَة coretomy‏ 
iظر iridotomy)‏ =( 

الفرنية cornea‏ 
البنية الشفافة التي تكون الوجه الأمامي لكرة 
ثمة قم افر نة apical zone of c.‏ 


متطقة مركز القرنية التي تحافظ على تقوس | 
ثابت وتسمى أحيانا قلنسوة القرنية 
(corneal cap)‏ 


cornea 


c. blood staining 
إلصباع الفرنية الدمَويّ‎ 
ترشيح“ كريات الدم الحمراء إلى القرنية‎ 
نتيجة نزف في الخرفة الامامية وارتفاع‎ 
. ضغط داخحل العين‎ 
c. cap 
قم القرنة » اة القرية‎ 


(= apical zone of cornea) انظ‎ 


c. clouding تيم القرنية‎ 
(clouding). رظزil‎ 
c. dystrophy ٠ حل القرنية‎ 


(dystrophy) jظزil‎ 

c. fingerpriıt lines aرَقلا بَصْمَةٌ‎ 
(fingerprint) رظil‎ 

طعْمَ قَرئوي c. graft‏ 
انظر (graft)‏ 
غرسات القرنية 
بعض المواد التي تغرس في سدى القرنية 
لتغيير قدرة العين الانكسارية . 


c. implants 


' صفاحة الفرنيّة c. lamella‏ 
إحدى طبقات النسيج الضام في سدى 
0 | 


حَلَقَة صيدأة في القَرنيَةَ ١. ٣5ا ۲٥‏ 
حلقة سحارية حديدية تتولد في ظهارة 
القرنية نتيجة تأ کسد جسم معدلي غریب 
متغرس فيا . 
سى القرنيّة 
طبقات» صفائح متعددة من الكولاجين 
توجد في وسط القرنية مكونة حوالي 
۰ من سمکها . 

شَفَافةُ الفرْنيَة  {nS P 4e0‏ .¢ 
شرط أساسي لسلامة الأبصار يتحقق 
بتجفاف القرنية وخلوها من الأوعية 
الدموية والصبغات . : 
عى القَرنيَة VaSculariİzai01.‏ .° 
انظر : pannus)‏ =( 

حَلَقَةٌ َيضاءَ بالقَرنيَة  white ri‏ .¢ 
حلقة بيضاء تظهر في القرنية يتراوح 


c. stroma 


لا بؤرية فَروية 


ازتشاحات قرنوية c. infiltrates‏ 
ارتشاحات خلوية صغيرة في عمق الطبقة 
الظهارية للقرنية أو في سنداها السطحي 
ويحصل ذلك في الأخماج الجرثومية أو 
الفيروسية أو في بعض استجابات 


اة : 

الصلبّة c. opaca (= sclera)‏ 
غلاف العين امعم وهو الغلاف الصلبوي 
فرنية بيضوية oval c.‏ 


غو في الصلبة يغطي أعلى القرنية وأسفلها 


: OT 0 
c. plana طح القرنية‎ 


تسطح القرنية الخلقي . 
sugar loaf ¢. (= keratoconus)‏ 
قرنية مَحروطيّة (قرنية قمع السكر) 
انظر ).° (conical‏ 

c. verticillala 

(= Pleisher’s vortex) 

عَنَامَة القرنيّة نة المتشععة 
عثامة قرنية نادرة تتصف بلفافات صفراء 
اللون تنتشر من م ركز القرنية عند مستوى 


غشاء باومان علي شکل کوکب . 


قرنويٰ corneal‏ 
نسبة لقرنية العين . 

سَحْحٌ القَرنيّة c. abrasion‏ 
انكشاط الطبقة الظهارية للقرنية نتيجة 
رضوضها البسيطة . ۰ 

c. anesthesia حدر القرنية‎ 

)١(‏ فقدان حس القرنية كعرض يظهر في 
بعض أمراضها . 


. تخدير القرنية الموضعي‎ )۲( 
c. astigmatism CE 
(astigmatism) رظړil‎ 
c. blink reflex 
كس الطرف القزتوي‎ 
(reflex) انظر‎ 
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correction lenses 


coroscOopy (= retinoscopy) 


تنظير الحدقة 
فحص الحدقة بمنظارها أو فحص الشبكية . 
بضع القرَ حيّةَ corotomy‏ 


(= irido(O0 0y) انظر‎ 
corpora quadrigemina, inferior 
(= inferior colliculi) 

الأجسَامُ التوأميّة الرَبَاعيّة السْفكّة 

.البروزان السفليان في الوجه الخلفي لسقف 

الدماغ المتوسط يضمان بعض النوى التي 

تكون مراكز المنعكسات السمعية . 

corpora quadrigemina, superior 
(= superior colliculi) 

الجسم التوأميّة الرباعيّة العلوية 

البروزان العلويان في الوجه الحلفي لسقف 

الدماغ المتوسط يضمان بعض النوى التي 

تكون مراكز بعض النعكسات البصرية . 


corpus callosum الجسم التفني‎ 


الملسرى الرئيسي الذي يربط نصفي كرة. 


الدماغ وتر في قسمه الخلفي الذي يسمى 
الطحيل السبل التى تربط الساحتين البصريتين 
في نصفي كرة المخ . 
الجسم الهذبي corpus ciliare‏ 
الجسم السميك من طبقة العين الوعائية أمام 
ألخاشية المشرشرة الذي يوصل .الشيمية 
بالقرحية ويتكون من التاج والزوائد والطيات 
والدويرة والعضلات الهديية والصفيحة 
القاعدية . 

correction, .districhiasis 
قويم سرء التهذڏب‎ 
عملية جراحية لتصحيح نمو الأهداب‎ 
اة‎ 
correction, epic4 {4l ةiضفلا َقَويمُ‎ 
. تصحيح الطيّات في زاوية العين الإنسية‎ 
correction [eıs¢S عسات صح‎ 


انظر (۸5عا) 
713 


قطر ها حوالي 9ر مكو نة من نقامل 
التهاب القرنية corneitis‏ 
ii¡ظر keratitis)‏ =( 


الصاف جَفنيٰ ڏر أو .corneoblepharon‏ 


التصاق الفن بالقرنية . 
corneoiritis (= iridokeratitis)‏ 
اليهابٌ الفريّة والقرحية 
corneoscleral border ۰‏ 
الحَافة القرئويّة الصابويّة 
iiظړر (border)‏ 
corneoscleral limbus‏ 
الحَف القزنويّ الصلبوي 
iظر (limbus)‏ 
corneoscleral trabeculum‏ 
الكرييق القرئويّ الصابوي 
ilظۈر (trabeculum)‏ 
coerodiastasis‏ 
.١‏ وسم الحَدقة ۲. توسيع الحَدقة 
ilظر corediastasis)‏ =( 


corometer ` مقياسٌ الحَدَقة‎ 
(= pupillometêr) رۈظil‎ 
corona ciliaris . الإكليل الهذبيٰ‎ 


المنطقة الأمامية من السطح الداجلي للجسم 
الهديي من حيث تنتشر الزوائد والنتوءات 
اة ا 

coronary Cataract jl السَادٌ الإ‎ 
(cataract) انظر‎ 


از اة اة coroparelcysis‏ 


ا ا 


حالة عتامة القرنية الجزئية . 


ق 

راب القز حية . coroplasty‏ 
ilظر coreoplasty)‏ =( 

منْظَار الحَدفة coroscope‏ 


parastriate ¢.‏ 
القشرّ ة جنيب المخططة 
ن الخية البصرية التي توجد 
جنب التلفيف الخطط . 
peristriate ¢.‏ 
القغترة حول المُخططة 
جرء من القشرة الخية البصرية التى نيط 
بالتلفيف الخطط . ۰ 
القضَرَة المُْحَطَطَة striate c.‏ 
القشرة الخية التي توجد فما المراكز 
البصرية الثانوية 
القشرة البصرية visual cC.‏ 
کل اق ا ا د ا را 
الإبصار الأولية والثانوية والارتباطية . 
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ستیرویداٹ قشر corticosteroids‏ 
مجموعة من الستيرويدات التي تولدها قشرة 
الغدة الكظرية وتشمل الكورتيزول والستيرون 
القشري والألدوستيرون . 
corticosteroid induced glaucoma‏ 
ررق مُسلكحث بالستيرويدات القشرية 
إن¦طر (glaucoma)‏ ۰ 
كورئیژول cortisol‏ 
أحد الهرمونات التي تنتجها قشرة الغدة 
الكظرية وهو المايدروكورتيزون وله وظائف 
عديدة ويستعمل کعلاج مضاد للالتہاب . 
کر رتیزون cortisone‏ 
أحد المرمونات التي تنتجها قشرة الغدة 
الكظرية وهو غور فعال قبل أن يحول إلى 
کورتیزول . 
رؤية وَمضية coruscation‏ 
رؤية ومضات ضوئية مام العين . 
اَطْخات فط cotton wool patches‏ 
انظر )=c.w. SP08(‏ 

cotton wool exudates 

(=c.w. patches) 

عتامات بيضاء أو رمادية ذات حواف لينة في 
الشبكية مكونة من أجسام خلوانية تشاهد في 


correspondence 


correspondence مَاسبَة › اسب‎ 
anomalous retinal €. 


1s و‎ 1 1g 
تتاب شبکويٰ شاذ‎ 


الحالة التي تتناسب وتترافق فيها حسياً 
نقاط غير متناظرة في شبكتي العينين . 
disharmonious retinal cC.‏ 
اسب شبکويٰ لا إسجاميٰ 
الحالة التي لا تكون فبا التقاط المتناظرة في 
شبكيتى؛ العينين متراففة ومتاسبة جسيا ٠‏ 
harmonious retinal C. ۰‏ 
حالة توليد صورتين لجسم واحد على 
نقاط متناظرة في شبكيتي العينين . 
normal retinal C.‏ 
قاب اگوي سوي 
حالة تناسب اتجاه نقرتي العينين باتجاه 
بصري واحد . 
5اط corresponding points ili‏ 
نقاط على شيکيتي العينين يولد تنبمهما 
المتزامن إدراكا برؤية صورة موحدة . ' 
corresponding retinal points‏ 
(=c. points)‏ 


قاط شبكوية متتاظرة 


فَشرة cortex ١‏ 
الطبقة الخارجية لبعض الأعضاء كالخ وعدسة ' 
العين . 

ر شف القشرة c. aspiration‏ 
إزالة بعض أجراء قشرة عدسة العين 
بالرشف . 

c. clean up نظف القشرَة‎ 

إزالة کل قشر ة عدسة العين . 

قشرَة العدسة c. lentis‏ 
القسم الخارجي اللين الذي حيط بعدسة 
ا 


. €. macular projection 
الإسْقَاط البقعي' القضري‎ 
تمثيل بقعة العين على قشرة الفص 'القذالي‎ 
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crisis 


craniopharyngioma: 


ررم قخفِي لومي 

ورم حميد يصيب بقايا جراب رثكة الجنيني 
الذي يربط الغدة النخامية بالدماغ فيضغط 
على التصالب البصري ويتلفه . 

تضق القحخف craniostenOosis‏ 
انغلاق القحضف البكر الذي يولد تضيق 
الحجاج وانضغاط العين ووذمة قرصها أو تلف 


العصب البصري . 

فُرقعَة crepitus‏ 
نفاخ تحت اللتحمة يتولد عن كسر أحد 
جيوب. الحمجمة . | 

crescent, myopic هلال خسري‎ 


منطقة من الصلبة هلالية الشكل تشاهد حول 
القرص البصري في حسر البصر الشديد . 
crescent, optic dise‏ 
هلال القرص البَمرِيّ 
انظر (myopic °٥.(‏ 
crest, anterior lacrimal‏ 
العُرْف المع الأَمَامىّ 
الحافة الوحشية لإحدود الحافة الخلفية اللنتوء 
الجمي للفك العلوي . 
crest, posterior lacrimal 1‏ 
اعرف المع الخلفيّ 
رف ردي الوجه الحجاجي أو 
الوحشي للعظم الدمعي أل فن مرا 
إحدى حافات حفرة الكيس الدمعي . 
cribriform lamina of ethmoid‏ 
bone‏ 
الصفيحة المصنفوية إلعظم الغرتالي 
وبَة crisis‏ 
)١(‏ اشتداد حدة المرض الفاجىء . 
(۲) تغير الحالة المرضية المفاجىء سواء إلى 
الا الاخ 
glaucomatocyclitic ¢.‏ 
َة رة هة 
نوبة حادة تصيب إحدى العيبين في 
الاشخاص بین الل ٣١‏ .٠ه‏ من أعمارهم 
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اعتلال الشبكية بارتفاع الضغط وني الذأب 
الحمامیى وني حالات مرضية عديدة أخرى . 
قح الاد couching‏ 
إزاحة عدسة الساد عن موضعها . 
ژًذځ !لذ couching of cataract‏ 
خلع حلفي للساد وهي عماية تارية قدهة تم 
بالضغط باليد من الخارج . 

counting finger vision 
إصار عد الأصابع‎ 
انظر (10۸ء۷1)‎ 
cover test الحتبّار التغطية‎ 
: فحص العين الواحدة بعد تغطية العين الثائية‎ 
الحتبار التَعطيّة الفرديّ٠٨0٨0.).ء عاعآو‎ 


انظر (5ع) 
ا حبار التغطية القَصَالْيّ cross C.t.‏ 
انظر (sعt)‏ 


cover-uncover test 
4 اأ ية وال‎ 4 o 
انظر (اءع)‎ 


تقارب العينين 


صد ع غشاء ڼٍgخ crack, lacquer‏ 
تصدع غشاء بروخ للمشيمية الذي بحصل في 
حسر البصر الشديد . 

craniofacial dysostosis 
سُوءٌ العَظّم القَحْفِيّ الوَجهي‎ 
شذود خحلقي لعظام الجمجمة حيث تنغلق‎ 
. بعض درورها في سن مبكرة‎ 


crisis 


cryocataract extraction 
اسيٍخراح السَاد القَرّي‎ 

استقصال عدسة الساد بواسطة التبريد . 
استخر اج الاد القَرٌي cryoex(raction‏ 


مُستأصل قري cryoextractor‏ 
أله تستخدم لاستغصال الساد بالتبريد . 
مخر ظط به cryolathe‏ 
خرطة قستعمل لتجميد القرنية وصقلها . 
ثيب فر ي cryopexy‏ 


طريقة علاجية لتوليد التليف بالتبريد تستعمل 
في تشبيت الشبكية النفصلة ولصقَها ا 
تستعمل في علاج بعض حالات الزرق . 
ملقَطُ العدسّة القَرْي cryophake‏ 
ماقط مرد يستعمل لرفع العدسة وإزالتها في 
عماية الساد القرية . 
علا ج قري cryotherapy‏ 
استعمال التبريد في علاج بعض الأمراض . 
الحيفاء العين cryoptophthalmia‏ 
cryptophthalmos)‏ =( 
الحيفاء اين cryptophthalmos‏ 
شذوذ خلقي يغطي فيه الجلد العين من دون 
آي أثر يدل على تكون الجفتين . 
الجسم البلّو ري crystaline body‏ 


انظر (0dyط)‏ 
العدسةٌ البلوريّة crystaline lens‏ 
انظر (18ع1) 

cul-de-sac, conjunctival 
رَذبَةٌ المُلكَحمة‎ 


الطية أو الزاوية المكونة عند اتصال اللتحمتين 
الجفنية والعينية في أعلى العين أو في أسفلها . 
س افر ة للقر ص cup-disc ratio‏ 


انظر (۲۵10) 
تقر . لجف cupping‏ 
عر القَرْص dise cC.‏ 


تقعر قرصس العين وعادة عل الحهة 
الصدغية منه وعادة ما يكون شاحيا مح 


تقصف بالتهاب الجزء الأمامي من العين 
وتعاود ین فترة واخحری . 


وة عَييّة . ocular c.‏ 
نوبة ألم مفاجىء تصيب العين مع تدمعها 


نوبة تحدث في التهاب الدماغ الوبالي أو قي 
الشلل الارتعاشي التالي لالتهاب الدماغ 
تثبت فما العين في موضع واحد لدقائق أو 
لساعات . 
الر او ية الحَرجَة critical angle‏ 
انظر (angle)‏ 

critical fusion frequency 
کردڈ الإندماج الج‎ 
أصغر عدد لومضات الضوء المتذبذب في‎ 
الا الزاحدة الق جرد رو وة‎ 
. متواصلة وغير متقطعة‎ 
crocodile tears ذهو ع التماسيح‎ 
(tear) !نزظر‎ 


وة مَقَليْة مُدَورَة .¢ 0CulOgYrİC‏ 


cross cover test 
الحتبار التغطية المُسمَاوب‎ 
(cover (5ع]‎ ٠ انظر‎ 
cross cylinder أسطو ا متصالبة‎ 
عدسة تستعمل لقياس شدة وحور لا بؤرية‎ 
العين وهي تتكون من تصفين أحدها موجب‎ 
. ا اب متعامدين أحدشا على الأخر‎ 
cross-eyes حول‎ 
(= esotropia) رۈ¦¡il‎ 
cross fixation 
لبيت الرؤية المقصالب‎ 
` حالة تحدث في الحول الولادي تضعف فبا‎ 
حر كة التبعيد في كلقا العينين فعند النظر إلى‎ 
لعين تنظر العين المنى إلى نصف الساحة‎ 
البصرية الأيسر وعند النظر إلى اليسار تنظر‎ 
العين اليسرى إلى نصف الساحة البصرية‎ 


crossed diplopia شفع مَصالب‎ 
۰ (diplopia) انظر‎ 


16 


cycelocephalus 


ازر قاف المُقَلَّة cyanosis bulbi‏ 
)١(‏ نقطة بنفسجية خلقية قي الصلبة . 

(۲) انصباغ بيضاء العين بلون أزرق في 
حالات الرراق . 

زراق الشبكية cyanosis retinae‏ 
زراق واضح في الشبكية يشاهد في بعض 
حالات أمراض القلب الخلقية الزراقية كمرض 
القناة الشريانية المنفتحة . 

قَطْعُ الهدابى cyelectomy‏ 
)١(‏ قطح جزء من الجسم اهدي . 

(۲) قطع جزء من الحافة الهدبية للجفن . 
غشاء هنی cyelitic membrane‏ 

غشاء كاذب يغطي الجسم الزجاجي أحياناً ي 
التهابات المدابى أمام العدسة أو خلفها . 
التهاب الهدابى cyclitis‏ 
التہاب الجسم اهدي . 

heterochromic €: 

اهاب الهُدابى مُباين الألؤان 

التهاب المدابى المزمن مع تباين في لون 
القزحيتين فتكون قزحية العين المصاية افتح 
لوناً من لون قرحية العين السليمة . 

الاب الهدابى اللديني .» )يوام 
اتباب المدايى مع نضح مادة فيرينية إلى 
الخغرفة الامامية . 

التهاب الهدابى التقى pure c.‏ 
لتاب المداي دون أية إصابة 
للقزحية . 

اهاب الهدابى القَيحيّ ١C.‏ :ءاام 
التہاب المدالى مع تقيحه . 

اهاب الهدابى المَصلنّ .» 0۵5١م؟‏ 
التباب افدابى البسيط ۰ 

افقا ردم الېدابن cycloanemization‏ 
غلق شرايين المداين الكبيرة جراحياً في علاج 


الزرق . ) 

نمج المقلتين  cyclocephalus‏ 
عين واحدة في مقدمة الرأس مع اندماج 
الحجاجين . 
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تقعر ررقي .€ glaucomatous‏ 
تقعر قرص العين العميق في الزرق مع 
ترقق حوافه وتزيد فيه مساحة النقرة إلى 


القرص البصري عن ٠١‏ . 


قر ر شض pathalogic c.‏ ` 
المرضية للعين . 


عر فیزبولوجی e.‏ 1ھ‌نعهاه‌iرطم‏ 
هن حال الق ا ل بدا تة 
مساحة التقرة إلى مساحة القرص البصر ي 
عن ۳۰ . 
ري انجتالي curvature aberration‏ 
ilظۈj (aberration)‏ 

| curvature hyperopia 


مذ الجر الانجتاني 


(hyperopia) رطظil‎ 
curvature myopia 


حر الَصّر الانجناني 


انظر )myop2(‏ 
منحنى القرنيّة curve,.corneal‏ 
مُنْحنى الصلبة curve, scleral‏ 
رؤيَة زرقاء cyanophose‏ 


إبصار .ضوء أو لون أزرق . 

cyanopsia (= cyanopia) 
۰ ية رَرقاء‎ 
عيب بصري تظهر فيه كل الاجسام المرئية‎ 
. بلون أزرق‎ 


positive c. 
(= plus c., excyclophoria) 
اخحولال دويريٰ مُوجَّب‎ 
حول خفي تدويري ينحرف فيه القطب‎ 
العلوي للمحور العمودي للعين بعيداً عن‎ 
. الخط الوسطي_ للوجه باتجاه الصدغ‎ 
cyclophorometer 
مقياس الاحولال القدريريّ‎ 
. جهاز القياس الحول الخفي التدويري‎ 
cyclopia حي الحَجَاج‎ 
تشوه خلقي يتصف بوجود عين واحدة قي‎ 
حجاج وإحد في مقدمة الرأس وقد تكون‎ 
. العين آثرية أو مققودة بالمرة‎ 


شل الهَدَبيّة cycloplegia‏ 
شلل العضلة المدبية الذي يولد شلل تكيف 
العين . 

cycloplegic 


.١‏ مشي الهدييّة ۴. مشلول الهَديّة 

(0 أي عامل يؤدي إلى شلل العضلة المدبية 

لا 

(۲) مريض مصاب بشلل العضلة اهدبية . 
cyclosco pe‏ 

قياس السناحة البصرية الذائري 

حو ط نصف كروي لقياس الساحة البصرية . 

شنج الهَدَييّة cyclospasm‏ 

تشنج العضلة اهدبية وتكيف العين . 


مبضَع الهَدبيّة cyclotome‏ 
اهدبية مثلاً . 

بضع الهدييّة cyclotomy‏ 
قطع أو بصح العضلة المديية 

حول ئدويريٰ cycelotropia‏ 


نوع من الحول يتصف بانحراف العين الداتم 
حول مورها الأمامي الخلفي حتى في حالة 
وجود منعكس الدج مما يسبب رؤية 


مزدوجة . 


cyecloceratitis 


cycloceratitis ( = cyclokeratitis) 
النهابٌ الهدابى والقرنيّة‎ 
cyclochoroiditis 
اليهابٌ الهدابى والمشيمية‎ 
cycelocryotherapy 
مُعَالّجة الهُدابي القرية‎ 
. تجميد اهداب بالتبريد قي معالحة الزرق‎ 


6 مکوت cyelodamia‏ 
تكيف العين غير الظاهر . 
1 الد cyclodialysis‏ 


توصيل الغرفة الأمامية للعين بالخيز فوق 
المشيمية في علاج الزرق . 

قَطْعٌ الهدابى بالحر lرö cyclodiathermy‏ 
تخريب جزء من الجسم اداي بالانفاذ 
الحراري في علاج حالات. الزرق . 


دور ان الین cycloduction‏ 
حركة العين دائرياً عند تقلص عضلاعا 
المائلة . 


حل الهدابى بالکهر cycloelectrolysis sl)‏ 
ریب فان باسعال اهار الکهرنان:: 
طط ڌائري cyclogram‏ 
مخطط الساحة البصرية الذي يرسم بالخطاط 
الدائري . 
اهاب الهدابى رالقرَنّة كناناaإ0keاءرc‏ 
احو لال ثدویري cyclophoria‏ 
حول تدويري خفي یظهر عند إیقاف منعکس 
الدج 
accommodative cC.‏ 
احولال .ئدويري َکَيْفي 
اخولال تدويري يتسبب. عن اللابؤرية 
المائلة . 
minus ¢.‏ 

(= negative c., incyclophoria) 
إځولال تدويريٰ سالب‎ 
حول تدويري خفي ينحرف فيه القطب‎ 
العلوي للمحور العمودي للعين نحو الخط‎ 
الوتلى ازج ااه الشاي‎ 
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cytomegalic inclusion disease 
sebacious cC. كيسة رهْميَةَ‎ 
ورم حيد في الغدد الزهمية وقد تتوضع في‎ 


كيسة مَصلية .€ serous‏ 


داءٌ الكيسانيّة المُدََبَةَ كاومعاعع اور 
كيسة التهابية في العين تولدها يرقات الكيسانية 
امذنبة التي تنتقل من لحم الخنزير . 
الذاء السييستينى cystinosis‏ 
و ارات ال ق اه ا 
ومنها القرنية وترى فيها بشكل واضح . 
جسم کیساني cystoid body‏ 
احتشاء صغير ف الشبكية . 

cystoid retinal edema |‏ 
وذمة في الشبكية على شكل أكياس صغيرة . 

cystoid aphakic macular edema 

وَذَمَةَ كيسانيّة بُقعيّة لا عَذسيّة 
وذمة في اليقعة تحدث بعد عمليات الساد 
وإزالة العدسة . 
ندب کیسانیٰ cystoid cicatrix‏ 
ندبة مع وذمة في القرنية قولد كيسانيات بارزة 
فی ظھارتہا بشکل فقاعات . 

cystoid phakic macular edema 
وذمة تنتج عن إصابة الشعيرات الدموية في‎ 
. البقعة بداء وعاني انسدادي أو التابي‎ 
cytoid body جسم لو انيٰ‎ 
تبيات مكورة شفافة بيضاء تقارب نوى الخلايا‎ 


في حجمها وأشكاها وتظهر في الألياف 


cytomegalic inclusion disease 
اء الخلايا الضخمة الاشتمالية‎ 
مرض فيروسي يمكن أن يسبب اتباب الشبكية‎ 
ويتصف بتغيدرات في الظهارة الصبغية لاشبكية‎ 
وإغماد أوعيتها مع نزفها . ويصيب الولدان‎ 
. والمرضى الضعاف‎ 
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c. minus (= esotropia) 


ۆل 
أسطرانة cylinder‏ : 
axis cylinder‏ 
.١‏ المخوار ۲. مخوّر العدمسّة 
)١(‏ الأسطوانة الحورية اللعصبون وهو 
أطول فروعه وينقل الدفعات العصبية من 
جسمھا إلى نہایاته . 
(۲) حور العدسة الاسطوانية تنعدم فيه. 
قوتہا الانکسار 0 
دس أسنْطوانيّة cylindrical lens‏ 
انظر (8ئطعا) 
cylindroma, lacrimal gland‏ 
سَرطانة أسْطوانية بالعدّة الدمعية ر اسطوائوم 
الغدة الدَمعية ) . 
رطا کی غد ال الد 
cyst ۰ Es‏ 
كيْسة جلدانيّة dermoid c.‏ 
كيسة مبطنة' بظهارة مح ازوائد بجلدبة 
ارات الشجرية :والخدة العر فة وما 
شاكل ) وتعلاً بالقراتين وعادة ماتكون 
ملتصقَة بسمحاق الحجاج : 
giant retinal c.‏ 

انشطار طبقات الشبكية دون انفصاها مع 
تكون نقطة كبيرة بين الطبقات 
المفصولة . 
كيس الْقرَ حي irise.‏ ` 
تكون كيسة في القزحية . 
كيسَةً الدة الدمعيّة 

lacrimal gland c. 
تكرت کسی الع الع‎ 


که 2 
كيسَة مايبومينية meibomian c.‏ 


ر ا 


كيسة مزمنة في غدة مايبوميان في الجفن . 


. optic nerve cC. 
ية القصتب البَصَرِيّ‎ 


dacrycystitis (= dacryocystitis) 
التهاب المَذمع‎ 

E N 

قرح تقرح المَذمع ۲. . قرح القاة الذمعة 
ر الغدة الدمعيّة oO‏ 
dacryoadenectomy‏ 

اسيغصال العْدّة الذمعيّة 
عملية استعصال الغدة الدمعية . 
اهاب العدّة الذَمْعيَة . dacryoadenifis‏ 


ماع مُخاطي dacryoblennorrhea‏ 

سيلان خاطي من الأنابيب الدمعية كالذي 

بحصل في التهاب الكيس الدمعي المزمن . 
dacryocanaliculitis‏ 

التهابُ القنيّة الذمعية 

التهاب القنوات الدمعية . 


dacryocele (= dacryocystocele) 
قیلةٌ المَّمَع > ق کیس المع‎ 
. بروز فتقي للکیس الدمعي‎ 


dacryocyst ( = lacrimal sac) المَذمَع‎ 


كيس الدمع . 

ألم المَذمَع dacryocystalgia‏ 
ألم كيس الدمع . 

مد مدد المَذْمَع dacryocystectasia‏ 
اسیغصال المَلمَع dacryocystectomy‏ 
استقصال كيس الدمع . 

اسیقصال المَذْمَع dacryocysterectomy‏ 
استفصال كيس الدمع . 
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َه بشکJ D-shaped pupil DD‏ 
حدقة على شكل حرف تتولد عن إصابة 


إحدى جهات القرحية . 
دمعي ( سابقة ) ` dacry-, dacryo-‏ 
dacryadenalgia‏ 


(= dano 
ألم الغدة الدمعيّة‎ 
dacryadenitis (= io 


اهاب الغدة الدمْعيّة 


dacryadenoscirrhus 
سَرطائة دَمُعيّة عَديّة صبلدة‎ 
. ورم سرطاني صلب يصيب الغدة الدمعية‎ 
dacإر4ع0‎ £4) eءiد اساد القَنَاة الدَمْعيْة‎ 
. رتق أو عدم انثقاب القناة الدمعية وانسدادها‎ 


ممع > مدر المع dacryagogic ٠‏ 
(۱) عامل محفز لافراز الدمع . 
اا ا ت 
dacryagogue‏ 
.١‏ مر المع ۲. فة دَمْعيّة 
)١(‏ عامل يحفر إفراز الدمع . 
(۲) قناة دمعية . 
dacryblenorrhea‏ . 
dacryoblennorrhea)‏ =( 
ذُمَاعٌ مُخاطيٰ 
dacrycystalgia‏ 
dacryocystalgia)‏ =( 


آل المَذمَع 


dacryopyorrhea 


dacryocystorhinostenosis 
1 اض ضيف القَتاة الذَمْعية‎ 
تضيق ألجرى الموصل للقناة الدمعية إلى تجويف‎ 
. الانف‎ 
dacryocystorhinostomy 
(= dacryorhinocystostomy) 
مفَاعَرَة مَذمَعيّة أنفيَة‎ 
إجراء توصيلة جراحية بين الكيس الدمعي‎ 
. وتجويف الانف‎ 
E ORO 
سير ممعي الف‎ 
امرار مسبار من خلال الكيس الدمعي .إلى‎ 
. التجويف الانفي‎ 
dacryocystostenosis تضیق المَذْمَع‎ 
dacryocystotome ےaَaأaلl مضع‎ 


رو 


س المَذمَع dacryocystotomy‏ . 


dacryogenic (= dacryogogue) 
3 مدر المع‎ 
. محفز إفراز الدمع‎ 
dacryohelcosis ق المد مع‎ 


» قناته‎ e 
dacryohemorrhea تَر دمع ۈي‎ 


مانن dacryoid‏ ` 
شی الت 

حصا دمعية dacryolith‏ 
حصاة دمعية في الكيس . الدمعي 8 ف قناته 
حصي دمعي dacryolithiasis‏ 
تولد حصاة في الكيس الدمعي أو في قناته . 
ر رم المَلمَع dacryoma. ٠.‏ 


انتفاخ شبه ورمي في الكيس الدمعي والقناة . 


ينتج عن انسداد القناة الدمعية . 


دمع dacryops‏ .` 
۰ إمتلاء الف أو المدمع e‏ مم يؤدي ا 
توسع الك“ 


ٹر دمعي قيحى . dacryopyorthea‏ 


سيلان دمعي ممزوج بالقيح . 
E‏ 


dacryocystis (= dacryocyst) 
المَدمَع » الكيس الذمْعي‎ 


dacryocystitis . العَهّابُ المَذمَع‎ 
d. blennorrhoeica 

التهاب المَذمَع القيحي 

لتهاب المدمع مع نجيح اطي قيحي .. 

مضع المَذمَع dacryocystitome‏ 

ميضع يستعمل في الجراحة ليضع كيس 


dacryocystoblennorrhea 


البهابُ المَدمع المُحَاطيّ القيحيّ 


اتباب نزلي مزمن يصيب الكيس الدمعي مع 


تصیق القناة الدمعية ونجيج خاطي دمجي 


dacryocystocele (= dacryocele) 
قيلَةٌ المَذْمَع‎ 
. بروز فتقي لكيس الدمع‎ 


dacryocystoethmoidostomy 


مُفَاغَرةٌ مَذمَميّة مَعية غربالية 
1 ا کیس الدمع با جیب الغربالي : 


صورةٌ ة المَذْمَع daeryocystogiam‏ 
صورة شعاعية للجهاز ر 
باستعمال أصباغ ظليلة للأشعة 

دلي المَلْمَع  dacryocystoptosis‏ 
تدلي أو انزياح الكيس الدمعي للأسقل . 


dacryopyosis 


decompression, optic canal 
تحفيف الط عن لتقي لري‎ 
عملية استعصال جزء من الجدار العظمي للقناة‎ 
البصرية لتخفيف الضغط عن العصب البصري‎ 
ا ا‎ 

decompression, orbital 
عملية استعصال جزء من الجدار العظمي‎ 
للحجاج القخفيف الضغط فيه في حالات‎ 
ا لجحوض الدرقي لتخفيف الضغط عن الحعصب‎ 


البصري . 

صالب decussate‏ 
(۱) عبر أو يتقاطع بشکل × (۲) معبر على 
کلک 

تصَالْب decussation‏ 
عبور أو تعابر 


optic nerve d. 
(= optic chias^a) نۈ‎ 


deep interstitial keratitis 
التهابٌ القرنيّة الخلالن العميق‎ 
1 (keratitis) رظii‎ 
defect ) عیب ( ج. عيوب‎ 
سوء تکون » فشل أو غياب جزء من أقسام‎ 
. الجسم أو أعضاءه أو وظائفه‎ 
color ds. عيوب لونية‎ 
. عيوب رؤية الألوان‎ 

congruous field d’s. 

عيوب بصرية متشابمة ومتطابقة البصر 
اللعينين وتتسبب عن إصابات القشرة 
القذالية البصرية في المخ . 

incongruous field d’s.. 
عيوب السَاحتين اللامتطابقة‎ 
عيوب بصرية غير متشابة ولا متطابقة في‎ 
الساحتين البصريتين للعينين وتتسبب عن‎ 
. افات السبل العصبية البصرية‎ 


e 


قيح دمعي dacryopyosis‏ 
تقيح كيس وقناة الدمع . 
dacryorhinocystotomy‏ 
dacryocystorhinotomy)‏ =( 
عر الكيس الذَفْعيّ الأنفيّ 
دما ع » جَریان الذمع dacryorrhea‏ . 
فرط إفراز الدمح وجريانه . 
dacryoscintography‏ 
تصوير المَلمع الوضاني 
dacryosinusitis‏ 
اهاب القتاة الذمعيّة والجيوب ۰ 
التهأب القناة الدمعية والجيب الغربالي . 


اهاب المذمع dacryosolenitis‏ 
الْتَہاب القناة الدمعية . 
ضيق المَذمَع dacryostenosis‏ 


تضيق القناة الدمعية . 

dacryosyrinx 

.١‏ اة دَمْعيَةَ ۲. ناسور دمعي ۳. مخقتة. 

المَذمَع 
Dalma’s sentinels‏ 

علامات دا لما » خفراء دالا 

لزتات صباغية تشاهد في الزجاجي تحت 

الصدغى تدل على حدوث اتفصال الشبكية 

الحدفي . 

dark adaptation الَلاوْمُ للام‎ 

(adaptation) رړظil‎ 

إلْحار اكلام للظلام ٠‏ 4.1 .ل 


انظر (1ئع) ۰ 

الحجبار الغْرفة الْمُْظلمَةَ اكع dark r٥00‏ 
انظر (یعا) 

day blindness می نهاري‎ 
(blindness) j|ظ¡i!‎ 

ر ية هار ية day vision‏ 


الروّية بضوء البار أو بضوء شديد. 
decompression, optic nerve‏ 
تخفيف الصَعط عن العَصَّب الَصَريّ 
عملية تخفيف الضغط عن العصب. البصري 
بشق غمده تستعمل في حالات ورم الدماع : 
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degeneration 


الشبكية ويتصف بضمورها وترققها وتغير 
cerebromacular d.‏ 
نكس ُي في 
مرض و يتصف بتنکس شحمي في 
الخ ويولد الخرف والشلل کا أنه يتصف 
بظهور بقع حهمراء في بقعة الشبكية في قاع 
العين ويؤدي إلى العمى تدريياً . 
cerebroretinal d.‏ 
cerebromacular d.)‏ =( 
chorioretinal d.‏ 
نكس المَشيمبّة والشبكيّة 
تنكس يصيب المشيمية والشبكية ويؤدي 
إل الى 
congenital macular d.‏ 
جسدية سائدية ويتصف بوجود أفة 
کیسیة الشكل تشبه ح البيض في أول 


` conjunctival amyloid a. 


گنگ" المتحمة التشوانى 
تکس اللتحمة في الداء النشو اني ۔ 

cystoid macular d. 
و" البقعة الكيساني‎ 
كيسانية‎ n تنكس البقعة مع تولد‎ 

diabetic macular d. 

تتكس البقعة السكريّ 
اختلال وعالي في مرض السكري مع 
تكون مهات دم صغرية ونزيف واعتلال 
نكاثري في بقعة شبكية العين . . 
disciform macular d.‏ 
تتكس بقعي يحدث في الأشخاص فوق 
سن الأربعين يتسبب عن تصلب البقعة 
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عيوب القراءة reading d’s ٠‏ 
عدم المقدرة على قراءة الكلمات أو إدراك 


معیب defective‏ 
)١(‏ ختل شكلا أو تركيبا أو وظيفة . 
(۲) شخص ختل في بعض وظائفه او 
اة اللسمية أو العقاية او الاخلاقة:. 
۰ (ج رات deformity‏ 
تشوه شكل أو مظهر عضو من أعضاء الجسم 
أو أكثر أو سوء تكونها ومسخها . 
نكس : a‏ 
حالة جيدة إلى أخرى متردية وخاصة تلف 
الأنسجة وفقدانما لوظائفها ويكن أن يكون 
ننيجة تحول ترکیہا كيميائياً أو ترسب مواد 


ا 


aged macular d. 
تنكس البقعة الذي يودي إلى العمى غالبا‎ 
calcareous corneal d. 
رست الكالشيرم ف اقات ااا‎ 
للقرنية الذي يشاهد غالبا في اعتلال‎ 
. القرنية الشريطي‎ 
calcareous retinal d. 
الشبكية الكلسي‎ e 
. تنكس الشبكية بترسب الكلس فيا‎ 
central areolar choroidal d. 
نكس المَشييميّة اللي الم ركزيّ‎ 
تنكس هالي في القسم للمركزي من‎ 
central retinal disciform d. 
(= macular disciform d.) 
كس مركز الشبكيّة القرصي‎ 
| تنكس ثانوي بشكل قرصي في شبكية‎ 


العين يتج عن التوعي المحدث تحت 


degeneration 


retinal hereditary d. 
كس الفتبكيّة الورافيّ‎ 
تنكس وراي يتصف بضعف حيوية‎ 
. الشبكية وضمورها المبكر‎ 
senile macular d. 
تنكس البقعة عند الشيوخ ويظهر بعد سن‎ 
. ٠ الستين‎ 
Salezman’s nodular d. 
كس سالزقان العقيدي‎ 
تنكس يتضصف بظهور عقيدة ضفراء أو‎ 
بنضاء مرتفعة في القرنية في محل ندبة‎ 
. تکونت من رض سابق فیہا‎ 
tapetoretinal d. 
كس الشَبَكيّة والبستاط‎ 
(= retinitis pigmentosa) ر¦ظil‎ 
vitelliform macular d. 
. تنکس ي ايق ا بشکل ع ايض‎ 
dehiscence فر ر‎ 
خلع في جرح ينتج عن انقطاع غرزة‎ 
. جراحية‎ 
dehydration, corneal ai قاف قر‎ 
. جفاف القرنية الفيزيو لوجي والمهم لشفافيتا‎ 
deletion syndrome j5ڼخلا‎ aَم تلاز‎ 
(syndrome) رۈظi‎ 
dellen وَهْدة قرنية‎ 
اوهدة في الجهة. الصدغية من طرف إلقرنية‎ 
تتسبب عن جفافها وترققها وتتسبب غالبا عن‎ 
. عوز الدورة الدموية الحوفية ونجففها‎ 
demyelination زه روا النخاعين‎ 
تلف أو زوال الغشاء التخاعيني الذي يغطي‎ 
الأعصاب ج يبحصل في بعض الأمراض‎ 
۰ . العضبية‎ 
dendritic keratitis ۰ 
 ينصغتلا اهاب القرنيّة ة‎ 
(keratitis) jړضi‎ 


والشبكية الناتج عن نرف بين غشاء بروخ 
والظهارة الصبغية . 

E d. 
کے كيدي عد‎ 
يترافق مع تکون قوس‎ e تنکس الکہد‎ 


Kuhnt-Junius macular d. 
گس کونت جونيوس البقعي‎ 
تنكس شيخوخحي في البقعة مع تزف‎ 
يؤدي إلى فقدان البصر الوظيفي لأقل من‎ 
TE 
lattice d. نکر" شبکی‎ 
ترقق ضموري .قي القسم الخلفي للشبكية‎ 
ت تتنکس صباغھا ۔‎ 
marginal corneal d. 
كس القَرَبّة الهامغي‎ 
تنكس لا الاي في قرنيتي 'العينين يودي‎ 
. الى توليد أخاديد في حوافهما‎ 
marginal furrow d. 
(=m. corneal d.) 


نكس اقرب الهامغي 


نگ“ خسري بَصّري myopic d.‏ 
تنكس الشبكية الذي ينتج عن حخسر 
البصر الشديد والذي يؤدي إلى العمى . 
pigmentary retinal d.‏ 
تکس الخكية مع انضباغ خلاياها . 
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descemetocçele 


ضوعة على مختلف الأبعاد منها . 
دراك العْمق depth perception‏ 
اك البصري الجسم لابعاد الأجسام 
المتظورة على مسافات متباعدة من العين والتي 
بضر بوضوح تام . 
dermatoconjunctivitis‏ 
التهابٌ الجلد والمُتجمة 
اباب اللعحمة وسناطى. جلد فين اغيماة 
با . 
contact d.‏ 
اهاب الجلد والمُلَجمة اللامسيّ 
التباب الملتحمة وال جلد الحيط بالعين الذي 
يتسبب عن طريق ملامستما للمواد 
اة ا الت فة الما وة 


dermatolysis palpebraum 


ارتحاءُ الجَفن 
blêepharochalasis)‏ =( 
اة قرنيّة dermoid, corneal‏ 


ورم قرتية العين الذي يغطيه الشعر .. 

كيسَة جلد انيّة dermoid cyst‏ 
ورم نماي يتكون من غلاف ليفي تبطنة طبقة 
ظهارية مطبقة ويحوي جريبات شعرية وغدد 


عرقية وزهمية ونسيج عصبي وأسنان وتوجد . 


ماقصقة بسمحاق أعظام الحجاج . 

ور رم کي کيساني. dermoids‏ 
ورم ا جلدي يحوي مكونات جلدية 
كالشعر والغدد وقد يوجد في قرنية العين . 
شحمو م جلدانيٰ dermolipoma‏ 
ورم خلقي حيد يتكون تحت الملتحمة المقلية 
عند زاوية اللحاظ يتكون من أنسيجة جلدية 
ودهنية . 

Descemet’s membrane 

غشاء دیسمت 

الفغحة اة ا اة ل 

قيلة غشاء ديسمت descemetocele‏ 
ى غا ددمت سيب فقدان الا هة 
القرنية التي تغطيه بنبب تقرحها أو رضها . 
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کہ ا ہے وقي 


قرحَة تخصبية dendritic ulcer‏ 
قرحة متفرعة فى القرنية تتسبب عن إصابتا 
با لحلا البسيط . 


denervation hypersensitivity 
رط القحسس بإرالّة التعصيب‎ 
فرط حساسية الاأنسجة والاعضاء للناقلات‎ 
. الكيميائية التي تولدها أعصابما التي قطعت‎ 
densitometer قياس الضوء التافذ‎ 
. الة لقياس شدة الضوء المار حلال العدسة‎ 
deorsumduction دَوَرَان للأسفل‎ 
. دوران العين للأسفل‎ 
deorsumversion Jok الحراف‎ 
. احراف العينين معا للأشفل‎ 
deplumation فُقدان الأهداب‎ 
: قوط الاهدات وفدا‎ 
deposits. رواسب‎ 
. حثالة أو بقيا‎ )( 
مادة لا عضوية أجنبية تتجمع في نسيج‎ )۲( 
. . أو عضو أو في أحد أجواف الجسم‎ 
corn¢وا رواسب القرنيّة . .كل‎ 
. تجمع رواسب في القرنية‎ 
retنnھآ‎ 4.٨٠٨٠ رَواسِب الشبَكةَ‎ 
. تجمع رواسب في الشبكية‎ 
depression of cataract lull فذح‎ 
` (=couching) رظil‎ 
deprimens oculi حافضَة المُقَلَةَ‎ 
(= inferior rectus muscle) ٠ 
deprivation amblyopia 
عمش الجرمان‎ 
(amblyopia) رۈظii‎ 
depth, chamber - عمق العرفة‎ 
عمق الغرفة الأمامية للعين وهي المسافة بين‎ 
القزحية والعدسة من جهة والقرنية من الجهة‎ 
لاخر ونكرن ضحلة جداً في :زرق الزاوية‎ 
depth of focus (focal d.) 
العم البؤرِيٰ‎ 


قدرة العدسة على توليد صور و أضحة لأجسام : 


انفصال الشيكية 


١‏ - القرنية ۲ - قاة شلم ١‏ - القرحية ؛ - الجسم اهدي © - التطيقة المدبية ٦‏ - العدسة ۷ - وتر العضلة المستقيمة 
العلوية ۸ - وتر العضلة المستقيمة السفلية ٩‏ - وتر العضلة المائلة العلوية ٠١‏ - وتر العضلة المستقيمة السفلية ١١‏ - الصلبة 
٢‏ - المشيمية ١١‏ - الشبكية المنفصلة ٠١‏ - تبتك الشبكية ٠١‏ - شريان الشبكية ١‏ - وريد الشيكية ١۷‏ - حليمة 
العصب البصري 1۸ - العصب البصري . ۰ 
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, deviation 


rhegmatogenous d. 

الفصًال كمر رق 
اقتال المسبب: عن قبا أو 
تمزقها من حيث يدخل الط الزجاجي 
إلى تحت الشبكية فيفصلها عن الظهارة 


الصباغية . 
الفصال الجاجى ` vitreous d.‏ 


تقلص الجسم الزجاجي الذي يشاهد في 
حالة انعدام العدسة أو التهاب العنبية 
الطرفي أو في اعتلال الشبكية السكري أو 
انسداد الاوردة أو الاب الشبكية النصيغ 
کا يشاهد في حسر البصر الشديد أو بعد 
الإصابات الرضحية أو الشيخوخة . 


deturgence, corneal ځijalاl جما‎ 


)١(‏ عدم موازنة تركيز الأملاح في سائل 
القرنية فيتسيب في جفافها . ) 
)١(‏ الجفاف الجزني للقرنية الذي يسمح 
بشفافيتها . کک 
و الألحضر deuteranomalopia‏ 
شذوذ فى رؤية اللون الثاني وهو الأخضر . 
E‏ الألحضر deuteranomalopsia‏ 
deutroanomalopia)‏ =( 


ەھ الألخحضر deuteranomaly‏ 
غمش بسيط للونين الأحمر والأخحضر وخحاصة 
می الح deuteranopia‏ : 
غمش شديد للونين الأحمر والأحضر وخاصة 

deuteranopsia (= E 
می الألحضر‎ 


developmental anomaly 
شذوذ نمويٰ‎ 
عیب ناتج ,ع سوء الغو أثناء التطور اجنيني‎ 


العين المُنحرفة deviating eye‏ 
انظر (عرع) 
احراف deviation‏ 


احراف عن المقياس السوي أو عن السبيل 
الصحيح أما في العين فهو انحراف الحاور 
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detachment الفصال‎ 
aphakic d. 

الفصال الي إِرالّة العَدمّة 

انفصال الشبكية بعد إزالة العدسة بعملية 


: س 
مج سه 
NLR SRS‏ 
ETRE STEELE‏ 
RET E RSA,‏ 
REE‏ 
a EF‏ : 


انفصال الشبكية 


الفصَالُ المشيميَةَ .4 cha‏ 

انفصال المشيمية عن الشبكية الذي بحدث 

بعد بعض. عمليات الساد والزرق التي 

تتر افق مع إخفاض ضغط داحل العين . 
choroidal serous d.‏ 

الفصَال المَشيميّة المَصْليّ 

تفصال المشيمية التجمع سائل مصلي 


nonrhegmatogenous d. 
الفصال لا مرفي‎ 


انفصال الشبكية الذي يحدث بسبب ورم 
هكف «الشبية أو الشيكية أو بسب 
الشد عليهما أو لتسرب بعض السوائل من 
المشيمية إلى تحت الشبكية ولا تظهر في 
الشبكية في هذه الحالة أية ثقوب أو 
تمرقات 1 
pseudophakic d.‏ . 
افصال الي غرس العَدَسة 

انفصال الشيكية الذي يتلو غرس عدسة 
صتعية في العين . 


retinal d. الفصًال الشبكيّة‎ 


انفصال الطبقات الداخلية للشبكية عن 
الظهارة الصباغية . 


deviation 


انحر اف حولي strabismic d.‏ 
انحراف الور البصريٰ للعين في الحول . 
الحراف وري tonic d. ٠‏ 

انحراف العين التوتري . 

مقيّا س | لانحراف deviometer‏ 
الة تستعمل لقياس مدى الانحراف في الحول . 
تحر اف لليمين dextroversion‏ 
انحراف العينين المترافى لجهة المين . 

diabetic cataract ساد سکريٰ‎ 


(cataract) رظi‎ 

diabetic iris hydrops 
ياء القرحية السكري‎ 
اقا ي و ا‎ 
. اختلاطاته‎ 

diagnostic fitting set 
مَجموعة المُاالّمة اللشخيصية‎ 
مجموعة من العدسات الاختبار ية تستخدم‎ 
لمعرفة حجم وشكل العدسة اللاصقة المناسب‎ 
۰ . للعين المفحوصة‎ 
dial, astigmatic. مشنوز اللابۇريّة‎ 
الوحة تستعمل لفحص' وقياس الانكسارية‎ 


ودرجتہا . | 

کذر بر . dialing‏ 
تدویر العدسة . المغخروسة ف العين لاا تجاه 
ااست 


تحرر إزتكاز النبَكيّةَ عودذاء كزوراdia‏ 
تمزق الشبكية عند الحاشية المشرشرة . 


diameter, visible iris 


فطر القَرَحيّة المَنْطّور 


قطر القزحية إلذي يقاس لاختيار العدسة. 


اللاصقة المناسبة للعين . 


منظار شفوفيّ. diaphanoscope‏ ` 
نظير شفو في . diaphanoscopy‏ 
تنظیر . داخحل التجاويف باستعمال المنظار 
الشفوفي.. . ا 
قاذ حراريضٰ ‏ . diathermy‏ 


انفاذ موجات كهرومغناطيسية أو كهربائية 


البصرية. للعينين. عن توازیہما لعدم توازن 


عضلا ما . 
ا ا ا ٠‏ 
انحراف مقترن conjugate d.‏ 


انحراف العينين باتجاه واحد في وقت 
واحد . : 

conjugate vertical d. 
الحرّاف عموديٰ مُقَترن‎ 
راف العينين للأعلى سوية في وقت‎ 
و لحك‎ 


conjugate ocular d. 
الحرَاف عَينيّ مُقرن‎ 
انحراف العينين إلى إحدى الجهات سوية‎ 
. وني وقت واحد‎ 
latent d. (= heterophoria) 


إخحولال ( حول خفي ) 


احراف الحاور البصرية للعينين عن 
وضعهما المتوازي بعد إزالة منعكس الدج 
البصري کا بحدث بعد اختبار تغطية 


العين . 


manifeS( d. ( حول ( حول ضزاھر‎ 
(= strabismus) jۈ¡ii‎ 


primary d. الجراف أولى‎ 


انحراف احور البتصري للعين المصابة يشلل 


إحدى عضلاعها عند تتبيت بصر العين 
السليمة . 
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secondary d. الجراف انوي‎ 


انحراف الحورالبصري للعين المصاية يشلل 


إحدى عضلاا عند بيت بصر العين 
المصابة .وعادة ما يكون أكثر من الانحراف 


الحراف كجالفيّ skew d. ٠-٠‏ 
دوران العين إلى الأسفلى والداخل على 


٠ جهة الإصابة الخيخية وإلى الأعلى والخارج‎ ٠ 


على الجهة السليمة ٠.‏ 
squint d. (= squint angle)‏ ` 
راوية الحَول . 
انظر (عاعہa)‏ 
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diplopia 


إلى أكثر من حالتا السوية 'سواء انعكاسياً أو 
مرضيا او توسيعها جراحیا او باستعمال 


العلاجات الوسعة . 
کو سّع الحُدقة pupil d. ٠‏ 
توسع قطر فتحة الحدقية انعكاسياً أو 
علاجياً . 
المُوَسِعَة القَرَحيّة dilator, iris‏ 


الألياف الحضلية الملساء الموجودة في القرحية 

والتي توسع عند تقلصها فتحة الحدقة . 
dilator pupillae muscle‏ 

القضلة مَوْسعَة الحَدقة 

انظر (عاcیوںص)‏ 

dimness. of vision (= blur vision) 

نمه البصّر 

ضبابية البصر . 

مقياس السَاحَة البَصَريَة ١¢)عiكdiop‏ 

جهاز لقياس الساحة البصرية للعينين . 

دایوبتر › کسَيْرّة dioptet‏ 

شدة انسار عدسة ذات طول بؤري يساوي 

مترا وا اوه وح دة انسار 


العدسات ويقاس يمنعكس طول البعد البؤري 
مدر بالامتار : 

دايونتر ء كىسيٌر ö diopiry (= diopter)‏ 
مقيّاسٌ الشقع diplometer‏ 
جهاز لقياس ازدواجية الرؤية . 

شفع › إزدواج الروَيَة diplopia‏ 


رؤية صورتين لجسم واحد لعدم تكون 


صورتي الجسم المرني في منطقتين معتناظرتين 
متوافقتين في العينين . 


شفع كَځُوليّ alcoholic d.‏ 
الشفع الذي يولد عن التسمم 

بالکحول . 
شفع بالتين binocular d.‏ 


ادراك صورتين متباينتين لنفس الجسم 
واحدة. في كل من العيتين . 

شفع مََصَالب crossed d.‏ 
رؤية مزدوجة تظهر فما الصورة المرئية 
بالعين المنى منحرفة إلى يمين الصورة المرئية 
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عالية التردد إلى داخل أنسجة الجسم لتسخيا 
كأسلوب علاج طبي أو لحرقها في العمليات 
الجراحية . 

رۇ يه اة الآؤن dichromatism‏ 
)١(‏ المقدرة على رؤية لونين ضوئيين فقط . 
(۲) حاصية وجود جسم أو مادة ما بلونين أو 
ان یکون له لونان . 

رويد ناي dichromatopsia ill‏ 
المقدرة على رؤية لوين ضوئيون فقط من بين 
لوان الطيف الشمسي وغالبا هما اللونين . 
الأزرق. والأصفر وادرا الأخضر والأحر 
فقط . 

انعراج diffraction‏ 
الانتشار الضقيل للضوء حول الفتحة التي ير 
خحلاها وكلما زادت سعة الفتحة كلما زاد 


لعرا الضَوء light d.‏ 
ااه خر الو و الد إل 
مكوناته الضرثية . 


diffuse angiokeratoma 


و9 ف 


قران وغائي منتشر 
مرض جلدي يتصف بتوسع الشعيرات أو 
توليد مجموعات ورمية الؤلولية منتشرة مع 
رار يق منَضرَة diffuse drusen‏ 
انظر (u8۵1اd)‏ 
diffuse plastic iritis‏ 
يهاب الفَرحّة الاأيمتاتي الملكشر 
انظر (irİİs)‏ 
diktyoma‏ 
medulloepithelioma)‏ =( 
dictyoma)‏ =( 
ظهاروم أي . 
ورم خلقي يصيب ظهارة الجسم اهدي غير 
الضبغية وھک آن یکون جیدا او تیا 
dilation (= dilatation)‏ 
1 وسع 8 ۶ یع 
زيادة قطر فتحة أو بثيبة عضو انبولي وتمددها 


الصورة .التانية أو بغيداً عنها . 


uncrossed d. {= direct d.): 
شفع غير صالب » شفع مباشر‎ 


شفع مودي vertical d.‏ 
رؤنة مزدوجة تظهر فا إحدى الصورتين 
قضيبُ الغطْس. dipstick‏ 


آلة لقياس عمق غرفة العين الأمامية . 
تنظير القا ع المُبَاشر direct fun d00‏ 
تنظیر قاع العين . ٠‏ 
direct light reflex‏ 
نكس الضرء المَبّاشر 
عند تسليط ضوء مباشر على شيكية العين من 
خلال حدقا تنقبض الحدقة بتقلص مصرعا . 
diréct ophthalmoscope‏ 
منظاز الین المُماشر 
جهاز يستعمل لرؤية الشبكية والعصب 
البصري ويعظمها ٠١‏ مرة . 
direct ophthalmoscopy‏ 
تنظير العين المَبّاشِر 
النظر إلى شبكية العين باستعمال منظار العين 


للبار 

اتجاهُ الرؤية direction, visual‏ 
اتجاأه تَر کر البصر . 

dise (= disk) القَرْص‎ 


الصفيحة الدائرية المسطحة للعصب البصري 
تشاهد عند تنظير العين بالمنظار . 

اقرا ص الفنحة 
أقراص في منظار العين فيا فقحات صغيرة 
لنظر داحل العين ف حالات تضيیق 


aperture d's. 


حدقتہا 1 ٣‏ 
۳ ف و choked d.‏ 
قرص بصري متورم بسبب زيادة ضغط 

داحل القحف . 


conus of optic d. 


مَحرط القزص البعرِيّ 
حالة لا تمتد فيها الطبقة الصباغية للمشيمية 


diplopia 


بالعین الیسری کا يحصل في الحول 


الوحشي ( خزر ) . 

شفع السكري diabetic d.‏ 
شفع يصيب مرضى الداء السكري . 
شفع مُبّاشر direct d.‏ 


رؤية مزدوجة تظهر فيا الصورة الرئية 

بالعين العنى منحرفة إلى يمين الصورة المرئية 

بالعين اليسرى ۴ محصل في الحول الأنسي 

( قبل ) . 

heteronymous d. شفع صالب‎ 

._ )=C 05884 d.( انظر‎ 
homonymous d. 

انظر direct d.)‏ =( 
شفع فقي horizontal d.‏ 
رؤية مزدوجة تظهر فيا الصورتان 
لمريتان في مستوى واحد سواء كانتا 

متصالبتين أو غير ذلك . 
hysterical d.‏ 

رؤية مزدوجة تصاحب بعض حالات 
ار 

monocular d. 
شَفَعٌ مُفرّد » شفع العين الواحدة‎ 
رؤية صورتين بنفس العين لنفس الجسم‎ 
بسبب ازدواج الحدقة أو الساد المبكر أو‎ 
اللابؤرية غير النتظمة أو في انزياح‎ 
. العدسة‎ 

paradoxical d. 
شفع متتاقض › شفع متصالب‎ 
(= crossed d.) انظر‎ 


proptosis d. 


شف الول strabismus d.‏ 
رؤية مزدوجة بسبب الجول . 
شفع التو اي torsional d. ٠‏ 


شفع ينحرف فيه القطب العلوي للمحور 
العمودي للصورة باتجاه قطب مور 
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disease 


نجيج » حروج » إحراج discharge‏ 
مادة يخرجها الجسم ويطرحها للخارج . 
القرص" اللصري disci nervi optica‏ 
ilظر optic disc)‏ =( 


disciform keratitis 
البهابُ الفرنيّة القرصتي‎ 
(keratitis) رۈړil‎ 


` disciform macular degeneration 


تكس البقعة الُرْصي 
ilظۈر (degeneration)‏ 
تشریط | discission‏ 
وخز الساد أو بضعه للسماح للخلط الماني 
بالدتعول إليه عض العدسة المصابة : 
شريط السَادٌ 

cataract d. (= discission) 
posterior d. تشر يط حلفي‎ 
. فتح محفظة عدسة الساد الخلفية‎ 
discography تصویر القَرص‎ 
. تصوير القرص الفقري بالأشعة السينية‎ 


تير اللون discoloration‏ ` 


يستعملل هنا ليشير إلى تغير لون العدسة 
اللاصقة . 
شذوذ الÉدÃة discoria (= dyscoria)‏ 
شذوذ في شكل الحدقة أو استدارتما . 
disease‏ 

أي انحراف في بنية أو وظيفة أي جهاز أو 
الشوية وتصف. غادة عة اعرا 
وعلامات ظاهرة . 

autosomal dominant d. 
مَرض صبغي جَسدي سائد‎ 
مرض وراي ينتقل بالصبغيات الجسدية‎ 
. كصفة سائدة‎ 
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و 
رؤية الصابة عند التنظير البصري . 

عر القَرْص cupping of (he d.‏ 
ظهور كهوف ني الأقراص البصرية 
ا ل ا ا و 
تکو ن شاحبة مع تلم حوافها . 

القزص البَصَريٰ optic d.‏ ` 
جزء ا البصري داخحل مقلة العين 
الذي يظهر كقرص دائري وردي او 
أبيض اللون يحوي الياف العصب البصري 
الواردة من الشبكية لتكون العصب 
البصري للعين . 


الوريد الشيكري 
لمر كزي 
الشريان الشبكوي ج 
ال رکزې 
الرريدات الشبكوية 
الشرينات الشبكوبة EL‏ 


شحوب القَرْص d. pallor‏ 
شحوب القرص البصري الذي يدل على 
عون الي البصري . ۰ 
فرص تقب الإابرة pinhole d.‏ 
قرص يحوي ثقباً صغيراً أو أكار يستعمل 
خض قدرة الأبصار الالية من أحطاء 
العين الانكسارية . 
فرص بلاسيدو Placido’s d.‏ 
قرص يحوي سلسلة حلقات مترأكزة 
يستعمل لفحص تشوهات سطح القرنية 
وتقرحاتها . 

tilting of optic d. 
ميلان القرص البَصَريّ‎ 
' عراف العصب البصري عند خروجة من‎ 
امقلة الذي يؤدي إلى حرف أوعية‎ 
الشبكية للجهة الأنفية وقد يترافق مع‎ 
. عيب في الساجة البصرية الصدغية‎ 


demyelinating d. 
ڌاءِ مز یل التخاعين‎ 
اضطراب يدي إلى زوال نخاعين الألياف‎ 
العصبية وقد يصيب العصب البصري‎ 
. فيؤدي إلى العمى‎ 
Devic’s d. 
(= neuromyelitis optica) 
يهاب الثخاع والقضب البصَريَ‎ 
التباب في ال جهاز العصبي ال ركزي يصيب‎ 
. العضب البصري فيؤدي إلى العمى‎ 


اء اياز Eales’s d.‏ 
الاب الأوعية الشبكية ونزفها المحكرر ف 

الجسم الزجاجي ة 
ڌاءِ فابري Fabry’s d.‏ 


مرض وراي يتصف بترسب مواد شحمية 


ڌاء غريفس Grave’s d. ٠‏ 
فرط الدرقة الذى. جى جوضن 
ڌاء هَاراةا Harada’s d.‏ 


اتاب عنبية العينين مع اتفصال الشبكية . 
Hurder’s d. (= gargoylism)‏ 

حتل مُتعدّد 4 غرقليّة 

داء متعدد الآفات وما تغم القرنية 

وتنكس الشبكية . 

ڌاء لير ` Leber’sd.‏ 


داء وراڻی مرتبط با لجنس يتصف بالتہاب 


الأعصاب خلفى المقلة غا يردي إلى 
ضمور .العصب البصري والعمى ويصيب 
الاولاد حوالي سن العشرين : 

ڌاءِ باجیت Paget’s d.‏ 
تلن العام وقد يصیب عظام القَحف 
ويؤدي إلى ضمور العصب البصري .. 


ڌاء رایتر ۰ Reiter’s d.‏ 
٠داء‏ يتصف بالتهاب اللتحمة والأحليل 
والمفاصل . 


اء مُرئَبطٌ باجنس sex linked d.‏ 
مرض وراڻي مرتبط بجنس الريض . 


disease 


autosomal recessive d. 


رض ڪينفي جمدي متتڪي 

مرض وراي ينتقل بالصبغيات الجسدية 
Botton - Mayou’s d.‏ 

(= juvefiile amaurotic idiocy) 

(idiocy) انظر‎ 

Behcet’s d. ڌاءِ هجت‎ 

داء يتضف بالغمر القيحي المعاود مح 

افات قلاعية على خاطية الحلق والاعضاء 

الكاضاة وقد ريت ال ابا > 


داءِ بيست Best’s d.‏ 
مرض وراڻي جسدي سائد یتصف بتتکس 
م ركزي في الشبكية . 


Bielschowsky - Jansky’s d. 
اء بلشوفسکي - ټانىلکي‎ 
مرض يتصف بتغيرات صباغية في الشبكية‎ 
. نتيجة ترسب أصباغ شحمية فيها‎ 
Bournville’s d. ڌاء بُورنفيل‎ 
داء الوهن العقلي مع تصلب درني وغدوم‎ 
ری فد شب اتاق ا‎ 
Bowen’s d. اء بون‎ 
داء سرطانة الخلايا الوسفية للبشرة التى‎ 
۰ . تنمو سطحياً نحو الحوف‎ 
Coats’ d. ڌاءِ كوتس‎ 
اعتلال الشبكية النضحي المزمن الذي‎ 
يتوضع بين الشبكية والمشيمية ولا يعرف‎ 


ا 
اء کلاجینی collagen d.‏ 
ی ب 

صلية العين . 


cytomegalic inclusion d. 
اء مُفخم الخلايا الاشتمالي‎ 
اتباب الشبكية الفيروسي الذي يخرب‎ 
طبقتها الظهارية الصباغية ويعري أوعيتما‎ 
ونزفها ويصيب الأطفال حديثي الولادة أو‎ 
. المرضى الضعاف جدا‎ 
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districhiasis 


اهاب القرنيّة ة القر صي diskoid keratitis‏ 
discoid keratitis)‏ =( 
ilظر (keratitis)‏ 
حلع العذسة dislocation, lens‏ 
نيا العدسة البلورية للعين عن موقعها الذي 
يتسبب عن تمزق النطيقة . 
dislocation, posterior lens‏ 
حلع العدسّة الخلفيّ 
خلع العدسة وانزياحها للخلف . 
اضطراب ر ج. اضطر ]ات ( disorder‏ 
احتلال أو شذوذ في إحدى وظائف ا أو 
في الحالة النفسية للشخص . 
فاو ت ابیت disparity, fixation‏ 
حالة عدم تولد الصور في نقطتين متناظرتين في 
العينين ولكنا تقع في نقاط متقاربة منها ولذلك 
ترى هذه الصور منفردة ومعزولة عن 


dispersion تبعثر‎ 


انتشار الموجات الضوئية کا يبحدث عندما يحلل 
المنشور الضوء إلى مكوناته الضوئية ذات 
الأطو ال الموجية اختلفة . 

distance, interpupillary 
المَسَاقَهٌ بين الحدقين‎ 
هي البعد بين مركزي الحدقتین اا‎ 
. باللمترات‎ 
distance, Yertex ` ځnگلا المَسَاقَدٌ‎ 
المسافة بين الوجه الخلفي للعدسة والوجه‎ 
٤ . الأمامى للعين‎ 
distometer .  ةفاسَملا ا‎ 
ألة تستعمل لقياس البعد بين سطح القرنية‎ 
. والوجه الخلفى للعدسة بالليمترات‎ 
distortion - اتفال‎ 
زيغ خلال العدسة الزجاجية يشوه صور‎ 
. الأجسام المنظورة خلاها‎ 
districhiasis شَعْرَةٌ ء إزدوَاجية غر‎ 
وجود صفين من الأهداب أحدها طبيعي‎ 
ويولد الصف الثاني الشعرة وينشني أحدها أو‎ 
. كلاهما باتجاه مقلة العين‎ 
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ڌاء ستا ر کاردت Stargardt’s d.‏ 
حثل في بقعتي العينين المتداظر والمحرقي 
والذي يصيب صغار السن ويؤدي لل 
فقدان البصر ال ركزي . 


ڌاء تاي - ساخ Tay- Sach’sd..‏ 


تضاؤل الحيوية الذي يصيب الرضع الود 
والذي يؤدي إلى العمى والموت المبكر 
ويتسبب عن شذوذ استقلابي خلقي . 
von Hippel-Lindau d.‏ 
ورام الشبَكَيّة الوعائن 

(= retinal angiomatosis) انظر‎ 


vor Recklinghausen d. 


) ورام ليفي صي 


= Neurofibromatosis) انظر‎ 


لنگس کبديٰ عسي Wilsons d.‏ 


(= hepatolenticular رۈظil‎ 
degeneration) 
disharmonial retinal 
correspondence 
مُنَاسبةٌ شبكية لا السسجَامية‎ 


(GötreipûndebEê): انظر‎ 


تطهير ` disinfection‏ 
طرق كيميائية أو فيزيائية لقتل الجراثم 
الممرضة . 

thermal d. طهيڙ حراريٰ‎ 


فك إزتكاز › الفصال disinsertion‏ 
)١(‏ انفصال الشبكية عند أطرافها . 

(۲) تمزق وتر العضلة عند موقع انغراسها 
بالعين أو العظم . 

iris d. قك ازتكاز القرَحيّة‎ 
(= iridodialysis) رظړil‎ 

قك ارتگاز الشبكية retinal d.‏ 
انفصال الشبكية عند أطرافها وخاصة عند 
الحافة المشرشرة حيث تنفصل فبا الشبكية. 
الحسية عند طبقتما الصباغية . 


doll’s head movements 
حر كات راس الذمية‎ 
(movements) رړظi!‎ 


dominance, optic سيَادة بَصريّة‎ 

تفضيل استعمال إحدى العينين عند النظر أكثر 
من العين الثانية . 

donor, cornea معطي القرنية‎ 


المعوفي الذي تؤخذ منه قرنية عينيه . 


donor’s cornea قرنيةلمُعْطي‎ 


القرنية التي تؤخحذ من جثة الموفي حدياً . 


مَادَة المغطي donor material‏ 
النسيج الذي يبه المعطي لغرسه في عضو 
المتلقي . 

alloplastic d. m. َه مغایر‎ 

غرصة زجاجية أو لدنة . 

َغ e m.‏ 
َه غير ¢ ER mM.‏ 
ف برا من جضن من وع اکر 


ەك لار 


m. E طعم‎ 


هري ` dorsal‏ 
بجهة الظهر . 
جرغة dose‏ 


كمية من عقار أو علاج ( کالعلاج 
الشعاعي ) التي تعطى في اللمرة الواحدة . 
لقطَة ر ج. قط » قاط ) dot‏ 
لَقَطّة ميتِندورف Miftendorf's d.‏ 
انقطة معتمة في الغلاف الخلفي للعدسة 
نمثل نقطة اتصال الشريان الرجاجاني 


ا لخلفية السابقة . 

ُقَطَة مُورغنj Morgan's d.‏ 
نقطة معتمة تحت ظهارة القرنية تتولد عن 
قطّة ترانتا Tranta’s d.‏ 


نقطة ارتشاح صغيرة في طرف الحوف 


divergence 


divergence اغد‎ 


ابتعاد العينين المترامن عن بعضهما . 


قرط التَباعد d. excess‏ 
فرط التباعد بين العينين عند النظر إلى 
المسافات البعيدة أكثر مما هو عند النظر 
للمسافات القريبة . ۰ 
d. imsufficiency‏ 

عدم كَفاءة التباغد ٠‏ 
فرط التقارب عند النظر إلى المسافات 
البعيدة أكثر نما هو عند النظر للمسافات 
القرببة . 

negative vertical d. 
٠ تټاغد عَمُودي سالب‎ 
انحراف احور البصري للعين اليسرى إلى‎ 
٠ الأعلى أو انحراف احور البصري للعين‎ 


المتى للأسفل . 


positive vertical d. 
تباغد مودي وجب‎ 
٠ انحراف انحور البصري للعين المنى إلى‎ 
الأعلى أو انحراف انحور البصري للعين‎ 


اليسرى إلى الأسفل . 

عَذسة مباعدة diverging lense‏ 
انظر (5صع1) ٠.‏ 
متباعد » مُباعد › مبتعد. divergent‏ 


مبتعد عن نقطة أو موقع معين . 
حول متباعد divergent squint‏ 
iظزر exotropia)‏ =( 
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drum, optokinetic 


ضماڈ مغلق occlusive d.‏ 
ضماد يغلق الجرح وينع تعرضه للهواء 

والجرائم . 
ضما راقی protective d.‏ 


ضماد خفيض تغخطى به الجروح أو إلعين 
لوقايتما من الإصابات أو الخمج . 

إلدفاع drift‏ 
ح ر کات دقيقة صغيرة اندفاعية ولا إرادية 
تحدث للعين بين حر كاما القفرية الدقيقة . 


قطارَة dropper‏ 
أنبوبة أو مصاصة تستعمل لتقطير القطرة في 

. العين‎ 
drug 


۱. کاء (ج. اذو ۲. عقار رج. عَقّاقر) 


١(‏ مادة كيميائية تستعمل لتشخيص أو 
علاج أو الوقاية من .الأمراض أو لتسكين. 
الآلام في الإنسان أو الحيوانات . 
(۲) عامل يولد عند إدخاله للجسم فقدان 
اجس أو الذهول . 

anticholinestrase d. 
وء مُضاد للکولينستیراز‎ 

cataractogenic d. 

EAR 
دواء يولد عند إدخاله للجسم أو للعين‎ 
. الساد كالستيرويدات‎ 
» cholinergic &. Jll دَواءٌ كو‎ 
. دواء حاکي في عمله للاسیتیل کولین‎ 
systemic d. دواءُ جهاريٰ‎ 
دوات یل لل المت سوام ع ر‎ 
الفم أو المستقم أو بالحقن ليعمل في أنحاء‎ 
. الجسم الختلفة‎ 
topical d. راء مَوضعيٰ‎ 
دواء يوضع عل مزملمة معينة الجسم‎ 
. كالقطرة في العين ليعمل علا‎ 


drum, optokinetic 


تتولد عن فرط الحساسية کا تشاهد في 
التهاب الملدحمة الربيعي . 
شفع ا jزأر!ړ  double vision‏ 
انظر (iaصdiplop‏ =( 
downgrowth, epithelial‏ 

لمو القَهَارة السفلي 
نمو الظهارة إلى الأسفل إلى الغرفة الأمامية 
يشاهد بعد التعام الجر ح المغلوط الذي يمكن أن 
محدث بعد عمليات الساد . 

Doyne’s honeycomb dystrophy 


خثل دوين المَخرَبي 
il¦طj (dystrophy)‏ 
يرح › منرح ( ج. مازح ) drain‏ 
سبيل مفتوح يعمل على تفريغ السوائل كالدم 


والقيح أو أي سائل اخر من جوف ما كا جرح 
أو المناطق الخموجة . 
نزح ۰ drainage‏ 
السحب المنتظم للسوائل أو الإفراغات من 
الجروح أو التجاويف . 
اوي التزح d. angle‏ 
انظر (عآچہھ) 

subretinal fluid d. ۰‏ 
تزځ ستائل حت الشبكئة 
تنزح السائل من تحت الشبكية الفصولة 
بعمل فتحة في المشيمية والصابة . 
جر اح التزح d. surgery‏ 
تداحل جراحي لنزح السوائل من مناطق 
الجسم وخاصة في العين في عمليات 
الزرق . ۰ 
ضمَاد ۽ تضميد dressing‏ 
أحدى المواد العديدة التي تستعملل لتغطية 
الجروح أو العين لوقايتما . 


ضما جا dry d.‏ 
شاش أو قطن جاف مصاص يستعملان 

کضماد للجروح ٤‏ 
ضِمَاد رطب moist d.‏ 


ضماد مشبع بادة مطهرة سائلة أو بعقار 
تضمد به ا روح أو ألعين . 


وران ductions‏ 
دوران إحدى العينين عدد تغطية العين الثانية . 
الخحتبار السّحب . duction test‏ 


اختبار لعرفة وجود أي تحديد في حركة 


عضلات العين في حالات اعتلال العضلات . 


الدرقي أو كسر الحجاج الانفجاري فلو كانت 
ح ركة العضلات با لجر حدودة فيشير ذلك إلى 
وجود سبب الي لقصور الحركة . 

مفياس ضط الشريان العَيننّ عام 0١ر‏ 
الة تستعمل لقياس ضغط الشريان العينى . 
الحتلال الجهاز المستقل dysautonomia‏ 
. احتلال الجهاز العصبي المستقل الذي يوئر على 


dyschromatopsia 

(= dyschromasia) 
حال رُؤية الألؤان‎ 
. ٠. اضطراب رؤية الألوان‎ 
dyscoria محلل الحَدَقة‎ 
شذوذ في شكل أو تكوين الحدقة أو في‎ 
. استجاباتبا‎ 
dysgenesis حل القطّور‎ 
. خحلل تظور اجنين‎ 


mesodermal d. 

حل طّور الأديم المُتومط 
مجموعة من سوء تطور بعض اقسام العين. 
الأمامية سواء في القرنية أو القزحية ما 


تسبب الزرق . 

حال القراءَة dyslexia‏ 
عدم إمكانية فهم الكلمات المكتوبة عند 
قراءتها . 


حال القَيَّاس العَيننْ dysmetria, Ocular‏ 
عدم قدرة العين على تقدير بعد الأجسام 
المنظورة عنما ما يؤدي إلى سوء الانعكاسات 
العضلية لتتكيف العين للرؤية المناسبة .. 

dysostosis, craniofacial 
ال القحفي لزي‎ 


سوءِ تعظم عظام القحف والوجه ما يؤدي إلى 


drusen 


ومتوازية تولد عند تدويرها على بعد قدم واحد 


من العين رأرأة قفزية فيا . 


ا الأسطرانة محركة العين 


بُراریق drusen‏ 
أجسام هايلينية براقة تترسب على غشاء بروخ 
( الصفيحة المشيمانية القاعدية ) وتتكون عادة 
عند الشيخوحة ولكنما قد تتولد في حالات 
مرضية آخری : 

difiuse d. بَراريق منتشرة‎ 


انتشار البراريق ما يدل على احتال تولد 


مضاعفات مرضية عديدة . 

بَراريق صَلبَة  hard d.‏ 
براريق صفراء. صغيرة جدا تشاهد في 
أطراف الشبكية وفي النقيرة . 

۳ اریق وة soft d.‏ 
براريق ذات حواف مشرشرة قد تتحد مع 


بعضها لتكون أكبر من البراريق الصابة . 


غيو ن جَافة dry eyes‏ 
عيون جافة لقلة إفراز الدمع أو لتوقفه التام . ٠‏ 
بقع جَافة dry spots‏ 


بقع غير متألقة تشاهد على سطح العين عند 

وضع مادة الفلورسين التي تصبغ فلم الدع 

الذي يغطى العين . 

` duct, lacrimal القَنَاة الدَمْعّة‎ 

_  )=[ھaمrاصa1‎ ءaرقأ( انظر‎ 
duct, nasolacrimal 

افتاه الدمْعة الاألفية ‏ 

القناة ل ا تنقل الدمع من العين إلى 


الانف . 
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dystrophy 


granular corneal d. 
مرض وراي ينتقل كصفة جسدية سائدة‎ 
ويظهر في العقد الأول من العمر ويتصف‎ 
بحثل القرنية مع ظهور. عتامات صغيرة في‎ 
طبقاتبا السطحية التي وا ار ات‎ 
lattice d. حل شبکي‎ 
مرض وراي يتصف بافات خطية ذات‎ 
مظهر ليقي متشابك ومناطق تنكس‎ 
زجاجي وترسبات هيالينية بين الظهارة‎ 
. وغشاء بادمان‎ 
macular corneal 


0 
اس ريي » 


حل ڦرئوي بقعي 

حل قرنوي وراڻي ينتقل ک جسدية 
متنحية يظهر خلال العقدين الأول والئاني 
من العمر ويتصف بعتامات بقعية غير 
منتظمة وغير واضحة الحافات وبيها سدى 


غ عضَلي تأر ¢ myotonic d.‏ 
حثل يتصف بعدم القدرة على بسط 
العضلات التقلمة ويترافق مع صلع 
جهوي وضمور الخصية والساد وتنكس 
البقعة , 
nodular corneal d.‏ 
تنکس ضخامي مترقي في طبقة ظهارة 
القرنية وسداها وغشاء بادمان . 
حل يني مُخي oculocerebral d.‏ 
داء يعصف باعراض حثلية عينية وحخية . 
oculopharyngeal d.‏ 
ڪل عي لومي 
حثل يصيب عصضلات العين الخارجية 
زاللعوم ويييب صعربة ابع : 
posterior polymorphous d.‏ 
تل حلفي مُتعدۀ الأشکال 
حثل قرنوي خلقي يصيب العينين ویورٹ 


كصفة سائدة ويتصض بافات عقدية 
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انغلاق الدروز الميكر وبالتالي إلى صغر حجم 
ج 2 4 

دن » خلل ا ج dysplasia‏ 
لل تکون الأنسجة الجنينية أو تخیر شکل ` 


وحجم 9 ترتیب بعض الايا الاس 


دن الشبكة retinal d.‏ 
ي تدسج الشبكية خلقياً . 
حتّل ر ج حول ) dystrophy‏ 


لل أو اضطراب ينتج ڪن نقص أو اخحتلال 
في تغذية النسيج أو العضو . 

adiposal corneal d. ۰‏ 
ڪل ڦزوي شځمي . 
تنكس شحمي أولي في القرنية . 
تل فر اشي butterfly d.‏ . 
حل النقيرة الذي يتصف بأنصباغ 
متوضع في طبقات الشبكية المركزية 


العميقة على شكل فراشه . 


حل القرنيّة corneal d.‏ 
حثل قرنيتي العينين الذي يصيب 
الاحداث في العقدين الأول والثاني من 

عمرهم وهناك أنواع عديدة منه . 


Doyne’s honeycomb d. 


حتل وين المَخربي 


اضطراب يتصضف ببراريق في غشاء بروخ 
وخصوضا في قطبه الحلفي . 
ڪل بطانيٰ endothelial d.‏ 
حثل بطانة القرنية مع نتوءات في غشاء 
د وو کون ووا اا 

endothelial corneal d. 
ڪل روي بطانيٰ‎ 
(=cornea guttata) رز¦زil‎ 

epithelial basement 

membrane d. 
حل الخشاء القَاعدي الظهاري‎ 
حثل يتصف بتوليد قرح في الغشاء‎ 
'. القاعدي للخلايا الظهارية‎ 


حال وراي د فت فان ان 
الم ركزي الاد وآفة بقعية شبيهة 
بالالتہاب . 


stromal corneal d. 
حل سدىٰ القرنية‎ 
مجموعة من إصابات القرنية التى يمكن أن‎ 
. تکون خلا حبییاً أو بقعیاً آو شبكياً‎ 


dyistrophy 


وامات: متايه غر مف ان 
دیسمتتا . 


Reis- Buckler ring shaped d. 


حَتّل رايس بكار الحَلَقَيّ الشكل ٠‏ 


حشل القرنية الذي يتصف بتكون عتامات 
الظهارية . 


Sorby’s pseudoinflammatory 
macular d. 


حَتّل سوربي الهاي بقعي كاذب 
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2 


مذ د 1 ectasia‏ 
مدد التسيج وقد يحصل في القرنية أو الصلبة : 


corneal e. (= keratectasia) 
2 


تمدد جزء من القرنية ويؤدي إلى بروزه 
ويتولد غالبا نتيجة ندبة في القرنية 


وترققها . 
مدد حَدقيٰ pupillary e.‏ 
تمدد القزحية في منطقة الحدقة . 

scleral e. 


(= scleral staphyloma) 
مدد الصلّة 4 عة الصنْلبّة‎ 
مدد جزء من الصابة وبروزه نتيجة‎ 
. ترققه‎ 


ectatic corneal cicatrex 


اوی اهر ساقت ~— ecto‏ 


ديم الق حيَة ة الظاهر ectoderm, iris‏ 
النسيج الأديي الجنيني المولد للقزحية . 
صل ( لاحقة ) ectomize‏ — 


لاحقة تدل على قطع أو اسعصال عضو أو 


جزء منه . 

استقصال ر لاحقة ectomy‏ — 
کا ا ا ا 
أو جزء منه . 

ectopia انتباذ‎ 


انزياح أو سوء توضع عضو وخصوصا عندما 
یم ذلا ححلقيا . 
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لوحَة E chart‏ 
حرف € ار فيا بأحجام متباينة 
وموضوعة بأوضاع ختلفة لقياس شدة 
ا 
ڌاء ایز 
انظر (عa8عءذل)‏ 


Eales’ disease 


eccentric fixation 
بيت التظّر 3 تفبيث التظر‎ 
المُجّاي للم رگز‎ 
تكوين ” صورة للجسم المرئي خارج منطقة‎ 
. النقعة عند تقبيت النظر عليه‎ 
ecchymosis (= bruise) 
) کلمَة ( ج. کذمّات‎ 
بر من الحَبّر في الجلد أو‎ 
في الخشاء الخاطي والتي تكون بقعاً حمراء أو‎ 
. زرقاء غير مرتفعة ولا منتظمة الشكل‎ 

conjunctival e. 
_  ةفرطلا‎ › كذمَة المُليحمة‎ 
كدمة في الملتحمة نتيجة رضها أو تظهر‎ 
. فیا في بعض التباباتبا‎ 
lide. كَذمة الحفن‎ 
. رضه ویولد ما يسمى بالعين السوداء‎ 

echo-oculography 


نقاط نزفية صغيرة أ 


ٍ ا بر س 
كخطيط الصّدى الي 


تخطيط العين بالموجات فوق الصوتية لغرض 

تعین موقع الافات وتشخیص أنواعها : 
eclipse blindness‏ 

می الكسٰوف » عم کسُوفي 

(blindness) jظil‎ 


ectopia 


شتر خارجي شيځوخي senile e.‏ 


الدويرية أو بسبب ضمور جلد الجفن . 
شتر حارجي جي شنجيٰ spastic e.‏ 
اتقلاب الجفن للخارج بسبب تشنج 
عضلة الجقن الدويرية . 

شتَر العنيية الخارجيّ 1۷۴4 .ع 
انقلاب الظهارة الصبغية للقرحية للخارج 
ل و جف او پس ج 
ا 


eczematous blepharitis 


التهاب الجَفن الإكزعي 
التهاب الجفن بسبب إصابته بالأكزيا . 


edema وَذَمَةَ‎ 


تجمع كمية من السائل ابر کثيراً من الحد 
السوي في أحياز النسيج بين الخلوي 
ويطلق عادة على تجمع السوائل في أنسجة 
تحت الجلد . 

aphakic cystoid macular e. 
وَذَمَةٌ البقَعَة الكيسانبّة الاعدسيّة‎ 
وذمة منطقة البقعة التى تتولد بعد إزالة‎ 
۰ . عدسة إلساد‎ 
Berlin’s e. از جاج الشبكثة‎ 
(=commotio retiiae) رۈظil‎ 
conjunctival ¢. وَذَمَةَ المَحمة-‎ 
(= chem0§is) رظil‎ 
corneale. وَذَمَة القرنيّة‎ 
اتباب الال إل الاسجة اة‎ 
بسبب حثل بطانتہا أو في حالة الزرق‎ 
. أخحاد‎ 
macular e. وَذَمَةَ البقَعَّةَ‎ 
انسياب شاذ لجزيعات كبرية وأيونات مع‎ 
السوائل من شعررات الشبكية إلى بقعة‎ 
الشبكية ما يسيب اختلال البصر‎ 
و ا‎ 
.ءا نام0‎ e. وَذَمَةَ القرص الْبَصَريٌ‎ 
(= papilledenaa) رۈ¡il‎ 


الاد الفَرَحية e. iridis‏ 
احراف القزحية الذي يولد فتحة حدقية 
الاد العدمتة ` e. lentis‏ 


انزياح عدسة العين عن موقعها . 
e. lentis et pupillae‏ 
الاد العدمتة والحدقة 
e. pupillae, congenital‏ 


اباد الحذقة قة الخْلقِيّ 


r‏ کا 


شتر حا رجي ectropion‏ 
جفن مقلوب للخارج » انقلاب حافة الجفن 
للخارج نما يعرض ملتحمة الجفن للخارج . 
شر حارجي تذبيٰ cicatrical e.‏ 
انقلاب حافة الجفن للخارج بسبب تقلص 
SS‏ 


شَمَر حار حارجي ر 5 ۰ flaccid e.‏ 
ا ا 5 


شتر خارجي وَرميٰ a‏ .€ 


شتر الاجفان الخارجي بسبب وجود ورم 


شر خحارجيْ الي mechanical e.‏ 
انقلاب الجفن للخارج بسيب ضغط يقع 


عليه من خلفه کا يحدث في أورام الجفن . 


شر حارجيٰ شلليٰ paralytic e.‏ 
انقلاب حافة الجفن السفلي للخارج 
يسبب شال العصب الوجهي وعضلة 
العين الدو يرية . 
e. sarcomatosum ۰‏ 
(=e. luxurians)‏ 


emboli 


electromyogram 
ظط ا گهربائية َة ال ًإ‎ 
مخطط كهربائية جهد الراحة وجهد الحركة‎ 
. للعضل‎ 
electromyography 
۴ 41 طٍ ا كر بائية‎ F& 
electronic tonometry 
قياس التؤثر الالكتروني‎ 
(tonometry) رظزئil‎ 


electronystogram 
مُحَطّط الرَأرَأة الكَهرَبائي‎ 
. خطط كهربائية حر كات العين‎ 
electro-oculogram 
مُحَططٌ العين الكهربائي‎ 
. خخطط الحهد الكهرباني للعين الساكنة‎ )١( 
مخطط يسجل الكهربائية عند تحريك‎ )۲( 
. العينين لسافة معينة بين نقطتين تابتتين‎ 
electro-oculography 
تخطيط العين الكهربائيّ‎ 
electroretinogram 
مُحطط الشبكيّة الكهربائي‎ 
. طط چ جهد الفعل في الشبكية‎ 
electroretinography 
كخطيط الشتبكية الكهربائي‎ 
تسجیل التغيرات في جهد الشبكية الكهرباني‎ 
3 عند تنبدپها بمنبه ضو‎ 
Elschnig’s spot, ٠ بقَعَة إأشنيغ‎ 
بقعة صباغية سوداء مفصولة وحاطة بالة‎ 
صفراء أو حراء تظهر في مشيمية المصابين‎ 
. بارتفاع ضغط الدم‎ 
emboli صمّات‎ 
ترسبات في الجهاز الوعاني التي يکن أن تكون‎ 
شحمية أو كالسيومية أو فبرينية ومن الممكن‎ 
أن تسد الوعاء الشبكي والمضدر الرئيسي‎ 
لصمات الشبكية يأتي من الشريان السباتي‎ 
ا ر‎ 
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macular €.‏ و phakic‏ 
و مه مَة البقعَة الكيستانيّة العدسيّة 


ودمه البقعة المسببة عن ر أوعية 


الشبكية التى تؤدي إلى انسداد أو التهاب 
شعيراتما وقد تحصل ني السكري أو التباب 


retinal e. 
Edinger Westphal a 

تؤاة إدینگر ويستال 

انظر (usعآnuc)‏ 

effect, cat’s eye حَدقةٌ ين القطة‎ 

(= cats eye pupil) jۈظن‎ 

الصبّاب › السگاب effusion‏ 

. تسرب السائل إلى الأنسجة‎ )١( 

فاسائ الرت الأسكة 

uveal e. الصبّاب عتبوي‎ 

اکتا اس اثل للعنبية . 

مقيا س حَجَم öj‏ rںeikonomete‏ 

الة تستخدم لقياس حجم الصورتين المولدتين 

للجسم المرني في العينين ومقارنتهما . 

elasticity المروكة‎ 

قابلية عدسة إلعين على الفدد والعودة إلى 

شکلها الأولي نمي أيضا دا رة الد : 

ختیر ربائي eleetrocoagulation‏ 

و 8 تستعمل لتختير نرف الاوعية 

والشعيرات كهربائياً في العمليات الجراحية . 


الشف الكَهربائي electroepilation‏ 
.دحال ابرة القخثر الكهربائية 1 جريب 


الشعرة المنحرفة لازالتها . 
electrolysis (= electrospilation)‏ 
الف الكهرب بائي 
electromagnetic a‏ 
الطَيف الگهرومفتاطيستي 
الطيف الواسع المتواصل للطاقة 
الكهرومغناطيسية للأشعة الكونية وتشمل 


الأشعة الكهربائية وأشعة كاما والأشعة السينية 


اقرف اة والضرقة وور اران 
والموجات الصوتية وموجات الراديو 


تفا !لاج emphysema, orbital‏ 
دخحول اهواء إلى أنسجة الحجاج وعادة ما 


الاأنف . 

قله دماغية encephalocele‏ 
بروز يحوي أنسجة دماغية متفتقة وقد تدخحل 
اجاج : 

encirdlinig band شَریط مُحَوط‎ 


شريط من أية مادة كالسليكون أو اللفافة 
الفخذية العريضة يستعمل للفه حول المقلة 
endocrine exophthalmos‏ 
خوط عدي صَمَاويّ 
ilضړر (exophthal mos)‏ 
endogenous uveitis.‏ 


اهاب المسبيّةَ داخليّ المَئغاً 


iنظۈر (uveitis)‏ 
إضَاءَة بَاطية . endoillumination‏ 
اضاءة باطن العين أثناء عمليات الشبكية 


التهاب باطن endophthalmitis jıÉll‏ 
:لتاب يشمل تجاويف العين وغرفها والبنيات 
الجاورة هما . 
اهاب باطن الین لري .€ fungal‏ 
اتباب باطن العين بالفطريات 
اهاب بَاطن العين ارقي .ء او۷إوا 
التہاب باطن العين باليرقات مثا یرقات 
الذباب. ‏ ) 
e. phacoallergia‏ 

التهاب باطن الين الأزجي العدسي 
التباب باطن العين الذي يتسبب عن رد 
الفعل لادة عدسة العين التي ترب من 
غلافها . 

e. phacoanaphylactica 
التهابٌ بَاطن العين الأقي القدمي‎ 
endophthalmodenesis ۰ 
رعاش باطن الین‎ 
رعاش القزحية بسبب ضعف استنادها بعد‎ 
. عمليات الساد‎ 


emboli 


صِمَاتٌ كوليسترٌوليّة .€ e01‏ stما¢10‏ 
plaque of Hollenhorst)‏ =( 
شدفات تنفصل عن العصيدات التقرحة 
للشريان السباتي الباطني وتتتقل إلى 
الشريان الشبكي وقد نه انسداده . 
صمّات شخمية fate.‏ 
صمات مكونة من مواد شحمية يمكن أن 
تنوضع في الشريان الشبكي وغالباً ما 
تحدث بعد كسور العظام الطويلة أو عظام 
الصدر . 
الصِمَام embolism‏ 
الانسداد المغاجىء للشريان بخثرة دموية أو باي 
جسم غريب انتقل إليه عن طريق الدورة 
الدموية . 
قوس القَرَنيّة الحَدَننَْ êmbryotox0o¬‏ 
il¦ۈر arcus juvenalis)‏ =( 
قوس القرنية لخدن e.‏ إanteri0‏ 
انظر (=embryotoxon)‏ 


posterior €. 


قوس القرنبة الحدليّ الحأ 


سذ جي فهر ف اة حل ف 


الأمام ٍ 


بَارِرّة ( ج. بَوارٍز ) eminence‏ 
بروز آو نتوء من سطح عضو أو تسيج أو 
عظم . 

سوي البَصّر emmetrope‏ 
شخص لا يوجد في عينيه أي حل 
انكساري . 

سَوَاءُ البصّر emmetropia‏ 
التجانس في القدرة الانكسارية لوسط العين 
الانكساري مع اطوالما بحيث تتجمع كل 


الإشعاعات الضوئية التي تدخلها موازية 


للمحور البصري في بؤرة على الشبكية تماما . 
عَينْ سَويْةَ لَص eJê‏ ropicڼemme‏ 
عين لا يوجد فيا أي خلل انکساري وت رکز 
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epicanthus 


شر داخلي دبي cicatrical.e.‏ 
انقلاب الجفن' للداحل بسبب نقلص 
انس ادد اى اة اي ار 
أنسجتها الداخلية . 
inflammatory €.‏ 

شتَر داخليٰ التهابي 

شتر داخلي يتسبب عن التہاب العين أو 
الملغحمة . 

mechanical e. (= organic e.) 
اشر داخليٰ الي‎ 

شتر داحلي بسيب ضعف الاسناد الاي 
ی و ن ا 
شر داخلي شیځو جي senile e.‏ 
انقلاب حافة الجفن للداخل غند 
الأشيخوحة ست ار اء اة 

ضَمَر ڌاخلي شنجيٰ spastic e.‏ 
انقلاب الجفن للداخحل بسبب تشنج عضلة 
العين الدويرية . 

شر داخلي رضحي .۵ )۲۸1104 
انقلاب حافة الجن للداخل بسبب رضح 


تر العبية الداخلي e.uveae‏ 
انقلاب حافة الحدقة للداخل نتيجة الاب 
القزحية وقد يحدث ذلك خلقياً . 

بقلب الجَفن للداخل entropionize‏ 
امتعصال الْعين enucleation, eye‏ 
استفصال كل مقلة العين مرة واحدة بعد قطع 
عضلاما وعصبا البصري وأوعيتبا . 


جَفنْ فائض epiblepharon‏ 
طية جلدية زائدة حلقية تغطي القسم الداخلي 
ERD‏ 


epicanthal correction aiiiaéll قو یم‎ 


غضتة › علايّة المُوق epicanthus‏ 
ثنية جلدية' عمودية فوق الاق على طرفي 
الأنف وقد تغطيه آنا وتحدث هذه كصفة 
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endothelial corneal dystrophy 
حل بطانة القرنية‎ 
(= cornea guttata) رۈظil‎ 
endothelium, corneal بطَائة ريځ‎ 
ا غرفة العين الأمامية الذي يغطي‎ 
. سطح القرنية الخلفي‎ 
end-position nystagmus 
رأرَأةٌ الؤضع النهائي‎ 
٤ (nystag Us) نض‎ 
enophthalmos (= enophthalmus) 
حص » غُوار الین‎ 
انكماش مقلة العين إلى الخلف داحل‎ 
٠. الحجاج‎ 
entoptic phenomena 
ظواهرٌ بان الین‎ 
بعض الاحساسات التي تصدر من داخل العين‎ 
بسبب تنبيهها ببعض النبهات الميكانيكية‎ 
كبعض المواد العالقة أو التاتجة عن رضوض‎ 
. الشبكية أو انفصاها‎ 


باطن الشبكية entoretina‏ 


الجزء الباطني أو العصبي من الشبكية والمكونة 
من الطبقات الباطنية الغمسة : الجزيشة 
الخارجية »> النووية الداحلية »> الجريية 


الداحلية » العقدية ومن ثم طبقة الألياف 


العصبية . 


entropion (= entropium) 
شئ ڌاجلي‎ 
إنقلاب حافة الجفن للداحل مع دوران‎ 
. غضروفه للداحل باتجاه مقلة العين‎ 


ظهاري . epithelial‏ 
نسبة ل الظهارة . 
و دمه الظهارة e. bedewing‏ 


وذمة ظهارة القرنية . 

غو ظهاريف lڌاخJ e. dowıgrowth‏ 
مو الظهارة لداخل الجرح بعد العمليات 
.اة 

مو ظهاريٰ ي للداخحل e. ingrowth‏ 
(=e. downgrowth)‏ ۰ 
التهابُ ظهارة الفُرنيّةَ كأازاةمk‏ .م 
ilړظر (keratitis)‏ 


رخف الظهارّة e. slide‏ 
عملية نمو الظهارة لتغطي سحج القرنية 
من النطقة المحيطة په . 


ظهاروم › وَرَمٌ ظهاري 24 ep e110‏ 
ورم يتكون من الظهارة . 
تهر المُلَحمة epitheliosis‏ 
تكاثر ظهارة اللقحمة ‏ ' 
e. desquamativa conjunctivae‏ 
هر الْاَحمة التوسفي 
ا ي ا ق ان اعد ف 
المرضي في بعض جزر احيط اهادي . 
ظهارة . epithelium‏ 
ظهارةٌ القرنيّة corneal e.‏ 
طبقات خلوية متعددة تغطي سطح القرنية 
وتکون حوالي e /.٩‏ 
غشاء باومان . 

iris pigment e. 
و‎ ١ الصبَاغيّة‎ ã الظهارَةُ‎ 
. الظهارة الصباغية التي توب توجد في القزحية‎ 


ظهارَة العَدسة ` .€ lens‏ 
خلايا مكعبة تكون الظهارة التي تغطي 
عدسة العين . 


retinal pigment €. -‏ 
الظهارة العرباغية للشبكية 
الطبقة الظهارية الصباغية للشبكية . 


خط الاستراء equator‏ 
الحطفة الرطة ايع الل ب 


epicauma 


طبيعية في بعض الأقوام ولكنما قد تكون صفة 
وراثية عند بعض الأشخاص . 
ق بقعة القر نيه epicauma‏ 
ك أو نقطة على قرنية العين . 
epidemic keratoconjunctivitis‏ 
التهابُ القرنة والمُلجمة الاي . 
(keratoconjunctivitis) bil‏ 
تغديس سَطًح القَرنيّةَ 4زkھطم0p٤ء‌)زمم‏ 
غرس قسم قرنوي ينقل من ماح إلى حافة 
قرنية المريض التي انسلخت عا ظهارتا 
بهدف إصلاح الخطاً الانكساري للعين . 
حرط سح قر epikeratomileusis‏ 
عملية جراحية لقصحيح قصر أو مد البصر تم 
بقطع صفيحة من القرنية ومن ثم خحرطها 
لتصبح عدسة موجبة أو سالبة حسب 


الحاجة. , 

epinephrine ابینیفرین › أدرینالین‎ 
(= adrenaline) رظil‎ 

epiphora دماغ‎ 


سیلان دمعي على الخدين بكثرة غير .اعتيادية 
يتسبب غالبا عن انسداد القناة الدمعية . 
قوق الصلبة episclera‏ 
غشاء ضام رخو يكون الطبقة الخارجية للصلبة 
ويحوي عدداً من الأوعية الدموية بعكس 
الصلبة نفسها التي لا تحوي أوعية دموية . 
episcleral rheumatic nodules‏ 
غُقيداث رَتَويّة بظاهر الصلبّة 
التهاب عقيدي معتم فوق الصلبة 


التهابُ ظاهر الصلبَة كاذإeاءepis‏ 

التماب الطبقة الخارجية الاصابة والأنسجة التي 

1 ا‎ 
nodular €. 


التهابُ ظاهر الصَبَة العقيدي . 
التهاب لا نوعي للصلبة يعصف بظهور 
e. partialis fugax‏ 
البهابُ ظاهر الصَلبّة الجُزئيٰ العابر 
التہاب وتبيح م مفاجیء للصبلبة واللتحمة 
التي تغطہا ويدوم لفترة قصيرة 
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esotropia 


erythema multiformis 
حُمَامَیٰ غديدة الأشگال‎ 


مرض يتصف بافات جلدية راء ناصعة في. 


ر كرا فيط ا فة اة لوا رى 


حراء ثم تتطور إلى شكل فقاعي وقد تظهر في 
العين . 
ر ۇيَةَ حَمراء erythro psia‏ 


خلل بصري يتصف بأبصار كل الأجسام في 

الحيط الخارجي بلون أحمر . 

eserine ایزیرین‎ 

(= physostigmine) نظ‎ 

الخو لال سفليّ إنسيٌّ وا0 طمes0ca)a‏ 

انحراف غور العينين إلى الأسفل والداحل 

بنفس الشدة . 

اځو ال تدريريٰ إن esocyeloph ori‏ 

حول خفي تدور فيه العين ويتحول محورها 
للداخل . 

حو ل دو يري انى 0)r6P14اes0cye¢‏ 

حول تدور فيه العين ويتحول عورها 

للداخل , 

اځو َل إنسي esodeviation‏ 

(= esophoria) j¦ظi‎ 

ولال إنسی esophoria‏ 

انحراف مور إحدى العينين إلى الداخل بصورة 

غير طبيعية يظهر بعد زوال منعكس الرؤية 


بالعینين معاً . 
قبل » حول إنسيٰ esotropia‏ 


(=cross eyê, convergent 
strabismus) 
حول ظاهر يتحرف فيه غور بصر إحدی‎ 
العينين باتجاه حور العين الثانية ويولد ازدراجية‎ 
۰ . الرؤية‎ 
accommodative €. 
حول إلسِيّ يفي‎ 
حول انسيٰ يظهر عند تكيف العين للرؤية‎ 
. القريبة‎ 
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ی استو اء الم e. bulbi oculi‏ 
حط وحمي بيط بالعين على مسافة 
متساوية من قطبيا الأمامي والخلفي 
زا إلى نصفين أمامي وخلفي . 
خط استواء العدسة e. lentis‏ 
الفط الدائري الذي يحيط بحافة العدسة 
عند ملققى سطحيا الأمامي والخلفي . 
erisiphake ( = erysiphake)‏ 
آلة تلقصق بالعدسة لرفعها عند استصاها . 


تا کل erosion‏ 
القرض والتعرية. وهو نوع من التقرحج .. 

recurrent corneal €.‏ 
تآكل القَرية المُعَارد 
عودة تخرب ظهارة القرنية بعد أسابيع من 
إصابتها الأولية وغالباً ما تكون بعد رض 
القرنية بالأظافر أو بورق التنظيف ٠.‏ 
ا کل المَصَرّة sphincter e.‏ 
مزق مصرة القرحية نتيجة استعمال 
العة ال دة بالق ةة وال 


dr 


تولا error‏ 
عيب في بنية أو وظيفة الحعضو . 

ع ا 8 
خطا خلقی .€ inborn‏ 


أحطاء كيميائية حيوية جينية الماشاً حيث 
یحدث عيب في انظم معين يولد 
اضطرابات استقلابية تؤدي إلى تغييرات 
مرضية ٠.‏ 

حمطا انکساریٰ refractive e.‏ 
عيب في أوساط العين الإنكسارية ينع 
تركيز الأشعة الضوثية على الشيكية تماما 
فلا تری الأجسام بصورة وأضحة . 


الحمرَّة erysipelas‏ 
الاب الجلد والاسسحة تحت اليلدية . 
مقط العدسة erysiphake‏ 


الة تلقصق بالعدسة لرفعها عند استعصاها . 


esotropia 


excentric fixation 
ثبي خارج الم رکزيٰ‎ 
حالة شيت البصر بحیٹ و الضررة حارج‎ 
النقيرة فيکون ابض ا‎ 

excrescences, endothelial 
شرام بطانية‎ 
بروزات على سطح بطانة القرنية مواجهة‎ 
. للقزحية‎ 
exentration گفر يع الحجاج_‎ 
إزالة كل حتويات الحجاج » المقلة وعضلاما‎ 
والجفن وعضلاته وتجرى عادة في حالات إزالة‎ 


الورم الخبيث . 

orbital e. تفر يغ الحَجَاج‎ 
exfoliation, lens capsule 

قشر محفظة الْعَدسّة 


سقوط .طبقات قشرية من محفظة عدسة العين 
بسبب تنکسها وقد يترافق مع الزرق 
اتقشر 8 
حول خش « خjر exOdeviati01‏ 
i¡¦ظر exotropia)‏ =( 

exogenous uveitis 
اا العبية حارجيّ المنفاً‎ 


انظر (18ا1ع۷ں) 

اخولال وخشی exophoria‏ 
حول خفي وحشي يظهر بعد زوال فنعکس 
الرؤية بالعيئين . ا 
جحو ى exophthalmic ٠‏ 


عين جحوظة أو شخص ذو عين جحوظة . 
e. ophthalmoplegia‏ 


لل اين الجُحوظي ) 
hyperophthalmopathic‏ =( 
انظر ‏ | syndrome)‏ 


مقا |لجڇjz‏ ضۈ exophthalmometer‏ 
جهاز يستعمل لقياس جحوظ العين . 


exophthalmometry ¡jl زياس‎ 


عملية قياس جحوظ العين . 
جځو ظّ exophthalmos‏ 
exophthalmus). -‏ =( 


بروز العين الشاذ . 


خو َل الس سي مسب .€ acquired‏ 
حوال ا خلقی,: 
حول إنسي مارب .¢ alternating‏ 
حول انسي يصيب إحدى:العينين بالتتاوب 
مالين :اة 
2 ل نسي مر combined ¢. J‏ 
حول اسي مشترك . مع أخطاء العين 
الاخرى . ۰ ٠‏ 
nonaccommodative €.‏ 
حول نسي لا تکيفي . 
حول انسي ظاهر من دون تكيف العين . 
essential conjunctival atrophy‏ 
ضور اللححمة الأسَاسِيّ 
ضمور اللتحمة لسبب غامض . 
essential iris atrophy‏ | 


ضور القرَحيّة الأْسَاسيّ 

ضمور القزحية لسبب غامض . 

مقياس الحس" esthesiometer‏ 
الا ا ا ا ا 
بالفرجال وتحتوي في راسا خيط نايلون 
وکن تغيور البعد بين رأسيها وقياس المسافة 
بیتپما بالمليمترات , ` 

غُربالي دمعي ethmolacrimal‏ 
نسبة للعظمين الغربالي والدمعي . 
السببيّات etiology‏ 


دراسة العوامل المسببة للمرض وطرق دخوها 


E‏ ووصوطا اليه 

منظار تقوم البْصسَرٍ ‏ êèضطضeuthysc0‏ 
رمي المضابين اغراف 
ات رکیز على تقو ) 
گفریعٌ القت evacuation, lens‏ . 
تفريغ العدسة من محتوياا .. 
٠‏ ا ا eversion,‏ 

evisceration ا‎ a إز‎ 

حتويات العين مع الابقاء على الصابة 
والعصب البصري د 
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extorSsiOor 


وران باعي exotorsion‏ 
تباعغد حوري العينين عن بعضهما . 
exotropia‏ 


divergent strabismus) _‏ =( 
E‏ 
حول وشي › خرر 
حول يدحرف في مور العين الحولاء إلى 
الخارج بعيدا عن حور العين الاحرى بصورة 
دائمة ما يولد رؤية مزدوجة . 

intermittent €. 

حول خضي مقطع  ,‏ 
حول وحشي متغير وغير ابت .| 
غرس حارجي ` explant‏ 
مادة .صنعية اسفنيحية د یلیک ت لبعج 
الصابة . ۰ 
غر س خار. رجي مُحو وط A e.‏ 
غرس خحارجي حيط بكل كرة العين لبعج 
الصابة . 
غرس حارجي قطْعيّ segmental e.‏ 
و صغيرة من غرس خارجي لبعج 


موضعي في الصلبة . 

عرض ٤‏ إلكشاف exposure‏ 
انکنتاف القَرية corneale.‏ ` 
انكشاف القرنية وتعرضها .لكمحيط 
ارت 


التهابُ القَرنيّة انعضي ٠‏ ؟اان٤١إ٠).م‏ 
انان (keratitis)‏ . 
Fi‏ زف طار » expulsive hemorrhage‏ 
انظر (hemorrhage)‏ 

external geniculate body 
الجسم الرْكَبيٰ الو خشي‎ 
)= [e۲41 £.0.( انظر‎ 
external route 1 طر ي حا رجي‎ 
طريق جراحي خارجي خلال الجلد لعمليات‎ 
. العضلة المستقيمة الوحشية‎ 
extorsion إنخر اف للخار رج‎ 
الزوالي العمودي للعين بعیداً‎ ٠ احراف المستوى.‎ 
. عن نحط وسط الوجه‎ 
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جُحوظ صََاويْ . .¢ endOCFne‏ 
جحوظ العين المترافق مع اختلال في 


. وظائف ا الغدد الصماء وعادة ما 
یکون في الانسمام الدرقي 


جحو حوظ حبیث .malignant e.‏ 
جحوظ' شدید يتصف بوذمة کبیرة ص 
ارتشاح أنسجة الحجاج وعضلات العين 


الخارجية واندلاق العين والحملقة کا أنه 
قدا يسبب لعجل الدرقية . 


ophthalmoplegic €. 


شل القين الجُخوظي 


(= exophthalmic bii - 
E) 


pulsating e. ` جْحُوظ ابض‎ 


ا ينبض وغالباً ما ریکون پسبب ام 
.لدم التي ت a‏ العين للأمام . 


. thyrotoxic e. 
خوط الالسيمام الدرقيٰ‎ 
بححوظ خفيف يتسنبب عن الانسمام‎ 


ّ . الدرقي‎ 
thyrotropic €. 


(=malignant e.) 


جْحُوظ يث (= جحوظ موجه 
الدرق ) 


` exophthalmus (= exophthalmos) 
exorbitism (= exophthalmos) 


extraction 


fan-shaped €.‏ 
تة مروحية القكل 
نضحة متفرعة . 
تضنحة ليه hard e.‏ 
نضحات تتسبب من ارتشاحات شخمية 


الشبكية . 


3 


تضحاث الشبكدة retinal e’s,‏ 
عغختلف أنواع النضحات التي تشاهد ف 
الشبكية كالنضحات القطنية والصالية 

واللينة . 


تضحاث لين soft e.‏ 
نضحات من النوع القطني غالباً ما تشاهد 
في الشبكية في مرض فرط ارتفاع ضغط 

الدم 


إسيخراج extraction‏ 
استخر اج عدسة الساد . 
إسيخرَاح الاد cataract e.‏ 
استخر اج عدسة الساد . 
cryocataract €.‏ 

إسْيَخرَاح السَاد لري 
استعصال عدسة الساد بالتبريد . 

extracapsular cataract e. 
إسيخرَاج الاد حارج المحفظة‎ 
استخراج عدسة الساد مع الو جه الامامي‎ 
. للمحفظة من دون وجهها الخلفي‎ 


إسْيخرَاج بالسديلة flap e.‏ 
عملية استخراج عدسة الساد بقطع القرنية 


intracapsular €.‏ 
إسيخرَاح عَدسَة الاد والمحفظة 
استخراج #بسة الساد مع . محفظة 
العدسة . 
extraocular muscles‏ 
لاٹ حارج المُقَلّة 
العضلات الارادية الستة خارج الحقلة وهي 
المستقيمات العلوية والسفلية والوحشية 
والأنسية والائلتان العلوية والسفلية . 
extrinsic eye muscles ۰‏ 
عضلات العين الخارجيّة 
extraocular muscles)‏ =( 


2 


ينضح تضحة exudate‏ 
مواد سائلة أو خلوية أو حطامات خلوية تمر 
من الأوعية الدموية وتترسب في الخلايا أو على 
سطوحها نتيجة التهاباما وتحوى نسبة عالية من 
البروتين والخلايا وبعض الواد الصلبة من 
حطامات الخلایا . ) 
ضح فُطيَة ‏ .6 colton wool‏ 
احتشاءات صغيرة في طبقات الشبكية 
الباطنة تشاهد كمناطق منفوشة صغيرة مع 


حافات ريشية الشكل. . 
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eye 


e. automatic movements 
حركاث العين اليلقانية‎ 
تكرر انفتاح وانغلاق العين تلقائياً من‎ 
دون اي منبه‎ 
e. bank مَصْرّف العيون‎ 
مركز يحتفظ بقرنيات العيون البشرية‎ 
. لتوفيرها للمحتاجين لغرسها في عيونهم‎ 
طاعو٣‎ ٥. . التهابُ حَرَّاف الأجفان‎ 
(= marginal blepharitis) رزظil‎ 


غین برایت Bright’s e.‏ 
العين المصابة التي تترافق مع مرض برايت 

الكليوي . 
المَُلَة » كَرَةٌ العْن e. bulb‏ 


انطر (a211طbع‏ ,ع =) 
cinema e. (= Klieg e.)‏ 
الاب اة الي ووذمة الأجفات 
والتدمع ورهاب الضوء المسببٍ عن 
التعرض الطويل لاضوء الشديد . 
e. conjugate movements‏ 
حر كات عَيية مُقترئة . 
ح ركة العينين النقارنة' وباتجاه واحد 
E‏ 
e. cosmetics :‏ 
مسَحضراتٌ تجميل الین 
الستحضرات العديدة التي تستعمل 
لتجميل العين كالكحل والمراهم وقد يولد 
بعضها التهابات أو أعراض حساسية عند 
را ا 
خو 1 إلسى crossed e.‏ 
انظر ١ (= esotropia)‏ 
dark adapted e.‏ 
عين تكيفت لشدة ضوئية ضعيفة جدا 
بعد تعرضها للظلام لمدة طويلة . فتكون 
٠‏ شد حساسية للضوء وتتوسع حدقتها . 
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¢ 


exudation نضح‎ 


(۱) هروب سوائل ونحلايا و حطاماعا من 


التهاباعيا (۲) التضحة نفسها . 
نضحي exudative‏ 


الکين eye (= occulus)‏ 
عضو الابصار وهو عضو كروي الشكل 
يحوي في مقدمته قطاعاً كروياً مكوناً القرنية 
الشفافة . کا تحوي العين سا کارا 
يركز الضوء المار خلاله على الشبكية مولدا 
صورة مصغرة مقلوبة واضحة للأجسام 
المرئية . وتنبه هذه الصورة المستقبلات 
الضوئية - العصيات والخاريط - التي تقع 
عليها في الشبكية وتولد هذه الاشارات 
العصبية التي تنتقل للمناطق البصرية في 
الدماغ : 

e. accommodation َكيف الین‎ 
(accommodation) رۈړزil‎ 

حَاصةٌ العين e. alopecia‏ 
سقو ط اهداب العين 

ملحقات الین e. appendages‏ 
البيات :الأشافة اة بالجن الها 
الدم اوالتحة والأحداب والأجتان 

و عضلات العين القارجية . 
عَينْ صنعيّة artificial e.‏ 
عين زجاجية تنبت في الحجاج لتعوض عن 
العين الطييعية المستاصلة . 


عنظر خلفي لمقطع تشريحي للعين بين ختلف طبقاتها وأجزائها 
١‏ - الشريان اهدي الخ الطويل ١‏ - الفضاء اجافوي ۴ - الفشاء المكبوتي ٠‏ - اياف المصب الإصري ه - أرعة 
العصب البصري تحت ال جافية > - الشريان الشبكوي الم ركزي ۷ - الوريد الشبكوي الم ركزي ۸ - العضلة المستقيمة الوحشية 
٩‏ - العضلة المستقيمة العلوية ٠١‏ - اللتحمة ١١‏ - الجسم ادلي ۴ - القزحية ١۴‏ - العدسة ١4‏ - القرنية 
٠١‏ - النطيقة الهدية -٠١‏ قاة الزجاجاني ۱۷ - الناتيء اهدي ۱۸ - شريان . ووريد المشيمية ۱۹ - الشبكية . 
۲٠‏ - المشيمية ۲١‏ - الصلبة ۲۲ - الشريان والوريد خارج الصلبة ۲۳ .- العضلة المستقيمة السفلية . 
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مقطع تشريحي لقلة العين 


١٠‏ - الجزء اهدي للشبكية ۲ - الجسم ادبي والعضلة الهدبية ٣‏ - قاة شلم » - النطيقة اهدبية ١‏ - القزحية ١‏ - القرنية 
۷ - الغرفة فة الأمامية ۸ - العدسة ٩‏ - الراوية القرحية القرنوية ٠١‏ - اللتحمة ١١‏ - الحاشية ا مشرشرة ٠١‏ - وتر العضلة 
الستقيمة الأنمنية ١١‏ - الجسم الزجاجي ٠٤‏ - قناة الزجاجاني ٠١‏ - وريد وشريان الشبكية 1١‏ - الصفيحة المصفوية 
للصابة ۷ - العصب البصري 1۸ - شريان ووريد الشبكية الم ركزيين ٩‏ - الحيز بين الأغماد ٠١‏ - اللفافة الجافوية 
١‏ - النقرة ۲۲ - لفافة القلة ۲۴ - الصابة ۲١‏ - اليز فوق المشيمية ۲۵ - المغيمية ۲١‏ - الشبكية ۲۷ - وتر العضلة 
المستقيمة الوحغية 
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eyé 


عين مدية البصر متكيفة للقرب 


lazy e. (= amblyopia) 
وة ا‎ 
عتمة الرؤية من دون آفة مرضية في العين‎ 
. أو في الدماغ‎ 

light adapted e. 

عين تكيفت للضوء بعد تعرضها له لفترة 
طويلة وتكون أقل حساسية للضوء مع 
تقبض حدقة العين عند تكيفها لاضوء أو 
للرؤية القرية أو بتأثير بعض العقاقير 
والادوية . 


monochromatic €. 


عَين برؤية وجيدة اللّون 


عن خی اک را او او ر 


اوس کین 
توسع واشع دقة العين سواء عند تكيفها 
اطلام أو با بعض العماقير أو الأدوية 


e. mydriasis 


e. miosis 


العين المُنْحرفة .€ deviating‏ 
العين غير المستقيمة الأيصار في الحول 
والتي تختلف عن العين الثانية المبتة . 

الْعَينْ السائدة dominant e.‏ 
العين التي يفضل الشخص استعماها أكثر 
من العين الثانية ويتسبب ذلك عادة عن 
ان شفاد تکار ھا ای اغراف 
احداهما , 


عين سوية البصر' 


e. dysconjugate movements 


2 . 
¢ 2 


حر كات عينية غير مُقترئة 

حر كات عينية باتجاهات ختلفة : 
e. dysjunctiyve movements‏ 

حَركاث غينية غير مترابطة 

حر كات عينية لا مقترنة 

العين المتيرَة .€ exciting‏ 

العين الرضحية التى تير العين اثانية 

ا ی ای الین التعاطفي . 


e. field السنَاحَة البَصريّة‎ 
(= visual fieİd) رۈزنi‎ 
fixating €. العَين الميَة‎ 


في الحول هي. العين الموجهة نحو الجسم 
المنظور والئيتة عليه . 

َنيب الین e. fixation‏ 
تقبيت العينين في وضح واحل ؤبدرجة 
تكيف ثابتة عند التظر الى الأجسام 
للحفاظ على تركيز صورها عل 
hare e. {= lagophthalmos)‏ 
ين أرنية 

حالة عدم المقدرة على اغلاق العين بصورة 
كاملة . 
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eyelid 


ا حول عند النظر إلى الجسم المرني الذي 
تتجه نحو ه العين السليمة . 

sympathizing e. الك المُتعاطفة‎ 
(= secondary €.) نظ‎ 


ين ن خر ۳ wall e.‏ 
(۱) عين حولاء للخارج (۲) عَمَاءة 
القرتّية 

` eyeball (= bulbus oculi) 
e. protrusion جخو ظ العين‎ 
۰ بروز العين للخارج‎ 
eyebrow اجب‎ 


)١(‏ الارتفاع الأفقي الذي يشل حط اتصال 
الجبهة والجفن العلوي (۲) صف الشعر الذي 
ينمو على خط الاتصال هذا 

eyecup 
كأ س علاج العين (۲) القرْ ص“ البَعتري‎ )١( 
رس العصب البصري الذي يشاهد عند‎ 


فن عع ا 

غویتات » تظارات eyeglasses‏ 
عدسات تثبت أمام العين لتصحيح عيوبما 
الأنكنارة 

قاع الین eyeground‏ 
قاع العين الذي يشاهد عند تنظير داخحلها 
بمتظار العين . 

هَذب ( ج أهداب ) eyelash‏ 
احدى الشعرات التي تنمو على حافة الجحفن 
جفن eyelid (s)‏ 
آي من الطيتين المتحر كتين اللتين تغطيان سطح 
العين الأمامي . 

e. avulsion قلع الجَفن‎ 

تمزق ام جفن أثر إصابته برض فيتمزق ويتدل . 
قَرْحة إفر ية في e. chancre‏ 


قرحة داء الأفر نغ نجي التي تتوضع على الجفن . 


e. closure reaction 
اسنتجابة عَلّق الأجمُان‎ 
منعكس الأجفان عند النظر إلى الأجسام‎ 
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رَأرَأة الین e. nystagmus‏ 
کات ع متتالية وسريعة 
تتلو كلا منها حركة بطيعة تعيدها إلى 
وضعها الطبيعي وقد تكون الح ر كات أفقية 
أو عمودية أو دائرية أو مختلطة تحوي أكار 
من نوع وأحد . 

“old” e E 
تفقد‎ i اصطلاح يستعمل ا العين‎ 
القدرة على التكيف للبصر القريب بسبب‎ 
فقدانها مرونة عدستا وضعف عضلتا‎ 
. الحدبية فتصعب القراءة بها‎ 


pink e. غين حمراء‎ 
(= acute contagious رۈظ¡il‎ 
conjunctivitis) 

€. powder الكخل‎ 


مسحوق يستعمل كادة تجميلية للعين وقد 
استعملت ا بعض آنواعه کمواد 


الین الأو ليه primary e.‏ 
العين المثيرة . 

(= exciting €.) رظi‎ 

غين حَمراء rede.‏ 


اسم لجموعة من الأمراض التي تولد 
امار العين كالتاب اللتحمة أو القرحية 
أو الزرق الحاد . 
secondary €.‏ 

sympathizing €.)‏ =( 
العَينْ الانوية 
العين المتعاطفة مع العين الرضحية في 
اتباب العين التعاطفي . 
عَينْ أحواض السفن e.‏ أship۷4۲‏ 
انظر )epid em‏ . 
keratoconjunctivitis)‏ 


ين لَه softe.‏ 
هبوط توتر دااحل العين فيجعلها لينة 
غين محَوولة squinting e.‏ 


العون التي ينحرف غورها البصري في 


انكماضش الأَجُمّان e. retraction‏ 
انكماش الأجفان الذي يترافقق مع 


e. scarring . تدب الأجفان‎ 

ندبات في الجفن تعقب اندمال الجروح أو 
بعض اصاباتها . 

e. thickening حن الأجقان‎ 
eye strain اجهاد الین‎ 


کلل العين بسبب اجهادها و كثرة استعماها 
وتركيزها لفترة طويلة على نقطة واحدة أو 
الاجهاد الذي يصاحب استعمال العين المصابة 


eyelid 


المح ركة بالقرب منها أو عند لمس القرنية 
أو ملتحمة العين . 


e. coloboma ُلامة الأَجْمّان‎ 
(coloboma) رظغil‎ 
e. ecchymosis كذمَة الجن‎ 


رضه ويسمی عامة « عين سوداء » . 
e. eversion’‏ 

اللاب الجّفن » فلب الجَفن 

الجفن على نفسه للخارج او انقلابه 

لاسباب مرضية . 

e. puffiness انتفاح الین‎ 

تورم العين الذي يحصل عند التاا أو 

الذي يترافق مع بعض الأمراض العامة . 
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قيب fenestration‏ 
عمل فتحة أو أكثر حول حافة العدسة لتسهيل 
حر کتہا في العین . 

fetal fissure (= embryonic: 

fissure) 

e‏ ا 
سى جنيڼي 
انظر (1:5814۲۴) 
حمی (ج خمیات ( fever‏ 


)١(‏ ارتفاع درجة حرارة الجسم لأسباب 
مرضية أو التهابية (۲) أي مرض يتصف 
ا 
حمی الكاذ hay f.‏ 
هى أرجية موسمية تولد التهاب اللتحمة 
الحاد مع احهمرار العين وتدمعها الشديد . 

pharyngoconjunctival f. 
الحمى البلغرمية المتحمية‎ 
هجي حاد یتصف بالحمی والتہاب‎ ِءاد٬‎ 
. البلعوم واللتحمة الجريبي اللاقيحي‎ 

uveoparotid f. 
٠ الحْمّي العتيية النكفية‎ 
حالة غرناوية تصيب العنبية والغدة النكفية‎ 
. مع الحمى‎ 
fibres, trabecular الألياف اتر يق‎ 
الألياف التي تكون التربيق أو منطقة ترشيح‎ 
. الخلط ال مالي‎ 

ألياف الطيقة 
الألياف التى تندلى من النتوء المدبي والتي 
تتعلق بها عدسة العين . 


fibres, zonular 
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Facultative hypermetropia 
(= facultative hyperopia) 
مل بر إلحياري‎ 
(hyperopia) رړضi!‎ 
false — negative result 
) ية حاطة ية‎ 
خطاً تشخيصي يدل على عدم وجود داء في‎ 
. العين بيا هي في الوأقع مصابة بمرض‎ 
false ~ positive result 
نتيجة حاطّة إيابية‎ 
خحطاً تشخيصي يدل على وجود مرض في العين‎ 
. وهي ف الواقع مضابة بمرض‎ 
false squint حول كاذب‎ 
(squint) رۈ¡il‎ 
fan-shaped exude . 
۰ تضحة مروحيّة الشتكل‎ 
(exudate) رظil‎ 
far point الثْقطَةٌ البَعيدة‎ 
أبعد نقطة تتمكن العين من رؤيتا بوضوح‎ 
. عندما تكون في حالة الراحة والارتخاء التام‎ 


اللفاقة الغريضة fascia lata‏ 
اللفافة الأفخذية التي تستعمل ف بعض عملیات 

تمو الع 
فاق الحَجَاج fascia, orbital‏ 


نسيج ليفي بيط بالقسم الخلفي من كرة العين 
الحجاج . 


متناظرة وتبدا في الريع العلوي منها في 
إصابات الفص الصدغى . 
الساعة البصريَة field of vision‏ 
lنز¦ۈر visual field)‏ =( 
السَاحَةٌ البصرية field, visual‏ 
اأنطقة الواسعة في الحيط الخارجى التى 
تتمكن العين عند بيت رفا ااه 
أمامي من رؤية الأجسام الموجودة فيما . 
central VY. f.‏ 
السَاحَة البصرية المركزيّة 
ر ا ا 
frontal v. f.‏ 
السَاحَةٌ البَصريّة المُجَابهة 
a EA AR AEN‏ 
monocular v. f.‏ 
سَاحَة صر العين الواحدة 
الساحة البصرية لاأحدى العينين . 
filamentary keratitis‏ 
اهاب الفرنية الخيطي 
iiزظر (keratitis)‏ 


فلم المع film, tear‏ 
الطبقة الرقيقة من الدمع التي تغطي العين . 
شق ۰ fissure‏ 


اصطلاح عام يعني فلح أو أخدود ویستعمل 
الخ وللفرجة البيضوية بين جفتي العين . 


الشف المهمازي 

calcarine f. (= calcarine sulcus) 
)ءuاcu8( انظر‎ 
choroid f. شق المَشيمية‎ 


شق في للمشيمية يتولد عن انغلاف ' 
الحويصلة البصرية وسويقتها في الجنين ما . 
ساعد على نمو الارومات المتوسطة التى 
تكون اخلط الزجاجي . ۰ 
الشق الجَنينى embryonic f.‏ 
شق يوجد في أسفل العين أثناء تخلقها 
الجنيني يبدأ منذ طور ر٤‏ - ٠‏ مم ويغلق 
تماما ني طور ۲١۰‏ م وقد لا يغلق تماماً 


fibroplasia, retrolental 


fibroplasia, retrolental 
لیات عالية من الا كسيجين الذي قد يرذ‎ 
إلى انفصال الشبكية ال جرفي أو التام وانزياحها‎ 
fibrosis َيف‎ 
. تکو ن نسيج ليفي أو تنكس ليفي‎ 
retinal f. ليف الشتبككّة‎ 
. تكون نسيج ليفي في الشبكية وتنكسها‎ 
field َاحة‎ 
confrontation f. سَاحَةَ المُْجَابَهة‎ 
. الساحة البصرية أمام العين مباشرة‎ 
field defects عيوب الساحة‎ 
مرت ق البناة ال وة‎ 


congruous f. d. 


يوب الساحة المتطابة 


عيوب الساحة البصرية التي تتطابق في 
سعتہا وشدعا في العينون والتي تنولد في 
افات القشرة القذالية للمخ . 
glaucoma f. d.‏ 
تقلص حواف الساحة البصرية في الزرق 
incongruous f.d.‏ 
عيوب السَاحة اللامَُطابقة 
عيوب الساحة ا التی لا تعشابه 
للعينين وتحدث في افات السبل البصرية 
أمام الجسم الركبي الوحشي والتشعع 
البصري . 
parietal lobe f.d.‏ 
عيوب الساحة الفصيّة الجدارية ' 
عيوب في الساخة معاثلة ر وتیداً 
في الربع السفلي للساحة البصرية على الجهة 
المعاكسة للأصابة ق الفص الجداري . 
temporal lobe f.d.‏ 
يوب الساحة الفصيّة الصذغية ٠‏ 
عيوب في الساحة البصرية مقاثلة وغير 
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fistula 


الساحة البصرية 
الساحة البصرية لكل من العينين ولكليما معا . نمثل المنطقة امحصورة بالخط المنقط الساحة البصرية للعين اليسرى وتلك الحصورة 
بالخط المتواصل الساحة البصرية للعين المني کا تمغل المنطقة الوسطية ر غير المظللة والشبيبة بالقلب ) الساحة البصرية للرؤية 
بالعيدين وتبصر النطقتين المظللتين بعين واحدة فقط . كا غل الشكلان البيضاويان نقرتي شبكيتي العينين ( المنقط مهما لليسرى 
والثاني لليمنى ) وتمخل الدائرة الوسطية النقطة العمياء . 


superior orbital f. 
(= superior sphenoidal f.) 
الشَق الحَجَاجيّ العلوي‎ 
شت يوجد بين الجناحين الكبير والصغير‎ . 
للعظم الوتدي وتر منه العديد من‎ 
. الأعصاب والاوعية الدموية‎ 


اسو ر( ج : نواسیر ) fistula‏ 
مر أو اتصال شاذ بين عضويين داخليين أو من 
عضو داخحلي ای سطح الجسم 1 


carotid-cavernOous Î. 

ناسور سبَاتي کهفي 
فتق آم دم السباتي الى الجيب الكهفي 
يؤدي إلى زيادة الضغط الوريدي في 
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فيولد تشوهات خلقية تدعى الفلامة في 
العصب البصري والمشيمية والجسم الهدبي 
والقزحية . 
inferior orbital f.‏ 

الشقّ الحَجَاجيّ السفليّ 
شق يوجد في الجهة السفلية الوحشية 
للحجاج ويتكون بین الجناح الكيير للعظم 
الوتدي ونتوء عظم الفك العلوي وتر منه 
بعض الأوعية الدموية والأعصاب . 
مشق الأجْفّان palpebral f.‏ 

(=rima palpebrum) 
 نينفجلا الساحة الأهليليجية بين حافتي‎ 
التي تظهر عند فتحهما وتوجد زاويتا‎ 
. العين على جانبيما‎ 


flame shaped hemorrhage 
(= flame spots) 


تزف لهي الكل 

نقاط نزفية حطية تشاهد في بعض الحالات في 
قاع العين . 

flap سديلة‎ 


كتلة نسيجية تستعمل للغرس. بتحويلها من 
منطقتما الى موقع الغرس مع احتفاظها بأوعيتها 
الدموية ومن دون عضلها.,. ` 
ا المأيَحمَةَ conjunctival f.‏ 
شريحة الملعحمة التي تقص وتبعد للأمام أ 
الخلف ناء ات المقلة . 

fornix based conjunctival f. 
سديلة المُاتحمة قَبويةً القاعدة‎ 
قطع الملحمة قرب قبوها في عمليات‎ 
. القلة‎ 

limbal based conjunctival f. 
سديلة المُلعجمة حَوفيّة القاعدة‎ 
قطع اللتحمة عند الحوف أثناء عمليات‎ 
. المقلة‎ 


و 


ذبا سويقية pedicle f.‏ 
عملية جراحية تحول بها قطعة من الجلد 
تبقى متصلة بقاعدتا الأصلية وتدور الى 
منطمة الحاجب لتقويه : 

سّديلة صابو ية scleralf.‏ 
5َملعة من الصلبة تعمل على شکل سداد 
لتغطية فتحة جراحية في صلبة العين . 

هيج flare ٤‏ 
المنطقة الابصارية للعدسة أو عن عدسة 
منحرفة ال ركز أو عن عدسة مرتخية . 

وهي الخلْط لماي ٣.‏ ك0uعاه‏ 
وهيج يشاهد في الخلط الاي بواسطة 
المصباح الشقي في الخلط الاي بسيب 
احتوائه على بروتينات بلازمية تتولد عن 
عيب في الحائل الدموي العيني . 


fistula 


الحیب و پسبب غوارا تابضاً شدیداً ف 


العن: 

تاسور القرنية cornealf.‏ 
ثقبة في القرنية تبقى مفتوحة بعد فشل 
التكام قرحة فربا التتاماً تاماً . 
طخم المُلائمة fitting set‏ 
توعة م اعسات اكدرجة اة 
والانحناءات لفحص شدة الابصار وانحتلالاته 


اا 

fixation 2 
e بوضع‎ 

بیت ساف anomalous f. ٠‏ 
تبيت العين بوضع تتولد فيه الصور في 
غير النقرة الم ركزية . 


بيت قري مُرْدَوج .؟ 1ع ۷اط . 
تثبيت العينين بوضع يولد صورة للجسم 
المري على كل من نقيرتي العينين . 


بیت محفظيٰ capsular f.‏ 
تثبيت عدسة اصطناعية داحل عفظة 
عدسة العين المرالة . 

ؤي مر كَرية مُمَصَالبّة cross f.‏ 
تشبيت الرؤية المقصالبة . 

f. disparity تفاؤث الشبيت‎ 


عدم تكون صور الجسم المرني في نقطتين 
متناظرتين في العينين وبالرغم من ذلك 
تيضر الصضورتان:مو اتان لاما القغان ى 
منطقة اندغام بائوم اا 

بيت بيت خارج الم ركز eccentric f.‏ 
e‏ تصیب احدی العینین تر کز فیا 
الصورة على حواف النقيرة خارج البقعة 


فيكون البصر ضعيفا 

قَطَةٌ الَلْيْت f. point‏ 
ا التي ينبت ثبت علیا بصر الین 

visual f. قبي ابر‎ 

تثبيبت بصر العيتين على نقطة وأحد ۰ 
الین المبعة fixing eye‏ 


الخن غير انحرف في الول 
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focus 


الأورام في الدماغ ولفحص قرحات القرنية 
والملتحمة . 

f. angiography 
تويز الأوعيّة بالفأورسئين‎ 
ن اوو چاو م و ع‎ 
العين لدراسة دوران الدم في أوعية‎ 
. الغ والشبكية أو أورامهما‎ 


لوين فلُورسينيً  f. tani 14g‏ 
تلوين بعض الآفات بالفلورسين مثل قرحة 
رة : 

fluorescence ئاق‎ 


خحاصية اأصدار الضوء من مادة ما عند تعرضها 
للضوء ولكن طول موجة الضوء الصادر مثا 
اطول من طول موجة الضوء الساقط علا . 


۰۱ متلق ٠۲‏ ای fluorescent‏ 
مادة تالق 

مناز تالق fluoroscope‏ 
منظار لفحص البنيات العميقة بالاشعة 
السيتية . 

نظي تلفي fluoroscopy‏ 
الفحص بنظار التالق 

flutter, ocular ` رَفرَفَةَ الین‎ 


ذيذيات أفقية متقطعة بالعيتين قصيرة ادى 
تحدث عفوياً عند 'تشبيتهما. للنظر للأمام . 
البعد البؤريٰ focal distance‏ 
لمسافة بين نقطة البؤرة والمركز البصري 
للعدسة أو لسطح الرآة المقعرة . 

الطّو ا البوريٰ - focallength‏ 
المسافة بين العدسة والنقطة التي تتجمع فيا 
كل الأشعة الضوئية المارة خلاها . 

البورَة focal point (= focus)‏ 
انقطة التي تلتقي عندها كل الأشعة الضوئية . 
مقياس البؤرَة focimeter‏ 
جهاز يستعمل لقياس وتعيين المركز البؤري 
للعدسة . 


| 


بؤرة focus‏ 
النقطة التي تلتقي ا كل الأشعة ا 
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anterior chamber f. 
هيج العرقة الأمَاميّةَ‎ 
(aqueous flare) jۈظii‎ 
flashes, light وَمضاث ضونيّة‎ 
احساس بصري بومضات ضوئية دون وجود‎ 
منبه ضولي خارجي يتسبب عن شد الجسم‎ 
E الزجاجي‎ 
flashkight test 
اختبار الضوء الومضي‎ 
 )]ع5ا( انظر‎ 


flat anterior chamber 


£ 


رة أماميّة م طا 


احدی مضاعفات جراحة داحل العين التي 
تتصف باتغاس المباشر اللقزحية مع القرنية 
وبانعدام الخلط للالي النسبى في الغرفة 
ال 

رة مَُطحة flat cornea‏ 
قرنية يقل تحدما عن ٤١‏ دايوبتر . : 
حَلقات فُلایشر Fleisher’s rings‏ 
انظر (ئع«ذم) 

السابحات floaters‏ 
عا ب مر کا م ت و 
سائل آمامها وتتسبب عن وجود عتامات 


بام الخلفي من الجسم الزجاجي تولد 


ظلالاً على الشبكية . 


floaters, vitreous (= floaters) 
السابحَات الزجاجية‎ 
fluctuation مج‎ 
حركة موجبة كحركة السائل في جوف‎ )١( 
. العضو (۲) تباين حول قيمة وسطية ثابتة‎ 

fluid drainage, subretinal 

زح ج السنائل كحت الشبكيّة 
نزح السائل من تحت الشبكية ال 
ثقبة في الصلبة والمشيمية . 


رر 
7 


fluorescin فلورسئین‎ 


مادة ملونة TEE‏ 


الدورة الدموية ف أعضاء الجسم ولتعيين مواقع 


focussing 


انحاء أحرى من الجسم . 


أحيّاز فُونتائا Fontana’s spaces‏ 
انظر (sع٥4؟)‏ 

following movements 
(movement) رظil‎ 
footcandle: قم مَمَعَةَ‎ 
وحدة قياس شدة الاضاءة‎ 
footplate صفيحة فَذميةَ‎ 
رسوخ أطراف الغرفة الأمامية في زاويتها بأقدام‎ 
. راسخة‎ 
foramen -( قَبة 7( ثب‎ 


anterior scleral f. 
به الصلبة الأمامية‎ 
القسم الأمامي من مقلة العين الذي تغطيه‎ 
القرنية والذي يولد ثقبة في غلاف الصابة‎ 
. الكروي‎ 

infraorbital f. 

(= suborbital f.) 
فقحة القناة تحت الحجاج على السطح‎ 
الامامي للفك العلوي يمر خلاها العصب‎ 
. والأوعية تحت الحجاجية‎ 


optic f. (=optic canal) 
فتحة في العظم الوتدي عند قمة الحجاج‎ 
ير خلاها :العصب البصري والشريان‎ 


العينى . 
فة ا scleral f.‏ 
ثقبة في الصلبة خرج خلاها العصب 


forced duction test 
لحار السحب بالهُوة‎ 
۰ (test) انظر‎ 
forcepes ملقط‎ 
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المتوازية المنعكسة من مراة أو المارة خلال 
عدسة . 
بر › مَبَاعَرة focussing‏ 
تغيير قوة عدسة العين لتساعدها على الرؤية 
الواضحة للأجسام التي تشاهد على تلف 
الابعاد عنما . 
الحار الاضباب fogging test‏ 
انظر (یع)) 
طَيّاتُ المَشيمية folds, chorordal‏ 
ثنيات مشيمية تشاهد بفحص قاع العين 
وتتسبب عن افة حجاجية ضاغطة على مؤخحرة 
الع 
ياب الهدابى folds, cilary‏ 
طيات ضحلة في النوانىء الهدبية . 
folds, Descemet’s membrane‏ 
طيّاتُ غشاء دیسمیت 
طيات ثنائية تشاهد كخطوط براقة في غشاء 
ديسميت في التهابات القرنية أو رضوضها . 
طَيَاتُ فرق المُرّق |اepicaıtha folds,‏ 
طيات تغطي الزاوية الأنسية للعين ما تسبب 
إحولاهما الكاذب . 
folds, retinal fixed‏ 
طيات من نسيج ضام في الغشاء المحدد الداحلي 
تشاهد في انفصال الشبكية وفي اعتلال 
الغبكة السكري.: 
follicles, conjunctival‏ . 
جُريّات الملتجحمة 
بروزات صغيرة نصف دائرية تظهر على سطح 
اللتحمة الجفنية نتيجة تضخم انسجتها 
اللمفاوية وتحدث في التهابات الملتحمة الأرجية 
والجرئومية والحارية والفيروسية . 
follicular conjunctivitis‏ 
التهاب المأحمة الجُريي 
iiظر (conjunctivitis)‏ 
جُراب folliculosis‏ 
تکون جريبات في العين من دون أية علامات 
التهابية فيا وقد تتسبب عن وجود التهابات في 
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fovea 


fossa, lacrimal gland 
حفرة العدة الدَمْعيّة‎ 
منخفض في القسم الوحشي لسقف الحجاج‎ 
. حيث توجد فما الغدة الدمعية‎ 
fossa, lacrimal sac 
)= lacrimal groove) 


حُفرةٌ الكيس الكمْعيّ ' 


الحفرة التي تحوي الكيس الدمعي والمكونة من 


شق العظم الدمعي والنتوء الجبي لعظم الفك 
العلوي . 
four dots Worth test‏ 


اختبار النْقَاط الورتَيّة الأربعة 

اختبار النقاط الأربعة لورث 

انظر (أئع) ` 

القَرَة fovea‏ 
انخفاض متلألىء في الشبكية حيث تنوائم بقعة 


الأبصار الحاد و ابصار الألوان وهي تحوي . 


4 


الشريان البكري 4 


القرَةٌ الم ركزيةء f. centralis‏ 
حفرة صغيرة بعرض درجة واحذة في 
وسط البقعة الصفراء تحوي مخاريط دقيقة 
وهي منطقة الرؤية الحادة الواضحة لأا 
غير مغطاة بألياف عصبية ما تتيح الحال 
لضوء الصورة بالسقوط عل خاريطها 
راسا من دون عائق . 
f. centralis retinae‏ 
fovea centralis)‏ =( 


الثفرة الم ركزبة 
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ملقط العَدسة lens holding f.‏ 
ملقط خاض لسك عدسة داخحل العين 
و غرسھا فیا . 


جسم عرب foreign body‏ 
جسم غریب قد يدخحل العين ويؤدي ال 
الابما أو رضها . 
ساحة فوريل Forel’s field‏ 


منطقة عصبية با جهة الأنسية للنواة تحت المهاد 

وفوق النواة الحمراء تمر خلاها سبل عصبية من 

اهاد واليه ومن التوى القاعدية والما . 
form vision‏ 


(= stereoscopic vision) 


إنصاز مُحَسّم 

انظر (107۸یا۷) 

القبو fornix‏ 
طية مرتخية في الملتحمة تقع عند متطقة التقاء 
قسميا إلجفني والمقلي . 


f: conjunctivae inferior 
| كو المُتجمة السفلي‎ 
خط انعكاس اللتتحمة من الجفن السفلي‎ 
. الى مقلة العين‎ 

f. conjunctivae superior 
و المُلتحمة اللوي‎ 
حط انعکاس الملتحمة من الجفن العلوي‎ 
. إلى مقلة العين‎ 


furrow, superior palpebral 


أحذود الجفن العُلويّ 
طية مستعرضة في وسط الجفن العلوي . 
اماج » الدغام fusion‏ 


اندماج ادراك الصورتين المتكونتين على نقطتين 
متناظرتين في العينين فيولدان ادراكا.٠‏ برؤية 
موحدة .. ۰ 
الماح الصور imagesf.‏ 
تنسيق الصورتين المستقلتين لجسم واحد 
والقكونتين واحدة في كل عين ليولدا 
ادراكا بصرياً برؤية واحلة : 
لا اندمَاج f. free‏ 
وضع العين الذي يتوقف فيه الابصار 
المزدوج أما بتغطية احدى العينين أو بتغيير 
اتجاهها أو بتغيير شكل أو موقع الصورة 
المكونة قيما . ۰ 

fusional movements 
حر كات اندمَاجيّة‎ 
` (movements) انظر‎ 
fusional reserve - اخټیاطي الأندماج‎ 
مدی تقارب العينين أو تباعدهما أو دورائہما‎ 
. الذي يولد ادراكاً برؤية موحدة‎ 


fusional visual stimulus 


متب صر إذتاجي 

منبه بصري يوحد اتجاه انحورين البصريين 
للعينين ليولدا صورتين على مواقع متوافقة 
قارب lئدaَاlجڃ‌ fusional vergence‏ 
تقارب العينين ليولدا ادراك صورة مندجة 
وأحدة . 


foveal avascular zone 


foveal avascular zone 

منطقة النُقَرّة اللامُوغًاة 
مركز النقرة ( الذي يمتد د ٠٠١‏ ميكرون ) 
والخالي من الأوعية والمهم جداً في الابصار 


المركزي . 

منعكس النْقرَة foveal reflex‏ 
انعكاس النور عن سطح البقعة الذي يشاهد 
بمنظار العين . 

foveola ُقيرَة‎ 


منطقة تقع في مركز النقرة قطرها ٤رء‏ م 
تتمر كز فما الخاريط ولا تحوي الطبقات 
الشبكية الداخلية . 
غذو م فر ع Fuch’s adenoma‏ 
انظر (adenoma)‏ 

Fuch’s black spots 
قاط فوح السوداء‎ 
)ءP0( انظر‎ 


قاع العين fundus‏ 


داخل العين الذي يتكون من الشبكية والقرص 
البصري وأوعية الشيكية ومن الممكن 
مشاهدته بمنظار العين . 
f. albipunctatus‏ 
فاع العين الأبيض انقبط 
عشی بسبب وجود نقاط بيضاء في قاع 
العين . 
f. flavimaculatus‏ 
ئ القين لقعي الأصثفر 
تبقع أصفر في أطراف قاع العين . 
قاع اليس المع .؟ وء [وص توا 


ocular f. (= fundus oculî) 
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منظر قاع العرن 
١‏ - القرنية ۲ - قناة شلم ٣‏ - القزحية ٤‏ - الجسم المدبي ه - النطيقة الهديية > - العدسة ۷ - العضلة المستقيمة العلوية 
۸ - العضلة المستقيمة السفلية ٩‏ - العضلة المائلة العلوية ٠١‏ - العضلة الائلة السفلية ١١‏ - الصلبة ٠١‏ - البقعة 
۴ - شريان الشبكية ٠١‏ - وريد الشبكية ٠١‏ - حليمة العصب البصري ١١‏ - العضلة المستقيمة الوحشية ( مقطوعة ) 
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وعصبونات عقدية يتوضع في التصالب 
البصري  .‏ ٍ 
ganglionic blocking drugs‏ 
أدويَة إخصاري ية عَقَدية 

ادوية حصر وتثبط عبور الدفعات العصبية عبر 
المشابك العقدية 

غاز داخل الین gas, intraoculor‏ 
غاز أو هواء يمكن أن يزرق لداخل العين بعد 
استعصال الجسم الزجاجي أو بعد بعج الصلبة 
للحفاظ على الشبكية في موضعها وقد يبقى 
الغاز في العين لعدة أيام . 


ا العْمق gauge, depth‏ 
الة لقياس عمق الجروح التي تحدث في 

القرنية . 
شاش gauze‏ 


EIS‏ القطن 


الذي ينزف ا 

gaze حَملقة » تحديق‎ ٠ 
. دوام النظر بالعرن إلى جسم ثابت‎ 
conjugate £. حَمُلقة متَرَافقة‎ 
حركة العينين التزامنة عند النظر إلى جسم‎ 
. ابت‎ 
horizontal g. حَملفة أفقَيّة‎ 


النظر بالعينين معا لليمين واليسار 
horizontal g. centre‏ 
مر 3 الحَملَقّة الأَفقبّة 
خر كر عقني في الداع الوط بطر 
على حركة العينين أفقيا . 
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و 


رویه شَفافة 
ابصار تظهر فيه الأشياء كلها شفافة 
وضو ج لر galeropia, galeropsia‏ 


رؤية واضحة جداً . 


galeamaurosis 


ganglia, cervical sympathetic 
الق الوديّة الرفَيّةَ‎ 
العقد الودية التي تمر ما الأعصاب الودية التي‎ 
. تغذي العين‎ 
اة الهَدبيّة‎ 
عقدة لا ودية في القسم الخلفي من الحجاج‎ 
تستام اليافا قبل عقدية من العصب عرك العين‎ 
وتغذي اليافها بعد العقدية الغدد الدمعية‎ 
والأنفية والحنكية والعضلة المدابية والعضلة‎ 
EE 


ganglion, ciliary 


ganglion, Gasserian 
(= trigeminal g.) 


عقدة العصب ثلالي التوائم الذي يتفرع منه 

. العصب العيني‎ 
ganglion, sphenopalatine ۰ 
(= pterygopalatine g.) 

العْقَدةٌ الحَتَكّة 
عقدة لا ودية تستلم اليافاً قبل عقدية من 
العصب الوجهي وتخذي اليافها بعد العقدية 

الغدد الدمعية والاتة والحنكية . 

ganglioneuroma, chiasmatic 


ڪصبْومٌ عفدي صَاليَ 
ورم . هيد مکون من . الياف عصبية 


glasses 


conjunctival ciliary g’s. 
(= glandula tarsalis) 
غُذذ المُاكحمة الهدبية‎ 
غدد عرقية توقفت في تطورها والتصقت‎ 
موازية لبصيلات أهداب الجفن وتسمى‎ 
. . أيضاً غدد مول‎ 
lacrimal g. ٠ الغدة الدمْيّة‎ 
إحدى الغدد التي تقع في الراوية الوحشية‎ 
. لعلوية اللحجاج والتي تفرز الدمع‎ 
وتقسم اللفافة الحجاجية هذه الغدد إلى‎ 
. مجموعتين » الحجاجية والجفنية‎ 
meibomian g’s. غد مَايوميّان‎ 
. غدد زهمية في الحفن‎ 
M0ااs غد المُلتحمَة الهْدبَةَ .كع‎ 
.(=conjunctival ciliary رظil‎ 
85) 
tarsal gs. الد الجَفييّة‎ 
(= Meibomian gs) 
) . غدد زهمية في الجفن‎ 
ZeiSS 8. دة زایس‎ 
غدة زهية حورة ملتصقة بجريب اهداب‎ 
ال‎ 
glare . يهر الَصَرّ › وَهَج‎ 
حالة انزعاج العين وهبوط قدرعا الابصارية‎ 
المركزية عند تعرضها لضوء ساطع مفاجيء‎ 
. حصو س عندما تكون متكيفة للظلام‎ 


بَهر المتر المباشر direct g.‏ 
الوهج الذي يحدث عند سقوط الضوء 
على بقعة العين . 


بَهَر البصر الطرفيّ .2 peripheral‏ 
الوهج لذ كت ف كر الشزه 
على أطراف الشبكية . 

مقيّاس الهج glarometer‏ 
جهاز لقياس قدرة الشخضص على مقاومة الوهج 
الساطع من ضوء سيارة قادمة وه . 
تارات » عُویتات glasses‏ 
زوح من العدسات يوضعان في اطار يشبتهما 
أمام العيئين لتصحيح اخحطائهما الانكسارية 
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شل الحَملَقّة g: palsies‏ 
شلل حركة العينين لأصابة مراكزها 
العصبية بافة . 


g. pontine center ۰‏ 
مركز الحملة الجسري 
مركز الحملقة في الجسر الذي يسيطر على 
الحملقة E‏ . 
حملقَةٌ عَمُوديّة vertical g.‏ 
النظر بالعينين معاً إلى الأعلى والأسفل . 
vertical g. center‏ 
ركز الحمْافة العمُودئة 
مركز الحملقة الجسري الذي ينظم حركة 
العينين للأعلى والأسفل . 


geniculate body, lateral 


الجسنْم الركبي الؤحشي 
ilظر (body)‏ 
geniculocalcarine radiation‏ 
الشع الركبيّ المهمازيٰ 
ilظړر (radiation)‏ 
القوس الشيْحُوخىٌ ٠. ٠‏ 00×010اge‏ 


(= gerontotoxon) 

ilغظر (arcus senilis)‏ 
giant papillary hypertroply‏ 
حطاطات كبيرة على الملتحمة الجفنية تتولد 
اانا ,عند استعمال بعض أنواع العدسات 


. اللاصقة‎ 
gland غَدَّة‎ 
` accessory lacinmal g. 
(= glandula lacrimalis 
accessoriae) 

الغدّة الدمعيّة الإضافيّة 

بعض أقسام الغدة الدمعية التي توجد 

أحيانا عند قبو الملتحمة العلوي . 

conjunctival g’s. غد المُلقَحمّة‎ 

غدد دمعية اضافية تتوضع عميقاً في 

الأسة رايط ت اة حضوا 

ني القبو العلوي . 


زَرَف مُطلق .£ absolutes‏ 
الدور اللاي في الزرق الذي يتصف بام 
شدید يشي بالعمی : 

acute £. ٠ ررق خاد‎ 


زرق مفاجىء يتولد ويتطور بسرعة . 


acute congestive g. 
ررق احيقاٽي حَاڌ‎ 
(= narrow angle 8.( انظر‎ 
acute iritis £. 
زرف التهاب القَرَحيّة الحَاة‎ 
. زرق يترافق مع التباب القرحية الحاد‎ 
air blocking £. 
رق الالغلاق الهوائي‎ 
نوع من الزرق يتلو العمليات الجراحية و‎ 
يتسبب عن انسداد مجرى الخاط الاي‎ 
باشواء الذي يتل غرضا خا الف هة‎ 
خلال فتحة الحدقة أو من خلال منطقة‎ 
. استقصال القزحية النحيطى‎ 
angle closure gE. 
ررق السيداد الرَاوِية‎ 
(= marrow angle £.) انظر‎ 
angle recession £. 
ررق انجسار الراوية‎ 
زرق ثانوي يتولد عن اصابة رضية للعين‎ 
حيث تتعمق الغرفة الأمامية وتقهقر‎ 
الزاوية فينكشف الجسم المدبي وتنغلق‎ 
. احياز الترابيق‎ 


glasses 


و يساعد هما عل الابصار الصحيح ويستعمل 
الأصطلاح كذلك للزجاجات الملونة التي تمنح 
مرور بعض مونجات الأشعة الضوئية للعين . 


bifocal g. تظاراٿ ببؤرتين‎ 
(= bifocal lenses) (lens) رظزil‎ 
cataract g. نظاراث السا‎ 


نظارات بعدسات عالية الايجابية تستعمل 
لتعوض عن عدسة العين المرالة . 


ء0اا4c) .ع‎ ٠ عَدَسَات لاَصِقَة‎ 
(= contact lenses) 

اتظر (۸8ع1) 
۰ ظَارَات إستادية crutch g.‏ 


نظارات ترفع الجفن الأعلى وتسنده 

Hallaure’s g. نَظارَاتُ هالور‎ 

نظلارات بز جاجات سنجابية خحضراء منج 

مرور الأشعتين الزرقاء وفوق البنفسجية . 
hyperbolic £. ۰‏ 

قارات إضافة المَقطْع 

عدسات قطعت بمقطع ممنحنى اضافي 


اجا . 


قارات الجليد .£ snow‏ 
نظارات بزجاجات عص بعض الموجات 
الشعاعية وملعم عمى الجليد . 

تظارات شَمسيّة .£ sun‏ 


الال 
تارات ثلاثة الور trifocal g.‏ 
نظارات بتلاث عدسات واحدة للبعد 
والثانية للقرب والثالئة للنظر للمسافات 
المحوسطة البعد . 

glassblowers cataract 
(cataract) رظړil‎ 
glaucoma ررق‎ 
مجموعة من أمراض العين تتصف جميعها‎ 
بارتفاع الضغط داخلها الذي يولد تغيرات‎ 
. مرضية في القرص البصري وعيوباً بصريةعديدة‎ 
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glaucoma 


contusion g. زرف ر ضي‎ 
corticosteroids g. 


رف السيتيرويدات القشرئة 


الأشخاص . 

رف التوبّة الهّدبيّةَ .ع كوا عنازاءرc‏ 
زرف يصا حب نوبات التہاب ادان . 
ررق سيط Donderi’s g.‏ 
انظر (.£ عاو صs1=)‏ 


ectopia lentis g. 


رَرَف العذسة المنتبذّة 
زرق يصاحب انزياح عدسة العين . 
ررق إلظيمي .£ enzyme‏ 


زرق عابر يتلو بعض العمليات الجراحية 
التي يستعمل فما انظم القربسين لحل 
النطيقة في عمليات استعصال الساد وهو 
عادة زرق عابز لا يودي الى تلف دام . 
essential iris atrophly g.‏ 
زرف ضور الفرَحيّة الأسامي 
زرق يصاحب ضور القركية الأساني : 
َر ق عيوب field defects g. all‏ 
زرق يتصف بانكماش السابحة البصرية 


احيطية . 

hemorrhagic £. . زر ق تزف‎ ١ 
زرق ينتج عن ارتفا ع الضغط الذي يتولد‎ 
. عن نزف داحل العين‎ 

herpes zoster £.‏ 
زرف الحلا المنطقي 
زرق ال المنطقي الذي يصيب العين  .‏ 
زرف شيك imminens g.‏ 
زرق وشيك الحدوث . 
رر ق طفلیّ infantile g.‏ 


زرق خلقي يظهر مباشرة بعد الولادة أو 
الوليد ويولد زيادة ني ضغط داحل العين و 
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رر ف اللاقرجية ` aniridia‏ 
رر زق اللأعدمًة .8 aphakic‏ 


زرق في عين أزيلت منہا عدستہا وقد ينتج 
عن استعصال الساد أو كاحدى 
مضاعفاته ٤‏ 
apoplectic g.‏ 

ررق سي » زرف زفي 
نظ ).£ '(=hemorrhagic‏ 
رق ادن auricular g.‏ 
زرق کان یظن أنه يترافق مع ارتفاع . 
الضغط داحل التيه الأذل . 

autonomic drugs g. 
زرف الأدرية الذاتيّة‎ 
زرق يتولد عن بعض الأدوية المقلدة لعمل‎ 


الأعصاب الودية . 

زرف مخفظيٰ capsular g.‏ 
ززق سمب عن انلق مارج الحاط 
لماي في العين . 


chronic congestive £. 


ررق اخيقاني مزمن 


زرق مزمن يتصاحب مع الاحتقان ولکن 
من دون نوبات أحتقانية شديدة . 
chronic narrow angle g.‏ 


ررق تضيتق الزاوية المزمن 


أحد أنواع زرق الزاوية الضنيقة الذي لا 
يترافق مع نوبات احتقانية شديدة . 
زرف مرم chronic simple £. ha‏ 


(= open 8£.) رظزil‎ 


closed angle g. | 
ررف. إغلاًق الزاوية‎ 
(= narrow angle 8.( انظر‎ 
congenital g. رَرَف خلقی‎ 
(= infantile 8.) اظ‎ 


رر ق إخيقاني congestive g.‏ 


(= narrow angle g. ) انظر‎ 
g. consummatum joiطُم رَرَف‎ 
(= absolute £.) رړظi‎ 


neovascular £.‏ 
ر التوعيّة المُخدئة 
نوع من الزرق الثانوي الذي ينتج عن 
تولید أوعية جديدة في زاوية لرن 
الأمامية ٍ 


زرف لا احتقًاننْ .£ noncongestive‏ 


ilزظر‏ ).£ (=open angle‏ 
رَرَف اأييداديڃ .£ obstructive‏ 
ilظر‏ ).£ narrow angle‏ =( 
رف توح الزاوية 
open angle g. (= simple £.)‏ 
نوع من الزرق الاولي. في عين تبقى زاوية 
غرفتها الامامية مفتوحة ولكن يقل 
ارح د سیب قلة ترشيح أنسجة 
الزاوية التربيقية . 
phacoanaphylactic g.‏ 
ررق عَڌسي اقي 
زرق يدث بعد عملية استعصال ساد 
اجريت له سابقاً عملية الساد على عينه 
الأحرى وتكونت في دمه أجسام ضدية 
لبرو تینات العدسة . 
phacolytic £.‏ 
phakolytic £.)‏ =( 
ررق عسي الحلالي 
ر رد رق دسي ئجي .£ phacotoxic‏ 
ررق عسي الْمَنْضَاً .£ phakogenic‏ 
زرق يتسبب عن انسداد الحدقة بعدسة 
متورمة مح انسداد الراوية 
ررق انحلال phakolytic g. anil‏ 


مفرط النضوج فتمضم العاثيات الكبرية 
ر الترابيق وتسبب الزرق .. 


زر ف صباغي .£ pigmentary‏ 
نوع من الزرق مفتوح الزاوية المترافق مع 


glaucoma 


ضخامة القرنية وبروزها مع ضخامة 
له : 

رر رق إلتهابي E,‏ 
زرق يرافق ا ا اهدي واختقانه 
وعتامة القرنية والعمى . ويعاود هذا 
الزرق بشکل نوبات انتيابية . 

رَرَف رف مقع . .£ intermittent‏ 
زرف يتولد بتوبات على فترات متقطعة . 
زرف حَدڻي juvenile g.‏ 
زرق خلقي لكنه لا يظهر إلا في الأطفال 
الكبار والأحداث والشباب حتى. سن 
الثلاثین عاماً ڳا أنه لا يترافق مع ضخامة 


المقلة المفرطة . 

رر رق غڌسي .£ lens induced‏ 
ان¡ۈر ).£ (=lenticular‏ 
رَرَف دسي lenticular g.‏ 


زرق يترافق مع خلع العدسة الخلقي أو 
ارش أو تورما ما يولك :اتساد 
الزاوية الطرفية للغرفة ااا ب 

low pressure £.‏ 
رف الضَغُط الواطيء ) 
ظهور علامات الاصابات الزرقية 
کتکهف القرص البصر ي وعيوب الساحة 
® بالرغم من الضغط الواطىء داحل 


ررق خبيث malignant g.‏ 
زرق يترافق مع ضحالة في الغرفة الأمامية 
وارتفاع ضغط العين عقب عمليات 
الزرق الجراحية يتقدم بسر عة رغم خزع 
القرحية ولا يستجيب للعلاجات العادية 
للزرق . 
narrow angle g.‏ 
angle closure £.)‏ =( 
رف ضبُق الزاوية 
نوع من الزرق الأولي في عين ضبحلة 
الغرفة الامامية وها زاوية ضيقة تغلقها 
القزحية وتقلل الترشيح خلاها أو توقفه 
بالمرة . 
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gliosis, retinal 


العين التي تؤدي إلى انزياح الزجاجاني 
الذي يغلق الحدقة ونع مرور الخلط الماني 
للغرفة الامامية فيدفع القزحية الى الامام 
وي حوافها الأمامية ويغلق زاوية 
الغرفة الامامية . 

wide angle £. ررق فوح الرَاويَة‎ 
(= open angle £.) انظر‎ 

glaucomatocyclitic crisis 


حالة معاودة تصيب احدى العينين في 
الأشخاص بين ال ٠١‏ وال ٠٠‏ من أعمارهم 
تتصف بالتهاب القسم الأمامي من العين ورفع 


ا 


glaucomatous رُرفی‎ 


نسبة إلى الزرق أو نوعه . 


g. cupping لقعر ررقي‎ 
)cupp118( انظر‎ 

المى الزر قي glaucosis‏ 
ا عن الزرق . 

عام ررقية glaukomfleken‏ 


عات عدسية بسيطة في منطقة ما تحت إلحفظة 
اة الل ي بد مهاري 
الاحتقاني الحاد ٠.‏ 
دقو م القصالّة glioma, chiasmal‏ 
دبقوم .التصالب البصري الذي يؤدي إلى عمى 
نصفي أنفي في العينين . 

glioma, optic 
دبوم بَصَريّ » وَرَمٌ دبقيّ بَصَريّ‎ 
ورم دبقي بطيء الغو في العصب البصري أو‎ 
في التصالب البصري يودي إلى فقدان البصر‎ 
مع خول ثانوي يتلوه جحوظ العين وفقدان‎ 
. حر كتا‎ 

glioma, retinal 

دقوم الشبكية » وَرَمٌ دبقي شبكويّ 
ilض¦زر retinoblastoma)‏ =( 
داف الشبكية gliosis, retinal‏ 
كارة ولت الأسة الديقة قى اشبكية 'الين 
المي تؤدي إلى فقدان البصر وقد ينتج ذلك 
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كميات شاذة من الصبغات النتشرة في 
غرفة الت اة“ 

زرف اولي primary g8.‏ 
را ق واا ا ست و ن 
م قصب سابقاً بأي مرض رتولد هذه 
الزيادة الرزرق فيا . 


2 
r 


ررق بالس تاد الغ .£ pupil block‏ 
زرق يتولد عن انحناء القرحية للأّمام وغلق 
جريان الخلط الائي من الغرفة الخلفية 
للأمامية بعدسة داخل العين . 


pupillary dilation g. 


4 


mr; 


كان فتغلق زاوية ترشيح الخلط الاي . 


رَرَف ٿائويٰ .£ secondary‏ 
زيادة و داخل العين نتيجة مرض أو 
اصاية فما كخلع عدستہا أو ورم العنبية أو 
نرف في الغرفة الامامية . 

simple g. زرف بیط‎ 
(=open angle £.) انظر‎ 
subacute g. رَرَفٌ دُون الخاد‎ 
thrombotic £. رَرَف ځاري‎ 
(= neovascular £.) jړضil‎ 
traumatic g. رف رضحي‎ 


اة اط دال ن سیب اة غر 
ائ ی ا وا ا 

vein occlusion g. ۰‏ 
رف إلسيداد الؤريد 
زرق ينتج عن انسداد أوردة العين . 

vitreous block g. 

ررق إخصار الزجاجي . ) 
زرق يحدث بعد العماليات الجراحية في 


إلقصاف الق حية الjاويْ goniosynechia‏ 
اقصاق- الفر ية بالق ية عند زارية الغ فة 


اة للع : 

مضع الزاوية goniotome‏ 
أداة تستعمل لأجراء عملية بضع الزاوية . 
بضع الزاويّة goniotomy‏ 


عملية جراحية للزرق الحخلقي ذي الراوية 
الفتوحة و العمق الطبيعي ا الأمامية تم 
بفتح قناة شلم بالنظر المباشر خلال عدسة 
لاصنقة . 

gonorrheal conjunctivitis 
اهاب المُلتجمة اللاي‎ 
(conjunctivitis) رظil‎ 
graft طعْم‎ 
نسيج أو عضو ينقل لغرسه في نفس الشخص‎ 


او إلى شخص اخر . 


طم القرنيّة corneal g.‏ 
قرنية تغرس في العين بدلا من قرنيتها 
المصاية . 


full thickness g. 
َعم كامل السُمك‎ 
طخم القرنية كاملة المتمك:.‎ 


غ غيريٰ heterogenous g.‏ 
e‏ من فرد من نوع آخر . 

طعم سوي .£ homogenous‏ 
ن وز ون فی ای 

lamellar g. طعم صفائحيٰ‎ 


طعم جزء هن ”مك القرنية . 
granular conjunctivitis‏ 
يهاب الملعجمة ليسي 
ilړظر (conjunctivitis)‏ 
granular corneal dystrophy |‏ 
ئل الفريية الحيبي 
انظر dystrophy)‏ =( 
يبوم » وَرَم حيبي granuloma‏ 
كتلة عقدية شبيهة بالورم أو بعقدة نسيج 
حبيبي فیا ارومات ليفية تتنامى بنشاط مع 
براعم شعيرية يسيبما التهاب مزمن لمرض 


goblet cells, conjunctival 


الشيكية السكري . 
goblet cells, conjunctival‏ | 
الخلايا الكاسِيّة الملتحمية 
خلايا ظهارية قدحية الشكا: تفرز الادة 
الخاطية في فلم الدمع . 
goggles, night vision‏ 
تظاراث الإبصار الليلى 
عدسات حاصة تضصخم الضوء حوال 
٠‏ مرة مما تساعد المصابين بالتهاب 
الشبكية الذين لا يتمكنون من الرؤية في 
الطلام 
عَدسَة الرّاوية goniolens‏ 
عدسة خاصة لفحص زاوية العين . 
goniophotocoagulation‏ 
تځنيز ضوئي زاوي 
والتي تغطی منطقة الترشيح ف زرف التوعية 
الجديدة ويتعم ذلك باستغمال أشعة الليزر . 
goniophotography‏ 
تصوير الرفة الأمامية 


تصوير الغرفة الأمامية للعين . 


مَوشور الراويّة gonioprism‏ 
نوع خاص من العدسات اللاصقة ذات 
موشور يسمح بفحص حواف الغرفة الأمامية 
وأطراف الشبكية . 
بزل الرَاوية goniopuncture‏ 
ر و ا ال 
نصل المبضع خلال القرنية عند حوفها مباشرة 
وعبر الغرفة الأمامية وخلال الجدار القرنوي 
الصلبوي القابل للحيز تحت اللتحمي . 
منظاز الزاوية gonioscope‏ 
منظاز يضري لفحص ‏ زاوية :الغرفة الأمامية 
وحركات العين ودورانا . ۰ 
دظير الزاويّة gonioscopy‏ 
تر وار ا ف ا اة ی 
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gyrate atrophy 


gray line incision 
شق الخط السينجابي‎ 
شت في الخط السنجاني لحافة الجفن لفصل‎ 
الح تة دون اا واا اله‎ 
green blindness می الألحضتر‎ 
(blindness) انظ‎ 


green receptor مُستقبلاث الأخضر‎ 
(receptor) انظر‎ 
Gunn’s pupil حدقة عن‎ 
(pupil) انظر‎ 
Gunn’s jaw winking 
phenomenon 
(phenomenon) jJi! 
Gunn’s pupillary reflex 
منْعَكَس عن الخدقيٰ‎ 


انظر (reflex)‏ 
ر ن اة guttata, corneal‏ 
ا قري منقط بسبب تنکس الخلايا 
البطانية للقرنية . 
شف ` gyrate atrophy‏ 


(atropİÛy) رۈ¡ii‎ 
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خمجي كالتدرن أو الأفر نجي أو وجود جسم 
غريب في العين . 
حبيبوم الملتحمة conjunctival g.‏ 
حبيبوم يتولد من أنسجة اللتحمة . 
lacrimal gland g. ۰‏ 
حيبوم العْذّة الدمُعيّة 
حبيبوم في الغدة الدمعية . 
حبيبوم يَرقي larval g.‏ 
حبیبوم تولده بعض اليرقات . 
massive scleral g.‏ 
حُبيوم الصلبة الكتلي ) 
التباب الصلبة مع تكون كتل حبيبومية فيا . 
حيبوم العَصّب الْبَصَري .ع 1٥۲۷۵‏ امه 
حبیبوم الحجاج orbital g.‏ 
granulomatous conjunctivitis‏ 
اليهابُ الملَجمَة الحيبُومي 
il¡ظر (conjunctivitis)‏ 
granulomatous uveitis‏ 


التهابٌ العتبية الخبيومي 


اتباب القرحية أو الجسم المدبي أو المشيمية . 


كط الحْبْيّات grattage‏ 
ازالة حبيبات الجر بكشطها بفرشاة خحشنة . 
اء غریفس Grave’s disease‏ 


(disease) رظi‎ 


وَرَمٌ الملمَحَمَة العّأبي .1 او۷أ)›"uز«هc‏ 

retinal h. وَرَمٌ الشبكية العا‎ 
haplopia 

إبصاز فردَانيّ » فردانية المرئيات 

ابصار IE‏ كافة المرئيات مفردة . 

مدظاز المَحَاور 

منظار جسم بمراة لفحص اتجاه محاور العين . 

haptic of intraocular lens 
مَاسِكَة عَدَسَة داخل العين‎ 
جزء يحيط بعدسة داخحل العين يستعمل‎ 


haploscope 


عَدسَةٌ لاَصِقَّةَ صْلبَةَ hard contact lens‏ 
انظر (15ع1) 
براريق صلب hard drusen‏ 


افات بيضاء صفراوية تشاهد بالمنظار كنقاط 
رة طهر راف عة بالمضو ر ارعان 


. التألقي‎ 
hard exudates تښحات صلبة‎ 
(exudate) رۈ¡il‎ 
hay fever حم الک‎ 
(fever) jۈ¡زiا‎ 
headache ضا اع‎ 
cluster h. 


(= migrainous neuralgia) 
الداع العنقوديّ‎ 

ألم عصبي شقيقي في جهة واحدة من 

الرأس أو ألم وجهي يذوم لدقائق أو 
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عرد « طبع habituation‏ 
() التكيف التدريجي للمنبه أو للمحيط 
(۲) زوال المنعكس الشرطي عند تكراره 
لوحده من دون النبه اللاشرطي . 
بهر البصر ۰ halation‏ 
تضببَ الرؤية المسبب عن النور الشديد الوارد 
من منطقة الجسم الرني ٠.‏ 
هَالوٽين halothane‏ 
مادة كيميائية تستعمل كمبنج استنشاقي . 
hallucination, scintillating‏ 
هاس“ اة الومَضانية ` scotoma‏ 
عتمة ومضانية يجس بها الشخص من دون 


. وجود أي سبب عضوي ظاهر‎ ٠ 


هلس صر hallucination, visual‏ 
رؤية أشياء غير موجودة ومن دون تنبيه 
بص ر ي . 


halo هال‎ 


٠ دوائر مضيئة لاعة أو ملونة ترى حول‎ )١( 
) الضوء في الزرق‎ 
حلقة تظهر حول اليقعة الصفراء عند‎ )۲( 
النظر اليما بمنظار العين‎ 
a a e SS 
. الزجاجي التي تولد فيه بعض التعرجات‎ 

وَرَمٌ عابي hamartoma‏ 
عقدة شبية بورم هميد مكونة من زيادة في نمو 


بعض الخلايا البالغة والأنسجة التى توجد في 


منطفَة ما بصورة طبيعية وقد تتغلب يعض 
عناصر هذا الو على غبرها . 


hemianopia 


امباشر بين شرايين الشبكية وأوردتها من 

دون وجود شعيرات دموية بینها . 
hematoma‏ 

رَرَم دَمَويَ » دَمَيُوم » دَمَةَ 

تمع دموي موضعي عادة ما يکون متخاراً في 

حيز في عضو أو في الأنسجة بسبب تمزق 

درآ أوعيتها الدموبة :: 


ريه دَمَويَةَ hematopsia‏ 
رؤية أجسام طافية في العين بشكل الدم . 
اعمی تهاري. hemeralope‏ 
مضاب بالعمى اهاري . 

hemeralopia (= day blindness) 
۰ عمی ناري‎ 
عيب بصري يتصف بعدم تمكن المصاب من‎ 
. الرؤية في الضوء الساطع‎ 


hemiablepsia (= hemianopia) 


hemiachromatopsia 
مى لَونيّ شِقيٰ‎ 
عمى لوني في نصف العين او في نصفين‎ 
. متټائلين في العينين‎ 
hemiamaurosis ٤ 
می شقي > غ غمش شقي‎ 
(= hemianopia) رضil‎ 
. غمش .في صف العين‎ 


hemianopia 


عیب إبصاري أو عمۍ تام أنصف الساحة 


غمی شقَیّ مُطلق absolute h.‏ 
عمى نصفي تام للضوء واللون والشكل . 
می شفَيّ فقي altitudenal h.‏ 
عمى في أحد نصفى الساحة البصرية 
العلوي أو السفلي 1 1 

bilateral h. (=true h.) : 
عَمَی ضقي باجانبین‎ 
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ساعات ويترافق مع التدمع واحتقان 
الأنف وبيغ الوجه ويأتي بنوبات تدوم 
لأسابيع أو عدة أشهر ٠.‏ 

صاع الحَسّر myopic h.‏ 
صداع يصاحب قصر البصر غير المصحح 
وخصوصاً عند النظر الطويل وتركيز 
ال الم : 


refractive error Bh. 
صاع الأخطاء الأنكسارية‎ 

صداع يرافق احطاء العين الأنكسارية . 
فحص ميلان الرَأًس ` head til (esi‏ 


انظر (ایها) 
اليثام healing‏ 
عملية بناء الأنسجة المصابة وشفائها , 

حه القرنيّة : helcoma‏ 


قرحة القرنية لأي سيب مرضي . 
hemangioma‏ 

وعاؤوم ڌَمَويٰ › وَرَمٌ وعائيٰ َموي . 

ورم ميد يتكون من أوعية دموية ويشاهد 

اانا ق ال٠‏ 

وعَاؤوم دَمَويٰ شعَيريْ .1 ۷اواازموء 

ورم حلقي مکون من شعیرات دموية 


اا کن ا اة دو ا 


ووحيداً . وغالباً ما يبدا في العام الأول نم 
یتلاتی تدر يا مح تقدم العمر . 
وعَاؤوم َموي كَهفيٌْ .1 €4¥e10015‏ . 
ورم مکون من أوعية دموية 0 
مبطنة ببطانة خلوية . 
choroidal h.‏ 

رعازرم القغيبة اللوي 
ورم وعالي حميد ني المشيمية . 
وعاۋوم الحَجَاج الَمَريّْ .ط اطا . 
ورم وعاني a‏ 0 ان یکون 
هيدا أو خبيغاً . 

retinal racemose h. : 
[ رعاژوم شبکوي مودي‎ 
a e Sl 


. الشبكية و ديا سب لاان 


می شق جjٍَنڼَ incomplete h.‏ 
عمى نصفي يصيب أقل من نصف 
الساحة البصرية . 
incongruous h.‏ 
عَمَی شِقيٰ لا ممَطابق 
موقعهما أو شدتہما أو مساحتهما . 
lateral h. (= vertical h.)‏ 


عمی شقي سفل lower h. ٠‏ 
عمى في النصف السفلي للساحة البصرية . 
غمی شقَيّ في nasal h.‏ 
نقص الرؤية أو العمى التام في النصفين 
القائمين الاأنسيين القريبين من الاأنف من 
الساحتين البصريتين للعينين . 
عمّی شفَيّ ربعي quadrant h.‏ 
عمى نصفي في ربع الساحة البصرية لكل 
ا 
عَمَّی شی رَبْعنٌّ .1 adi‏ 
quadrant h.) e‏ =( 
عمی شِقَيّ سبي relative h.‏ 
عمى أو نقص الرؤية للشكل أو للون مع 
الاحتفاظ بقابلية الرؤية الضوئية . 
می شقَیّ صْذْغيَْ temporal hl.‏ 
نقص الرؤية أو العمى في النصفين القائمين 
الوحشيين القريبين من الصدغين من 
ساخ اضر اين ٠:‏ 


يه لضا ر م 


مى شقي حَقيقي true h.‏ 
نقص الرؤية أو العمى في نصف قاتم لكل 


hemianopia 


عَمَى النصفين الأنفيين .ط اوكومذط 
الساحتين البصريتين الانفيتين للعينين . 
می شفَيّ binocular hl. jill‏ 
انظر (=true Hh.)‏ 
bitemporal h.‏ 

عم البصفين الصلغيين ٠‏ 
عمى نصفي مباين كامل أو عيب بصري 
يصيب نصفي الساحتين البصريتين 

bitemporal fugax h. 
عَمَى التصفين الصدغيين العابر‎ 
عمى تصفي عابر في النصفين الصدغيين‎ 
. لساحتي العين البصريتين‎ 
color h. می شفَيّ وني‎ 
. عمى لوني في أحد نصفي كرة العين‎ 
complete h. - می شقيّ گام‎ 
عمى نصفي يصيب نصفا كاملا من‎ 
الساحة البصزية لكل ين من الفينين::‎ 
congruous h. عمَیٰ شق ممَطًابق‎ 
. عمى شقي متائل ومتطابق في العينين‎ 
crossed hl. غمی قي صلب‎ 

(=hetronymous h.) 


اسا و 


equilateral l[. Jil می شقَيّٰ‎ 
(= homonymous h.) 
heteronymous h. 


عم شقَيٰ مُتباین 
الساحتين البصريتين للعينين . 
homonymous h.‏ 


می قي نمال 
عى فصقي ٠‏ في تصقي الساحين 
البصريتين المينيتين أو اليساريتين للعينين . 
horizontal h.‏ 
altitudenal h.)‏ =( 


E e 
عمى شقي افقي‎ 
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herpes simplex 


نوف العين hemophthalmia‏ 
hemophthaimos,‏ =( 
hemophthalmus)‏ 
نزف في داخل العين . 
الاب الین الدمَر يٌ hemophtha1ٍmitis‏ 
التهاب العين بسبب وجود تزف فيا . 


‘hemorrhage تزف‎ 


تسرب الدم من الأوعية الدموية . 
زف طارد expulsive h.‏ ` 
نرف عيني ينفذ لال المشيمية والشيكية 
ویدفع ريات المقلة أمامه ويحدت ذلك 
أحيانا بعد بعض العمليات الجراحية . 
subconjunctival lh.‏ 

تزف تحت المُأّحمة 
تجمع الدم تحت اة ' 
ئۇ حت الرْجَاجَانَ sub †hy a1014‏ 
ترف يين الشبكية وال جسم الزجاجي 
رف الز جَاجي vitreous h.‏ 
تزف في داحل التجويف الزجاجي . 
طبقَةٌ أف Henle’s fibers layer dik‏ 
طبقة ألياف تحتانية للصفيحة الضفيرية 
رھ رل الو ره کو ن 
الياف العصى والخاريط الأفقية والمماثلة لألياف 
موللر . 

hepatolenticular degeneration 
ئكس كيدي عدمتي‎ 
(degeneration) jظړil‎ 
herpes cornea یا القرنية المنطقي‎ 
. التهاب حاأي يصيب القرنية‎ 
herpes, ocular حلا القين المنطقى‎ 
اا اي يضيب ال وغاخاغ ا‎ 
herpes simplex . اغلا البسيط‎ 


مرض فيروسي حاد يتصف بظهور مجموعة من 


الحويصلات بقطر حوالي ۳ - ٦‏ م على الجلد 
وغالباً على حافة الشفتين أو الأنف أو العين أو 
الأعضاء التناسلية . 
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من العينين يسيب عادة عن افة مشت ركة 


تصيب السبيل البصري عند القصالب 


البصري أو بعده . 

عمی شقن بأحد الجانین .1 unilateral‏ 
عمى نصفى في. الساحة البصرية لعين 
وأحدة فقط . 

uniocular h. (= a h. 


می س upper h. i‏ 
غمى بصري في التصف العلوي للساحة 
البصرية . 


می شقیٰ عمودي vertical hl.‏ 
عمى نصفي قائم في الساحة البصرية . 
أغْمَی شِقيٰ hemianopic‏ 
hemianopic pupillary reflex‏ 
نكس الحدقة في العمَى اليصفي 
ilضړر (reflex)‏ 
hemianopsia (= hemianopia)‏ 
عَمّی شِقَيّ 
hemichromatopsia‏ 
عَمّى الألوان البِقَيّ 


عمى ألوان في نصف احدى العينين . 


شل نصفی > فالج hemiplegia‏ 
شلل نصف الجسم الذي يمكن أن يصحبه 


hemiretina, nasal 

نصفا شبكيتي العينين الأنسيتين القريبتين من 
الأنف . 

hemiretina, temporal 
نصفا شبكيتي العينين الوحشيتين القريبتين من‎ 
 نغافلا‎ 
hemiscotosis عمّی شفَيّ‎ 
(= hemianopia) jۈغil‎ 


عشاوة » مى ليل hesperanopia‏ 
انظر nyctalopia)‏ =( 
الحتبار شاشة هس Hess screen test‏ 
.احتبار لقياس وجود الحول ودرجته . 
heterochromia iridis‏ 
تاين الؤان القرجيتين 
تباين ألوان قز حيتي العينين أو تباين لون مناطق 
القزحية الو احدة . 
heterochromic uveitis‏ 
heterochromic iridocyclitis)‏ =( 
التهاب العتبيّة المُبّاين الألوان 
ilۆظر (iridocyclitis)‏ 


طن يري . heterograft‏ 
طعم ينقل من جنس إلى جنس خر مثلا ينقل 
من القرد للانسان 


heterometropia تباین الانکسار ية‎ 
(= antimetropia) jۈ¡il‎ 
heteronymous متصالبة‎ 
(= crossed fields) 
. ساحات بصرية متصالبة‎ 
heteronymous diplopia 


(diplopia) رۈ¡تi‎ 

ألم الاخولاآل heterophoralgia‏ 
أحد الأعراض التي تتسبب عن الاحولال . 
إخولاآل heterophoria‏ 


عدم بقاء امحورين البصريرن للعينين متوازيين 

بعد زوال المنهات المدجة هما فهناك استعداد 

کامن بعدم توحيد الحورين في أي اتجاه ولا 

يظهر ذلك إلا عند ازالة الأندماج » مثا عند 

. تغطية احدى العينين . 

heterophthalmia تباین العينين‎ 
(= allophthalmia) 


تباين لوني العينين أو ااه حوريهما . 


ماين العينين . heterophthalmos‏ 
ڌو عينين متباينتين في اللون أو في تجاه 
ر 


herpes zoster 


الحلا المنْطْقَيَّ herpes zoster‏ 
حلا يتسيب عن إصابة العقد العصبية في 
الدماغ والجذور الشوكية الخلفية بفيروس 

الحماق . 


herpes zoster ophthalmicus 


حلا العين البنطفي . ) 
حلا منطقى يصيب العصب البصري أو ثلا 
التوام يتصف بطفح جلدي حويصلي على 
طريق العصب ثم ألم راح وقد يتشر الى 
الاجفان والحاجب ويصاحب ذلك التهاب 
قزحي هدبي مع التهاب القرنية . 
herpetic conjunctivitis‏ 
اهاب المُلعحمَة الحَلايّ 
lنغظر (conjunctivitis)‏ 
herpetic keratitis‏ 
لهاب القَرَيّة الحلأي 
انظر (keratitis)‏ _ 
herpetic keratoconjunctivitis‏ 
يهاب القرنيّة والمُلتحمة الحلأي 
ilظۈر (keratoconjunctivitis)‏ 
herpetic ophthalmia ۰‏ 
رَمَد الین الحَلايّ 
التاب العين بالحلاً البسيط . 
قَرْحَة حااية herpetic ulcer‏ 
قرحة القرنية الحلأية . 
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horopter 


بحصر عمل الأعصاب اللاودية الكولينية 
وستعمل كمضاد للتشنج وموسع لحدقة 
العين . 
شفع homonymous diplopia Jilaê‏ 
انظر (diplopia)‏ 

homonymous hemianopia 
(hemianopia) رظil‎ 
honeycomb dystroply حل مَحربي‎ 
(= Doynes honeycomb jړضil‎ 
dystroply) 
hordeolum (= stye) د‎ J|. شَعيرة‎ 
اتباب قيحي خمجي موضعي تسببه الجرالم‎ 
العنقودية في واحدة أو أكثر من الغدد الزهمية‎ 
ال غ ا ا‎ 

horizontal retinal cells 

خلایا شبکود به فقي 
انظر (11۶عع) 
متلاز ف هُورتر Horner’s syndrome‏ 
انظر (syndrome) ٤‏ . 
مسر ج البصر horopter‏ 
مجموع نقاط المستوى الفضاني التي تقع 
صورها على مناطق متناسبة من الشبكية . 
مسر مُوللر البصّري Muller h.‏ 
دائرة توصل نقطة الثبت البصري مع 
خلط humor‏ 
سائل أو شبه سائل في احدى مناطق الجسم 
وتخضوضا السوائل الوجوذة فى“ العين , 


تاين بَصرَ العينين heteropsia‏ 
اخحتلاف شدة بصر العينين . 
حول heterotropia‏ 


عدم استطاعة امحورین البصريين للعينين عل 
البقاء متوازيين عند امكانية اندماجهما فهناك 
عدم توار دام فما ۰ 

comitant h., concomitant h. 
حول مُرافق‎ 
حول تبقى فيه الزاوية المحصورة بين‎ 
حوري العينين ثابتة‎ 

nonconcomitant h. 

حول لا مرافق 
حول تتغير فيه الزاوية المحصورة بين 
حوري العينين عند حر کتهما . 


حول شل paralytic h.‏ 
حول يولد عن شال عضلات العين: 
حَسّر شدید high myopia‏ 
قصر بصر شدید آکٹر من ٦‏ کسیرات 
( دایوبتر ) . . 

hippus الحدفة‎ 


قب البقَعَّة hole, macular‏ 
تخریب الغشاء انحدد الباطني لحيسة البقعة نما 
يولد ثقباً وفقدان البصر الكلي أو الجزلي . 
قن الشتكة hole, retinal‏ 
كاملا أو جزئياً ويولد اتصالاً بين الجسم 
الزجاجي وطبقة الشيكية الصبغية وقد يؤدي 
الى انفصال الشبكية . 

Hollenhorst RGus 
لویحات هُولنهورست‎ 
قاط صغيرة صفراء لاعة تقع عند موقع‎ 


انقسام الشرايين الشبكية تتكون عادة من 


صمات عصيدية في الشريان السباني . 
هوم آتروبین homatropine‏ 
دواء قلواني محصر للفعل الكوليني ولذلك 


رَجَاجَانيّ » الجسم الرْجَاجيّْ 4نهاورط 
ilظر vitreous body)‏ =( 
ڊبرأرق  h. bodies in optiC di$€‏ 
انظر (=drusen)‏ : 
الغشاء الرْجَاجيّ h. membrane‏ 
iظر (membrane)‏ 
h. retinopatly‏ 
اعتلال الشتبكية والجأجي ٠‏ 
انظر (retinopathy)‏ 
التهابُ الجْلْط الرْجَاجيّ كاازلهاورط 
نظ hyalitis)‏ =( 
hyaloidopathy‏ 
إعتلال الجسم الوْجَاجي 
أي مرض يصيب الجسم الزجاجي 
بضع الجسم الوجَاجيّ hyalonyxis‏ 
بضع الجسم الزجاجي في عمليات العين . 
تک" الجسم الرجَاجيٰ hyalosis‏ 
تغيرات تنكسرة في الجسم الزجاجي . 
انكس الرْجَاجي النَجُمٌ .1 ١0٣۵)ه‏ 
تنكس الجسم الزجاجي غالباً ما يشاهد في 
. الشيوح بتصف بظهور عتامات نبجمية 
الشكل تتكون من ذريرات الكالسيوم 
التي تظهر متوهجة عند اضاءتما . 
punctate h. (= asteroid h.)‏ 
هايلورونیداز hyaluronidase‏ 
انظم مساعد. يستعمل في الزرق خلف القلة 
ليساعد على اتتشار الخدر . 


hydrargyrophthalmia 


٠ إليهابٌ القين الزتبقي‎ ٠ 
التهاب العين الناتج عن التسشمم المزمن‎ 


بالزئبق . 

وَدَمَةَ الأَجْمَّان hydroblepharon‏ 
وذمة الأجفان التي تراق التهاباتها وبعض 
اا 


humor 


الخلطٌ المائى aqueous h.‏ 
السائل الذي يتكون في العين ويلك 
الغرفتين الأمامية والحلفية ويدور ثم يترشح 
خارجا من العين عند الزاوية القرحية 


اة ٠ال‏ الررية ادان وهو الا 


الرئيسي في توليد ضغط داخحل العين . 


الخلط البو ري crystaline h.‏ 


)١(‏ العدسة البلورية 


(۲) الجسم البلوري . 


ا 


خلط ينی ocular h.‏ 
خحلطا العين لاني أو الزجاجي . 
الخْطُ الرجاجيٰ ۰ vrtreous h.‏ 


)١(‏ الجسم الزجاجي 
(۴) الخلط الزجاجي . 

h. vitreous (= vitreous h) 
الخلط الزجاجيّ‎ 
امادة السائلة الشبيمة بالخلط المائي والتي‎ 
.. توجد خلال سدى الجسم الزجاجي‎ 


زجاجيٰ hyaline | ٠‏ 
إلهابُ الجسم الرْجَاجيٰ hyalitis‏ 


التهاب زجاجاني العين . 
asteroid H.‏ 

مرض يتصف بظهور عتامات کروية 
ونجمية في الجسم الزجاجي تظهر متلالاة 
عند أضاءتبا وتصيب عادة عينا واحدة 

punctate Hl. 
الاب الرْجَاجِيّ الفط‎ 
لتاب الجسم الرجاجي الذي يتصف‎ 
. بظهور عتامات صغيرة فيه‎ 


` suppurative h. 


التهابُ الجسم الرجَاجيّ لفحي 
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hyperopia 


hyperexophoria . 

اخولال حي فوقاني ِ 
احولال العين للأعلى وللجهة الوحشية . 

hypermetropic astigmatism 
٠ لا بۇرية يمد اليَصَّر‎ 
(= astigmatism) انظر‎ 
hyperopia مَل البَصر‎ 
خحطاً انكساري في العين. تنكسر فيه‎ 
الاشعاعات الضوئية التي تدحلها موازية‎ 
للمحور ؛ البصري لتلنقي في بؤرة خلف‎ 
الشبكية نتيجة لقصر قطر العين وبهذا لاأ تزى‎ 
الأجسام القرية منها بوضواح وقد يتسبب‎ 
ل کن اا ا الان‎ 
الانكسارية أو العدسة‎ 
absolute lh. م البْصَر المُطلَق‎ 
. مد بصر لا يكن اصلاحه بتكيف العين‎ 
axial h. مذ البَصّر المحرّري‎ 
مد بصر بسبب قصر انحور آلأمامي‎ . 
curvature h. م البَْصَر الإتجتائي‎ 
مد بصر مسبب عن قلة تحدب وسط‎ 
۰ الان الاکاری‎ 
؟هءuااةان۷e‎ 1. مذ البصّر الالحتياريّ‎ 
م ا يمکن اصلاحه بعمل‎ 
. العضلة .المدبية التي يكنا أن تكيضف العين‎ 
index h. اال المنسبى‎ 
مد. البصر المسبب عن نقص معامل‎ 
اکر وشا لن‎ 
latent h. م البصَر الگامن‎ 
ذلك الجزء من مد البصر الذي تصلحه‎ 
ا اه ور فاا‎ 
العين ولا يكن كشفه إلا بشلها‎ ec, 
ا لاروك‎ ۰ 
manifest h. م البَصر القاهر‎ 
ذلك الجزء من مد البصر الذي لامکن ان‎ 
تصلحه العضلة المدبية فيزيولوجياً ومن‎ 
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hydrophthalmia موه العّين‎ 
(= hydrophthalmus) 
(= buphthalamos) 


موه العين hydrophthalmus‏ 


. )= hydrophalmos) 


انوع من الزرق الذي يتصف بالضخامة 


الكبيرة للعين وتمدد أغلفتا الليفية . 
موه الین anterior hl. alî‏ 


استسقاء الجزء الأمامي من العين . 


موه اين الخلفيّة posterior h.‏ 
استسقاء الجزء الخلفي من العين : 


موه الین اللي h. totals...‏ 


استسقاء كامل العين وضخامتها . 
hydrops (= dropsy)‏ 
تجمع سائل مصلي بصورة شاذة في أنسجة 


الجسم أو في تجاويفه . 


cornea h. موه القرنية‎ 


تجمع سائل مصلي في طبقات القرنية . 


n 


iris hl. ار‎ 2 


a h. ۰ مو 7 السَحًايا‎ 


اة ست الأ ات و خوط الات 
البدينات تولد الصداع وشلل العصب 
القحفي السبادس ووذمة القرص البصري 


وعيا ف اة العرية ب 


hygroma, optic nerve 
كيسة أو جراب يتلا بسائل ويتوضع في‎ 


العصب البصري .' ۰ 
یغ hyperemia:‏ 
احتقان جزء من الحسم بالدم 

مذ الصر hypermetropia‏ 


. (= hyperopia) رظil‎ 


احولال علوي ڌlخlٹڂ hyperesophoria‏ | 


ت الق للأعلى وللداخل . 
تو سّعٌ ففحة فة العين. hypereuryopia‏ ` 
توسع فتحة العن المفرط الشاذ . 


النقطة البؤرية في العين 
مدية البصر 


hyperphoria 


تكون الشبكية في مد البصر أمام النقطة البؤرية للعين ولا تتركز 
عليها صورة الجسم المنظور بل تتركز خلفها 


النقطة البؤرية في العين 
مدية البصر 


من الممكن تصحيح مد البصر باستعمال عدسة محدبة لت ركيز 
الصورة على شبكية العين 


hypersensitivity, corneal 
تخاس القرنية‎ 
. فرط حساسية القرنية للمنبهات الخارجية‎ 
hypersensitivity, denervation 
نخسا إِرَالَة التغصيب‎ 
فرط باس العضو للمنبهات المعتدلة بعد‎ 
. قطع عصبا الذاني بعد العقدي‎ 


و س الأبْعَاد hypertelorism‏ 
زيادة قي بعد المسافة بين العينين أو 
الحجاجين . 


مذ البَصر الكُلَنَ total h.‏ 
مجموع مدي البصر الظاهر والكامن . 

إخو لآل فو قانيّ hyperphoria‏ 
حول كامن تنحرف فيه العين للأعلى بعد زوال 
المنبه البصري المدج 1 


hyperplastic vitreous, persistant 
رجاجي باقي فرط قسج‎ 
عدم انحسار الجهاز الزجاجي الجنيني بصورة‎ 
تامة فيبقى ويمكن أن يشاهد في حدقة الطفل‎ 
كجسم أبيض وقد جخطأه البعض على أنه ورم‎ 
. أرومة الشبكية‎ 
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hysterical nystagmus 


hypochromia iridis 
لقص تصغ الفَرَحيّة‎ 
hypocyclosis فصو الَكيّْف‎ 
: ذم كفاع كت إلن لفق لقره‎ 
فصو التكيّف الهَلبنّ . عونا‎ 
عدم كفاءة التكيف بسبب قصور عمل‎ 
: العضاة الحدبية‎ 
lenticular b. nl فصو ر الفكيّف‎ 
عدم كفاءة التكيف ا تصلب عدسة‎ 
. العين‎ 
hypophoria اځو لال سفليٰ‎ 
حول سفلي كامن يتصف بانحراف عور العين‎ 
البصري للأسفل دائماً بعد زوال النبه البصري‎ 


المدج 
قمص“ اتج hypoplasia ٠٠‏ 
غمز قيحيٰ hypopyon‏ 


تقيح غرفة العين الأمامية وتجمع القيح فيا . 
قَرْحَة الغمر القيحي hypopyon ulcer‏ 
قرحة في قرنية العين المصابة بالغمر القيحي . 
قر المَسَافة hypotelorism‏ 
قصر المسافة الشاذ بين العينين . 

ocular h. (= orbital h.) 
تَضيق البعد‎ 

قصر المسافة بين العينين أو الحجاجين 
يشاهد غالباً في حالة تثلث الرس . 
إلخفاض وتر الْعّين 0C1!‏ ,0t01¥صhyp‏ 
هبوط الضغط داحل العين . 

خو ا سفليّ hypotropia‏ 
حول العين للأسفل . 

hysterical diplopia شفع هسيرڃَ‎ 
(diplopia) انظر‎ 

hysterical nystagmus ةريتnھ رار أ‎ 
(nystagmus) انظر‎ 
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ocular h. تفارق الكينين‎ 


زيادة شاذة في المسافة بين العينين عادة ' 


ما تترافق مع سوء تعظم العظام القحفية 
الوجهية أو الترقوية القحفية )ا أنها تترافق 
أحياناً مع التخلف العقلي . 
orbital h. (= ocular h.)‏ 
قارف الحَجَاجين 
hypertension, ocular ٤‏ 
ازتفاع ضط القن ) 
ارتفاع ضغط داحل العين دون تقعر مرضي في 
القرص البصري أو عيب في الساحة البصرية . 
hypertensive retinopathy‏ 
اعتلال الشتبكيّة بارتفاع صَعط الدم 
ilظj (retinopathy)‏ 
hypertensive uveitis‏ 
اعتلال العتيّة بارتفاع ضط الم 
lن¡ۈر (uveitis)‏ 


hypertonic solution 


لول مُفرط التؤثر 


حلول يؤدي وضع الخلايا فيه إلى مرور الماء 
منہا عبر اغشيعا نصف النفاذة الى المحلول في 
حارجها الذي يحوي تر كيزا من المواد الحلولة 
فيه أكثر من الحاليل العيارية . 
ضخامة hypertrophy‏ 
giant papillary h.‏ 
خطاطات كبيرة مرتفعة من سطح 
اللعحمة المجفنية تحدث أحيانا باستعمال 
العدسات اللاصقة اللينة . 


حو ل غلويٰ hypertropia‏ 
حول ينحرف فيه احور البصري للأعلى . 
غمر دَمَويٰ hyphema‏ 
AT‏ 

مر دَمَويٰ كاملل 0۳٠‏ .1ط اوها 


امتلاء الغرفة الأمامية بدم غامق اللون . 


ر 


image صورة‎ 


الصورة الضوئية أ الفكرية التي تشابه' 


صورَة بلويّة after i. ٠‏ 
الاتطباع الذي يدر كه الشخص للجسم 
المنظور بعد التوقف عن النظر اليه ويدوم 
لفترة قصيرة . 
complementary after i.‏ 

ارت نی 
صررة لر دات لرن يي لرن 
الصورة المرئية . 

direct i. (= virtual i) 

eidetic i. 
عور فكرية » صُورَةٌ بَصربّة‎ 
صورة فكرية واضحة ودقيقة تتكون‎ 
. استجابة لبه بصري خيالي أو. ذاكري‎ 
erect i (= vİrual 1.) ةnئlق صْورة‎ 
i. formation. تشكل الصورة‎ 
تكو الضورة الشبرفية للأتسم اأرية‎ 
E 
heteronymOus İ. صوْرَة معاي‎ 
 ةيكبش احدى الصورتين التي تتكون على‎ 
احدى العينين عند تر كيز تظرهما عل نقطة‎ 
أبعك من ال لرن‎ 
homonymous i.  ةَilnُ رة‎ 


احدى الصورتين التي تتكون على شبكية 
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اھ ت 


رۇيَة بتفسجية ianthinopsia‏ 
ريه تظھر فیہا کل الرئیات بلون بنفښجي . 
قطبيبيٰ . iatrogenic‏ 


.نتيجة ة للعدخل التطييبي ويستعمل عادة أوصتف 


أي ضرر أو نتيجة سيئة تحدثها العالجة الطبية 
للمريض . 

شفع ُطبيبي 

(diplopia) انظر‎ 


idiocy, amaurotic ۰ 


j. diplopia 


مرض ھک يتسبب . عن اضطراب خزن 
الشحوم بحدٿت غالا بين . الود و بتصفی 
ص e‏ ح e‏ نقاط راء ي 


idiopathic ial vakê 
إلهاب أوعية الشبكيّة الغامض‎ 

aE 

illacrimation ماع‎ 


(=epiphora) رظil‎ 


قلع الأهداب illaqueation‏ 
قلع الأهداب النامية للداخحل ملقط حاص . 
إضَاءة مائة 
اسقاط الضوء 
مائل : 

إضاءَة شَقيّة illumination, slit‏ ` 
اضاءة من خلال. شق تساعد على تعيين ٠‏ 


illumination, oblique 


على الجسم أو العإل باتجاة 


e REE 


الأمامية 


implant 


صورَة شبكويّة retinal i.‏ 
الصورة التي تتكون للجسم االمرني على 
الشبكية . 
specular i i. (= mirror i.)‏ 
صورَة مرآتية 
صورَة قق ).1 {rue i. (= real‏ 
صورَة ية virtual i:‏ 
صورة تكون اهن الأشعاعات الضرثة 
الواردة من جسم ما والتي اعترضت في .. 
طريقها قبل تركيزها على الشبكية . 
صورَة بَصريّة visuali.‏ 
الصورة العقلية التي تدرك عند رؤية ن 
١ 8‏ 
کنجي images, Purkinjie‏ 
صو ر تنعکس من سطح القرنية و من سطحي 
العدسة الأمامي والخلفي ٠‏ فالصورتان 
الكماة ن التطاحن االامامين: هيان 
وقائمتان أما امنعكسة من السطخ الخلفي فهي 
حقيقية ومعكوسة . ١‏ 
images, Sanson’s‏ 
Purkinj ie images)‏ =( 
عور متانسون 
ساد غير لاضج immature cataract‏ 
نۆر (cataract)‏ 
immunogenic uveitis‏ 
إلعهاب العية مَناعيّ المَئضاً ٠‏ 
iظر (uveitis)‏ 
impact resistant lens‏ 
عَدسة مُقَاومَة للصدمَات 


(lens) انظر‎ 

۲ غرم .زس implant‏ 
مادة صنعية توضع في العين أو الحجاج 
غرسة فَرنيّة corneali.‏ 
مواد. صشعية تغرس في سدى القرنية لتغيير 
غ انار العين . 

encircling i. ٠ غرسة مُحوطة‎ 

اماحة امفتجية أو اميليكوتة هط ال 
بکاملها لعج کل غيطها . 
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اخدى العينين عند تر كيز نظرها على نقطة 
أقرب من الجسم المرني ° 


incidental i EK ة الو ار‎ ٤ الصر‎ 


u‏ بعد ١‏ زل ا ا المولد 


inverted i (= real i) رة فار‎ 


او ا n‏ 


ا ا 
عدسة النظارة المزدوجة البؤرة الى قسمها 


الثاني . 

صورة فكريّة ' mental i.‏ 
الصررة التي تدرك للجسم المنظو 
ا العليا ٠‏ 


mirror i. 

صْورة مرآتّة > صورة منْعكمبة 
صورة ضوئية ترى منعكسة من سطح 
القرنية أو عندسة العين عند انار تما بضوء 
صو : ة وة س E afleri‏ 


رؤيته بألوان معا كسة الألرانه . 


صورة بَصرية د optical i.‏ 
العورة التي ف العين عند انکسار 


positive after i. 


صورة 5 لوية تظهر متها الأقسام المضيعة 
للصورة N.‏ مضيغة ا وتظهر 


ا المظلمة مظلمة ا 


ور ب رکنجي' Purkinjie i.‏ 
انظر (images)‏ 
صورة حقيقية ‘reali.‏ 
الصورة التي تنكون للجسم الريي على 
شبكية العين وهي صورة مصغرة مقلوبة . 


implant 


شق مرجي incision, relaxing‏ 
شق يشملل هة قسما من ماك القَرنية لتقليا 9 
بؤرية العين .. 


inclusion bodies, trachoma 
أجسام اشمالية حريّة‎ 
(trachoma) jظil‎ 
inclusion conjunctivitis 
اهاب الماقجمة الإشيمالي‎ 
(conjunctivitis) رظ¡il‎ 
incomitance لا تَر افق‎ 
انحراف العينين بشدتين مختلفتين يشاهد في‎ 
شلل عصب مرك العين أو سواه من‎ 
الأقضاب اه ك لن‎ 
incomitant 
ديم الترافق » غير رافق‎ 
. صفة لح ركة العينين مع الحول الشللي‎ 
incongruous field defects 
عيوب السَاحة اللامكطابقة‎ 
عيوب غير متطابقة. في الساحتين البصريتين‎ 
incyclodeviation 
إنجراف دويريّ إنسي‎ 
. دوران العين حول سحورها الى الجهة الانسية‎ 
incye[ە إځولآل دویريٰ إِنسي 14ا0 ام‎ 
(= minus cyclophoria) رۈ¦il‎ 
ineyelotropia خو ل ئذويري إنسي‎ 
(= minus cyclotropia) رۈظ¡il‎ 
İıcy›10¥Yerge 1e تانح دويري إنىي‎ 
. دوران أعلى العينين الى الجهة الاأنسية‎ 
indentation tonometer 
مقياس التوئر الإلبعاجي‎ 
(tonometer) رظړil‎ 
index hyperopia  َىسْنَملا مذ البَصَر‎ 
(hyperopia) انظر‎ 
index myopoia حَسَر البعتر المنسبي‎ 
(myopia) ر¦¡نl‎ 


intraocular lens i, 
غرْمسَة عة داخل العين‎ 
غرسة من بولي ميثار كيليت أو من الزجاج‎ 
. تصنع بشكل عدسة وتغرس في العين‎ 
orbital i. غر اة‎ 
غرسة توضع في الحجاج بعد عملية‎ 
استصال القلة لتوفر الح ر كة لحفظة صنعية‎ 
في الحجاج تطور بعد ستة أسابيع لتكون‎ 
primary lens i. غرسة عة أو‎ 
غرس عدسة بعد عملية استغصال الساد‎ 
: ماشرة‎ 

secondary lens i. 
غرسة دة ثَانويّة‎ 
غرس عدسة. في العين بعد فرة من‎ 


اسعصال الساد . 
غرسة شدفيّة segmental i.‏ 

ر م امف ا لیک 5ة 
توضع لبعج العين : 
غرس implantation‏ 
ادخال أية مادة أو جسم الى داحل جسم 
انحر . 
طا خلقيٰ inborn error‏ 
انظر (۵۲٣اe)‏ ۰ 
راو ي الوط incidence angle‏ 
انظر (عang1)‏ ۰ 
ضوء وارد incident light‏ 
ضوء وارد للعين . 
شعاعٌ وارد incident ray‏ 
شعاع وارد للعين . 
ساد بدي incipient cataract‏ 


نظ (cataract)‏ 
شس الخط السنْجَابيٰ ۴ز[ رع ,وزز 
شق جراحي في حافة الجفن لفصل اللتحمتين 

الحفنية والعينية عن بعضهما . 
شق حلفي incision, posterior‏ 
شق في الصابة خحلف حرف القرتية . 
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ingrowth, epithelial 


والخلايا بكميات أكير من الحد السوي . 
المَالاً نهاية infinity‏ 
اا ا 
٦ (‏ أمتار ) أو أكثر . 

inflammation 
) القهاب ر ج : التهابات‎ 
رد فعل موضعي دفاعي ابات‎ 
تخریبات الافة تستهدف ازالة أو تخفيف أو‎ 
اخراج العوامل اخربة أو الأنسجة التالفة‎ 
ويتصف عادة بالأم والأحمرار والحرارة‎ 


والتورم . 

دفق مائي inflow, aqueous‏ 
سریان اماي المولد خلال أوعية e‏ 
و الجسم اهدي . 

إخو لآل سفليّ infraduction‏ 


انحراف العين للأسفل عند تخطية العين الثابتة . 
infraorbital canal‏ 
القناة حت الحَجَاجيّ 
انظر )ca۸۵1(‏ 
infraorbital nerve‏ 
العصَبٌ تحت الحَجاجى 
انظر (e۲۷۵ہ)‏ 
infrared burns‏ 
حروف أشعة كحت الحمراء 
روق بلا کن ارا 
infraversion (= downward gaze)‏ 
النظر للأسفل . 
infusion suction technique‏ 


تقنيّةٌ الي والمَ ص 


زسيلة لشفط الساد في عملية استخراج الساد 


حارج الحفظة . 
E epithelial‏ 
مو الظهارّة للداخل 
نمو الظهارة الى الغرفة الأمامية الذي يمكن أن 
يحدث عند حطاً التقام اجرح الذي يكن أن 
یشاهد بعد عملية استخراج الساد . 
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index, refractive مَثْسَبُ نار‎ 


الهواء . 


(ophthalmoscope) انظر‎ 

induced refractive errors 
أحطَاءٌ إنكسارية مُحْدلّة‎ 
احطاء انكسارية تتولد عن جراحات العين أو‎ 
. رضوضها أو اصاباعا.‎ 
inequality of مuمااك ماوت الحدقّین‎ 
. (= anis0c0ria)( انظر‎ 
infantile glaucoma ررق طفل‎ 
(glaucoma) انظر‎ 

infantile lacrimal stenosis 
تضيق المسال أو القناة الدمعية عند الاأطفال‎ 
۰ انظر (ئزی0ہعاء)‎ 
infarction ۰ احینتاء‎ 
تکو ن منولقة خرية خحثرية في اسيج بستبب‎ 
الدوران عنہا 0 ما یکون‎ e افقارها‎ 
. بسبب خارة أو فيرۉس‎ 
infection ) حمج ( ج : : أجاج‎ 
E غر نوهي للج أو‎ 
ویخربه بسبب ”مومه او تغیږر استقلابه او تاشبه‎ 


الأستضدية . 

inferior orbital fissure 
الغ الحَجَاجي السفلى‎ 
٤ (fissure) اتظر‎ 


إرتشاحات فر نة ètorneal‏ ,ratesؤinfil‏ 


کل خلوية معزولة تتوضع في عمق ظهارة 
القرنية أو في سداها العميق تحصل في التباباعها 
الجرثومية أو الفيروسية أو في استجاباعها بفرط 
ا ) 
infiltration‏ 
ازاج ( ج : ارتشاحات ) 

انتشار أو تجمع مواد غير اعتيادية في اأ 


injection 


هذه الطريقة ليكون تر كيز الدواء عالياً في 
العين . 

subtenon i. 
ررق تحت محفظة ينون‎ 
(= subconjunctival 1.) رظړil‎ 
injury ) إصابة ر ج : إصابات‎ 
ای اذی او جرح لقسم من اقسام الجسم‎ 
يدي الى بعض التخريب فيه وعادة ما يكون‎ 
پاٹر شدة حارجية ت‎ 1 


blunt i اصابة كليلّة‎ 

اصابة غير ثاقبة . 

إصَابَةٌ ئافدّة penetrating i‏ 
ا کل اه کا ا 
للداحل . 

5ه ط instillation‏ 
ادحال السوائل الى الجسم أو قسم منه قطرة 
فقطرة . 

ادا يت instrument, fİixai01.‏ 
أداة لتثبيت العين في عملياتها 


اة الر كيز البَصَري 
اة لتعيين مركز احور البصري وتشيته . 
قصرر insufficiency‏ 


وء 


قصور التقازب convergence i.‏ 
انحراف تباعدي أكبر عند النظر للقرب ما 
8 عليه عند النظر للبعد 

فصو ر التباعد divergence i.‏ 
انحراف تباعدي أكبر عند النظر للبعد ما 
هو عله عند النظر للقرب . 

انترفيرون interferon‏ 
مجموعة من البروتينات الذؤبة التي تبط تكاثر 
الفيروسات وتولد هذه المواد الغلايا الخموجة 
بالفيروسات التي تحوي الدنا أو الرنا وقد 
استعملت في علاج الحلا البسيط وجدري 
البقر والسرطان . 


injectio ززق ۲. ررق ۳. ايان‎ .١ 
عملية حقن سائل الى نسيج أو الى جزء‎ )١( 
من الجسم أو الى داخل وعاء أو عضو‎ 

(۲) المادة التي تحقن (۳) تجمع دموي مفرط 
في عضو أو نسيج . 

احتقان الهذبى ciliary.‏ 
توسع أوعية حول الحوف في اللحمة 
يحدث في الزرق الحاد أوفي التهاب 


القرحية . 


circumcorneal i. 


إحيقان حول الفرنية 


احمرار حول حوف قرنية العين . 


و‌ 
احتقان الملتحمَة conjunctival i.‏ 


زرف Jj‏ !لق peribulbar i.‏ 
زرق حول مقلة العين بدلا من الزرق في 
الخروط العضلى خحلف العين . 
ررق لف الفأ retrobulbar i.‏ 
زرق خحلف القلة باستعمال ابرة طويلة 
تستعمل لتخدير العين وشل حر كتا قبل 
العمليات على مقلة العين وفي 3 
المشيمية الشبكية . 

subconjunctival i. 
زق تحت المُلتجمة‎ 
زرق الأدوية تحت الماتحمة أو تحت محفظة‎ 
تيون لعلاج اخماخ داخل العين أو لتوسيع‎ 
الحدقة الرتبطة بالالتصاقات وتستعمل‎ 
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iridectomy 


intraocular pressure ([OP) 
ضط داخل الین‎ 
(pressure) رظړil‎ 
intrascleral nerve loop 
غروَةٌ عضي داخل الصلبة‎ 


(nerve) انزۈرٍ‎ 

mtrinsic ocular muscles 
٠  نيعلا عضلاث داخل‎ 
(muscle) رۈظil‎ 
intumescent ۰ . اناج‎ 
. رصب جزء متورم مثلا ساد متورم‎ 
irid — , irido — ) قرحي ( سابقة‎ 
iridal قرحي‎ 
. نسبة للقزحية‎ 
iridalgia. وَج القَرَحيّة‎ 
. ألم ناتج عن التهاب القزحية‎ 
iridauxesis - حن الق حية‎ 


. سماكة أنسجة القزحية‎ 
iridectasis (= dilated pupil) 


مبضَع القر حية iridectome‏ 

ال جراحية تستعمل بضع القزحية . 
iridectomesodialysis‏ 

تخرير إليصتافات الفزحية 

قم وفصل الالتصاقات من حول الحافة 

الداخلية للقرحية . 


قَطْعُ القَر حي َة iridectomy‏ 


فع القزحية جراحياً . 
قَطْع القَرَحيّة حيّة القاعديٰ basali.‏ 
قطع واستعصال قاعدة القرحية . 
broad i. (= sector 1.)‏ 

قط الفرحة ية الواسيع 
قط افر حيّة ا ر laser i.‏ 

ية استعمال أشعة ليزر لعمل فتحة في 
القزحية للسماح للخلط الاي بجر من 
الغرفة الخلفية إلى الامامية . 
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intermittent exotropia 
حول وَحشي فطع‎ 
(exotropia) انظر‎ 
intermittent glaucoma رَه رق مَقطع‎ 
(glaucoma) ا‎ 

intermittent strabismus 
ڪول مڪقيلع‎ 
(strabisn us) jظړil‎ 

internal limiting meznbrane 

الغشاء المُحَدذّد الداخلى 
ilظړر (membrane)‏ : 


internal ophthalmoplegia 
شال العين الداخليّ‎ 
(ophthalmoplegia) bil 
internuclear ophthalmoplegia 
لل الین بين التوى‎ 
(ophthalmoplegia) رۈظii‎ 
interpupillary distance 
٠ المَسَافَةٌ بين الحديين‎ 
المسافة بين مركري الحدقتين تقاس عند‎ 
. وصف النظارات للمريض‎ 
interstitial keratitis 
اهاب الريّة الخلالي‎ 
(keratitis) نظ‎ 
intorsion قَوَرَان إنسي‎ 
دوران العين حول مور امامي خلفي بحيٿ.‎ 
يتحرك قسمها العلوي نحو الأنف وبمذا‎ 
تتحرك العين العنى بأتجاه الساعة وتتحرك‎ 
ی و‎ 
intracapsular cataract extraction 
استخراج ج الاد داخل المخحفظة‎ 
LS انظر‎ 


غار داخل العين intraocular gas‏ 
غاز أو هواء يحقن داخحل العين بعد عملية ' 
استقصال الجسم الزجاجي للحفاظ على 
ضغطها وابقاء الشبكية في موقعها ومنعها من 
الاتفصال ويمتص الغاز عادة بعد بضعة يام 2 


iridescent هتقزح:‎ 

. لون ا 'شبیه بقوس قزح . 

رو قرحي الألؤان i. vision‏ 

٠‏ رؤية ألوان الطيف الضولي عند النظر 
للضوء لأيض . 


تقو ویم م الهَرَحيّة A (= iridodesis) a‏ 


عملية اعادة وصح اللدقة جحلب مقطح عن 
القزحية خلال شق في طرف القرنية وتشبيته 
بخياطته بدرزات الى احدى حواف الحدقة . 
iridiagnosis (= iridodiagnosis)‏ 
ا اض ال قز حية أو 
فر جي iridic)‏ ی iridial‏ 
ق بالقرحية أو منسوب اليا . 
فزحیٰ iridian (= iridiç)‏ 
فرحيّ iridic‏ 
نسبة للقزحية أو متعلق بها . 
ريه هَاليّة قرحي iridization‏ 


ادراك الشخص فالات قزحية حول الضوء 


۰ ويحصل ذلك ف الزرق 
لع الق َة iridoavulsion‏ 


ازالة القزحية بقطع كل حوافها . 


اهاب القرحيّة والحفظة اناكم 00a‏ 


التهاب القرحية وحفظة العدسة . ' 


فيل فَرَحيّة iridocele ٠‏ 
انفتاق جزء من القزحية من خلال القرنية . 
iridochoroiditis a‏ 
التهات القَرَحيّة 

irtdociliary a 
٠ الراوية القُرحيّة الهدييّة‎ 
)an81٤( انظر‎ 
iridocoloboma امه القر چ‎ 
شق خلقى أو ثلامة القرحية‎ 
(coloboma) انظر‎ 
iridoconstrictor مضق الحدفة‎ 
اياف عضلية توجد في القرحية تعمل على‎ 
. 'تضييق احدقة‎ 


iridectomy 


قطْع الفَرَحيّة الإبصًاريّ .أ اهعنامه 
قطع جزء من القزحية لتوسيع حدقة ضيقة 
شاذْة هيل الابصار . 
قط ورج حي المحيطيّة ene‏ 
preliminary i.‏ 
قطع القزحية تمهيداً لعملية استخراج 
العدسة في عملية الساد . 
preperatory i.‏ 
preliminary i.)‏ =( 
قَطْحٌ القَرَحيّة ية التمهيديٰ 
sector i. (= broad’ 1.(‏ 
قطع جزء من القزحية يمتد من حافتا 
الحدقية حتى حافتما الخارجية القاعدية . 
فطع القَرَحيّةَ ص صنيق الكقّب stenoptic i,‏ 
SS‏ 
ق فزي ا therapeutic i.‏ 
ازِيَاح القَرَحيةَ iridectopia‏ 
ميلان الحدقة عن وضعها ال ركزي . 
iridectropium (= ectropion 9‏ 


شر زحي خارجي 

شتر قزحي خارجي 

)ec۲00101۸( انظر‎ 

تزف القَرَحيَة iridemia‏ 

نزف من القزحية الى داخل العين . 

iridencleisis تعلق القَرَحيّة‎ 
(= coreclisis) رظil‎ 

شر قرحي اسي iridentropium‏ 

(entropion uvea) رۈ¦jil‎ 

العام القرحية irideremia‏ 

لا قزحية خلقية . انظر aniridia)‏ =( 

رجيات ر م : فَرَحيّة ) irides‏ 

iridescence قرح‎ 


تلون بألوان قوس قزح الساطعة . 
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iriîdoncus 


iridodialysis (= iris disinsertion) 
خریر ازتكا الفَرَحيّة‎ 

.١‏ انظر (ئsiواهنكەإهء)‏ ۲. فصل أو 
أرخاء القرحية عن اتصالاما ۳. انقسام أو 
انشطار القزحية أسبب رضحي . 

عَيْبْ حَافة القزحيّة iridodiastasis‏ 
فتحة في محيط القرحية تبدو وكأما حدقة 
اضافية من دون أن تور على الحدقة الأصلية . 
مُوسعٌ الحدقة. iridodilator‏ 
)١(‏ العضلة موسعة الجدقة (۲) عامل أو دواء 
يعمل على .توسيغ حدقة العين . : 


ارتعاش القَرَحيّة .iridodonesis‏ 


ارتعاش العين الشاذ عند ح ركتبا والذي يحصل 

عند الخلع الجزلي للعدسة إلذي يضعف 

ارتکازها .. ۰ 

الاب افر حي والقَر a rdokeratifis‏ 

التماب قرحية العين المحرافق مع التاب القرنية . 
iridokinesia (= iridokinesis)‏ 

3 الفُر حية‎ H5 i 

تقلص ا وتوسعها . 

رف ف القزحيّة ` iridoleptynsis‏ 

ترقق افر e‏ : 

ا مَبْحَُ القَرَحيّةَ iridology‏ 

A‏ القرحية واشکاها وألوانا وعلاماعا 

وتشور اا ى لف الأخزال:والأمراض : 


تحریر الق ع iridolysis‏ 
فك a‏ القرحية جرإحياً . 
لين القَرَ حيّة iridomalacia‏ 


ليونة مرضية في القزحية . 
iridomesodialysis‏ 
تحريرٌ اليصاقات الفُرحية 
تحرير التصاقات الحافة الداخلية للقزحية . 
مرك القَرَحيّة 3 iridomotor‏ 
عامل حرك للقرحية سواء ما يؤدي الى تقيض 
الحدقة أو توسعها . 


م 24 2 ص . 8 
وذمة الق حية iridoncosis‏ 
ورد رم القَرَحيّة iridoncus‏ 


تورم أو ورم القرحية . 
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iridocorneal filtration angle 
' اويه الكرشيح القرحيّة القرويّة‎ 
انظر (۵اعہه)‎ 
iridocorneosclerectomy 
قط القزاية والرحية والصلبة‎ 
استعصال جراحي لاجزاء من القزحية والقرنية‎ 
. والصابة لعلاج الزرق‎ 


قَطْعُ الق حية والھدابj iridocyclectomy‏ 


اهدي لعالية بعض اورامهما 


اهاب الفَرَحيّة والهدابلْ كناناء ji80 cy‏ 


(= anterior UVeIIS) رړغil‎ 
gonorrheal i, 


إليهابُ الفُرَحيّة والهدابى السسيلاني 


heterochromic i. 


اهاب القَرَحيّة والهداب المُغاير اللّون 


(= heterochromic uveitis) bil 


hypertensive i. 
اهاب الفَرَحية والهُدابى الرافع لط‎ 


sarcoid i. 


اهاب القرحيّة والهدابى الغرئاويّ 


المترافق مع الغرن . 
syphilitic i.‏ 


إليهابٌ القرحية والهدابى الأفرنجِيّ 


ال ا نجي . 
iridocyclochoroiditis‏ 

إليهابُ الفُرَحية والهدابى والمَشيمية 

التہاب كامل عنبية العين . 

iridocystectomy 

قَطْمُ القُرَحية والمحَفظة 

تقوم القزحية بعملية ناب في عين تلتصق فيا 

القزحية بمحفظة العدسة وتجرى بقطع جزء من 

القزحية وحفظة العدسة من خلال شق في 

القرنية لتصنيع حدقة العين . 

ا و کت ا 

ئقويم الق حية iridodesis‏ 

(= iridesis) انظر‎ 


شف الفُرَحيّة iridoschisis‏ 
انشطأر الأديم المتوسط للقزحية الى طبقتين 
فصل الطبقة الأمامية وتتفسخ الى لييفات 
تسبح نهاياتما الحرة في خاط الغرفة الامامية . 
بضع القَرَ حي وابد iridoscleroomy‏ 
شق الصلبة وحافة القزحية في علاج الزرق . 


'استقصال القزحيّة iridosteresis‏ 
ازالة جزء أو كل القرحية . 

مديد الق حي iridotasis‏ 
مط القزحية في عملية الررق . 

بضع القَرَحيّة iridotomy‏ 
شق القزحية کا في عملية تقويم الحدقة . 
افر حيَة iris‏ 


الغشاء الدائري المنصبغ خحلف القرنية الذي 
تشقبه احدقة ف وسطه ويحوي العضلات 
اللاارادية الى تقبض الحدقة وتوسعها . 


اللاقر حي i. absence‏ 
انعدام القزحية 

(= aniridia) انغۈظر‎ 

ضمور افر حبة i. atrophy‏ 


ضمور انسجة القزحية . 


i. bombe (= umberalla 1.) 


قرحي لاام 

تقوس القزحية الى الأمام بتأئير ضغط 
الخلط المائي المعجمع بين القرحية والعدسة 
في حالة التصاق القزحية الخلفى الأمامى . 


iridoparalysis 


iridoparalysis ( = iridoplegia) 


عدم استجابة الخدقة للنور . 

ازاحة الحدقة iridoparelkysis‏ 
ازاة ابق عنم كرا جر اا غر . 
اعتلال القر حية iridopathy‏ 


أي مرض يصيب القزحية . 
iridoperiphakitis‏ 
إلتهاب محفغة العدسة والفرحية 


طح القَرحيّة iridoplania‏ 
اتسطح القزحية لضعف الأستاد العدسي ها من 
الخلف . 

رَأبُ الفرحيّة iridoplasty‏ 
تغيير شكل القرحية والحدقة بحرقها المباشر 
اش الل 

شَلَل القَرَحيّة iridoplegia‏ 
شلل مصرة القزحية مع تحديد انقباض الحدقة 


accommodation i. 
شال نكيف ارح‎ 
انعدام قدرة الحدقة على الانقباض عند‎ 
. تكيف العين‎ 
complete i. شل القَرَحيّةَ الام‎ 
شلل مصرة الحدقة مع عدم استجابتها لأاي‎ 
منبه ضوي أو تکييفي‎ 
reflex i. شل مُنْعَكّس القرَحيّة‎ 
عدم تقيض الحدقة بالتنبيه الضوفي أو‎ 
. الجلدي‎ 
sympathetic i. شال وڏيٰ افر حيّة‎ 
عدم توسع الحدقة عند تنبيه المنعكس‎ 
. الودي‎ 
iridoptosis دلي الفُرَحيَة‎ 
. انفتاق القرحية خلال القرنية‎ 
iridopupillary رجي حدقي‎ 
. نسبة للقرحية والحدقة‎ 
iridorhexis ئمرق القَرَحيّة‎ 
. تمزق القزحية (۲) ائسلاخ القرحية‎ )١( 
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زۇي فَرَحيّة irisopsia‏ 
رؤية الأجسام حاطة بهالة ملونة . 
و حي iritic‏ 
نسبة إلى القرحية أو الى طبيعتبا . 
التهاب القَرّحيّة . iritis‏ 


التباب يتصف بالألم واحتقان المنطقة الهدبية 
ورهاب الضوء وتقبض الحدقة وتغير لون 
القرزحية . 

i. catamenialis 
إليهابٌ الفرحية . الحَيضي‎ 
الاب القزتحة الذي يعاود عند بداية كل‎ 
التهابُ الُرَحيّة السْكُريّ .1 امطونق‎ 
الاب القرحية ارا مع داء السكري‎ 
ويتصف بترسب الغليكوجين في‎ 
ال‎ 

diffuse plastic i 

التهاب القَرَحيّة ية الإلتصاقي المنكشر 
الاب القزحية الذي يتصف بنضح فبريني 
وتکون نسیج جدید منتشر . 

endogenous i. 
البهابٌ الفَرَحيّة داخليّ الْمنعاً‎ 


(= nongranulomatous 1.) ر|ظزil‎ 


follicular i. 
لهاب الفرَحية الجريبي‎ 
التباب القرحية الذي يتصف بعقيدات‎ 
ا صغيرة بحجم رأس البو ا‎ 
. أرتشاحات لفانية‎ 
gonorrheal i 
اهاب القرَحبَة الس‎ 
الاب القرحية الذي تولده المكورات‎ 
ال‎ 
gouty i. (=uratic i.) 
اهاب القَرَحيّة البفرسي‎ 
التهاب القزحية المرافق ألداء النقرس وهو‎ 
: E مو م‎ 


151 


مُوْمِعَةٌ الحدقة i. dilator‏ 
الألياف العضاية في القرحية التي توسع 
الحدقة . 
امه القرَّ حية i. coloboma‏ 


ilړر (coloborma)‏ 
وعاؤوم الفjحجية  i. hemangioma‏ 
ورم وعاني في القزحية . 
وَذَمة القَرَحيّةَ i. hydrops‏ 
انظر (hydrops)‏ 

i. neovascularization 


ع عى القَرَحيّة حة الحدث 


(rubeosis iridis) 


i. nevus syndrome 
ملازمَةٌ وَحْمَة العدسة‎ 
(syndrome) رظi!‎ 

i. prolapse 
دلي الفُرَحيّة » انفتاق القرَحيَة‎ 
NS انظر‎ 
i. repositor مر جع القُرَحيّة‎ 
أداة جراحية تستعمل لاعادة القرحية‎ 
. امتدلية الى موضعها الطبيعي‎ 


0 ست ك ۴ 
اخمرار القَرحية i. rubeosis‏ 


حالة تتصف بتكوين أوعية جديدة ونسيج 
ضام على سطح القزحية وكثيراً ما تشاهد 
في داء السكري أو عند انسداد الأوعية 
الشبكية نما تولد زرقا شديدا . 

(ruۆbe0osisS)‎ رړil‎ 

i. shadow ١ ظل القَرَ حيّة‎ 


الظل الذي يشاهد على سطح العدسة 


الأمامي أثناء تسليط النور على القرحية 


وتشير شدة الظل الى درجة اصابة العدسة 


بالساد . 

تر افر خ i. transfixation‏ 
قطع القزحية من الداخل للخارج  .‏ 
قرحي رعاشة tremulous i.‏ 


(= iridodonesis) رظ¡il‎ 
umberalla i. (= iris bombe) 


ر وه کر صر دو 


فر جيه مه 


uratic i. (= gouty i.) 

إلبهابُ القرحيّة البقرسي 
ْم الفَرَحيَة iritoectomy‏ 
قطع جز ء من القزحية . 
بضع القر حيّةَ iritomy‏ 
انظر iridotomy)‏ =( 
خوط حَديديّة iron lines‏ 
E REE‏ 
اة ديد اير iron Fleischer rig‏ 
ترسب الحديد بشكل حلقي في القرنية 
الخروطية . 

iron Hudson — Staãhli line 
حط حدید هذسن شتالي‎ 
ترسب حديدي بشكل خطوط مستقيمة في‎ 
. العين‎ 
İrOn — S(OCker |iııe حط دید ښgi ڌر‎ 
. ترسب حديدي على حواف الظفرة‎ 

iron workers cataract 

ساد عمال الحديد 
انظر (ca414C†(‏ 
بضع القَرَ حية irotomy‏ 
انظر iridotomy)‏ =( 
ساد إشعاعی irradiation cataract‏ 


(cataract) رظil‎ 
irregular astigmatism 


iغظر (astigmatis™)‏ 
حَدَقاتٌ غير منَْضَمة- irregular pupils‏ 
تشوه دائرية الحدقة الذي بحدث في الداء 

الأفرنجي والتصاقات القرحية الخلقية . 
irrigating — aspirating unit‏ 
وَخدة الإزواء والرشف 
آلة أو إبرة تقوم بالأرواء والرشف في وقت 
واحد . 
irrigation, lacrimal system‏ 

شف الجَهاز الدمعيّ 

غسل الجهاز الدمعي بالاء أو بمحلول اخر . 


iritis 


granulomatous i. 
إليهابُ الفرَحيّة الحيبومي‎ 
E 
. التهابية‎ 
uonogranulomatous i. 
إليهابٌ الفرَحيّة اللأحيبومي‎ 
اا ال ا ع ر‎ 
. مناعية‎ 
1. مهمساoوa التهاب افر حي الحَطَاطّ‎ 
لتهاب القرحية المترافق مع تولد حطاطات‎ 
. فيا وعادة ما يتسبب عن داء الأفرنجي‎ 
i. phacoanaphylactica 
اهاب الفُرَحيّة العدسى الاق‎ 
اا ا ا ا ا‎ 
. اجراء عملية الساد في العين الأحرى‎ 
إلتهابٌ القرحيّة الليفينيّ .ءاام‎ 
. التباب يولد نضحة ليفينية تولد أنسجة‎ 
۰ . جديدة‎ 
purulent i. إلتهاب القر حي القَيِْحى‎ 
اتباب القزحية الذي يتصف بنضح‎ 
) . قيحي‎ 
rheumatic i. 
اهاب القرحيّة الرتياني‎ 
لباب القرحية الذي يراق مع اياب‎ 
. المفاصل الرثياني‎ 
septic i. متلازمة بهجت‎ 


2 


iiظۈj Behcet syndrome)‏ =( 
التهاب القرحية الصل serous i.‏ 
تهاب يتصف بنضح مصلي . 
spongy i.‏ 
اهاب القَرَحيّة الأسفنجي 
التهاب القرحية الذي يولد نضحا فبرينيا 
بكرن کا ق ا 
sympathetic i.‏ 
اهاب الفَرَحيّة التعاطَفي 
الاب ر أن الاب الا ع 
العين الاأولى المصابة . 


152 


itching 


لوحة لفحص عمى الآلوان . 
کساوي الحَدقين isocori‏ 
تساوي سعة حدقتي العينين . 

iso-iconia (= isoeconia) 
مئل صورَتي القينين‎ 
تماثل الصورتين المولدتين للجسم المنظور في‎ 
العيتين‎ 


حدة البصر . 
peripheral i.‏ 
منتى تساوي البَصَّر المحيطي 


حط في الساحة البصرية بين حدود 


تساوي حدة البصر الحيطي . 

حك » حَکة itch‏ 
١‏ اضطراب جلدي يترافق مع الرغبة في اهرش 
والتخديش . 

itching ٠ حاف‎ 


حس جلدي غير مرج يثير الرغبة في تخديشه 
وهرشه وهو عرض في الكثير من الامراض 
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منحتى ستاوي البَصر ` isopter‏ 
حط ف االساحة البصرية بين حدود تساوي٠‏ 


هيج irritation‏ 
)١(‏ عملية التنبيه () حالة اثارة مفرطة 

وخشنامة عالة : 
إققار ischemia‏ 


تقص أو عدم كفاية تجهيز الدم لأحد أقسام 
الجسم .. 
ischemic episodes, transient‏ 
غوارض إقَماريّة عَابرة 

نوبات اقفارية تتصف بفقدان الرؤية لفترة 
قصيرة بسبب. قلة تجهيز الدم للعين . 
لوحَاث إِيشيَهاٍَ|  Ishihara charts‏ 
ارخا روف ملو باط مداخل اران 


ا ل الق ا ا 


. وعمى البصر‎ 
Ishihara color plates 
(=1. charts) 
وحات إيغيهارًا‎ 


Ishihara tests (=1. charts) 
حاب إيشتيهارًا‎ 
isochromatic chart (=I. charts) 
لوحَة قستاوي الألوان‎ 
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.یری الشخص السوي البصر هذه الارقا 


۾ 74 | 


ما المصا 


٤ 


ٍ 


ب بعمى الاجر والأخضر فإنه یراها 21 


الأخضر 


قم 


5 فة 


السوي البصر 
3 


هذه الأرقا 


يرى المصاب بعمى 


الر 


2 3 


الاخضر والا حر فإنة يرى الرقم 


یری الشخ 


۾ 35 1 


٤ 


j. retinoschisis 
إلغبقًا الشبكية الحدنيّ‎ 
(retinoschisis) ظil‎ 


j. xanthogranuloma 
حيوم أصفر حدئي‎ 
(xanthogranul0 a) رظغنi‎ 


juxtapapillary choroiditis 
إلتهاب المَغبيميّة مُجاور الخْليمَةَ‎ 


ر ت 


التهاب المشيمية اجاور للقرص البصري . 
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9 
e 


عَينْ فة jerky eye‏ 
حر كات فجائية لا ارادية في العينين من رأرأة 
ا 

jerky nystagmus رَأرَاة لَفضية‎ 
(nystag12US) ان¡ظر‎ 

juvenile  يبابش‎ › حدئي‎ 


)١(‏ نسبة الى الأحداث والشباب 
ز۵ حت اوقا 
j. epithelial dystrophy‏ 
حل ظهاري حدڻي 
حثل ظهارة القرنية يشاهد عند 


الأحداث . 


كيميائية ضبوبية من القناني إلخاصة با 

كضبغات الشعر ومبيدات الحشرات . . 

التهاب القرنيّة نة الألفبالي alphabet k.‏ 

.(= striate Kk.) انظر‎ 
arborescens k. 

اهاب القرذ ية التغصني 

(= dendriform K.) رظil‎ 


artificial silk k. 
التهاب القَرنيّة ة بالحرير الصتاعي‎ 
التهاب القرنية. بين العمال الذين يعملون في‎ 
۰ . صناعة الحرير الصناعي‎ 
band-like keratitis 
) إلبهاب الفريية الشريطي‎ 
(=ribbon-like K.) jظړil‎ 


k..bullosa a الاب القرة‎ 


deep k. (=interstitial k.) 
٠ اهاب القرية القميق‎ 
deni) k. اهاب الفرنيّة الَغْصيْنَ‎ 
لناب القرنية مع تكون تقرحات غصنية‎ 
. الشكل فيما ويجدث في الحلا البسيط‎ 
desiccation k. 


(=lagophthalmic k.) 


لهاب القرنية َة الجا 
Dimmer’s k.‏ 
(=k. nummularis)‏ 


إلاب الفرنية القزصي 


K 
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: قَطْعٌ القريّة 


اهاب القرنية ‏ 


جدرة (ج : جدرات) keloid‏ 

ندبة ق والرضوض اة أو 

الحلدية وغالبا ما تشاهد في الملونين . 

ألم القريية . keratalgia‏ 

1 العين بسبب أفة القرنية-. ' 

keratectasia ٠ مدد القريّة‎ 

(= ectasia, corneal) رظغil‎ 
keratectasia, ex-ulcer 

تمه القَرَنّة التالي للقَرحة 

TO EO 

مع ترققها وبروزها . 

keratectomy 

قطح جرء من القرنية يجری عادة مادج الب 


۴ الانانة‎ 
keratitic precipitates رسَابات القر َة‎ 
{= keratitis punctata) رۈظغil‎ 

ات اا جل فا اة بت 
إلتهاب القرحية أو الهدابى . ' 
keratitis‏ 
acne rosacea k.‏ 


إلهابٌ القرنية الذي الؤزدي 


الاب شد ق الق الان به 
العد الوردي . ۰ 

التهاب القرنيّة ة الستافع actinic k.‏ 
التباب القرنية الذي يتسبب عن التعرض 
WNT‏ 
التهابُ القرنيّة الضبوبيْ kK.‏ آ00إeه‏ 
التهاب القرنية الجاد BEME‏ مواد 


keratitis 


التهاب القرنيّة ة الخلالي interstitial Kk.‏ 
التهاب مزمن في القرنية: مع ترات 
عميقة فيها والتي تتضبب تدرجيا ويحدث 
مثل هذا الالتهاب في .الأفرنجي الورائي 
او ف ااا ول ب اا 


= 


مر . 


۰ lagophthalmic k. 


التهابُ قرنية العين الارنبية 
التہاب القرنية الذي دت ف العين 
اة ويتسبب عن تعرضها للهواء وقد 


يؤدي ذلك الى تقرحها وغالباً ما بمحصل, 


هذا الالتهاب في حالة شلل 'العصب 
الوجهي لتوقف حركة الأجفان . 
اهاب القرنيّة الاشتبًا ا lattice k.‏ 
حثل وراڻي ئي قرنيتي العيتين مع قکوين 
إفات خيططية متشابكة فيهما . 
اهاب القرنية الجذّاميّ leprotic k.‏ 
االتهاب القرنية المرافق رض الجذام . 
تهاب القرنية ة الامش k.‏ إفمزعmar‏ 
التهاب نفاطي تتوزع فيه الخطاطات عل 
أطراف ألقرنية . 

marginal catarrhal kı `‏ 
التهاب القر ية الهامشي ي التَز ي 
اهاب نزلي في القرنية يصيب آطرافها 
3 


.meas[es kK.  ةبصَحلاب‎ َ التهاب القر‎ 


تهاب القرنية الذي يرافق الحضبة مح 
تدمع العين واحمرارها ورهاب الضوء 
metaherpetic k.‏ 
التهاب القرنية ة لقال للخلا 
التباب القرنية المسيب عن اضابتبا. بانسلا 
المتكرر والڌي ٍ يتصنف بقرح ضنحلة 
وقرنية خدزة احتشار سدوي وغالباً 
e‏ قرحي هدي وزرق انوي . 
microbial k.‏ 
لهاب الرية الجُرذومي 
خمج القرنية 
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التهاب القرنيّة القرصِيّ disciform k.‏ 


التهاب القرنية مع تكون عتامات قرصية 
دائرية أو بيضوية الشكل فيا . 


الاب ظهارَة القَرنيّة .ع اوناعطاامء 


التهاب سطحي في القرنية . 
exposure k.‏ 
(=lagophthalmic k. )‏ 
التهابُ القرنية الَعَرضي 
Enterobacteriaceae k.‏ 
التهابُ القرنيّة نة بالأمعَانيات 


التهاب القرنية بالجراثم الأمعائية من فصيلة 


الجراثم الحقيقية سالبة الكرام . 
fascicular k.‏ 


اهاب القرنيّة الحُرمَويّ . 


التهاب .ني القرنية. بتصف بتوليد جرمة 
رة م اغ التو فا 


filamentary k. 
التهاب القرنية ة الخيطيّ‎ 
اتاب القرنية تكون خحيوط خخاطانية‎ 


مفتولة على سطحها 
التهاب القرنية ة الألحذودي furrow k.‏ 


(= dendriform kK.) رظۈil‎ 


التهابُ القرنّة الحَلايَْ herpetic k.‏ 
التباب القرنية بالخلا التطاتي أو البسيط . 
التهاب الفرنيّة ة القيحي hypopyon k.‏ 
النهاب القرنية .مع غمر ‏ قيحي وترسب 
خلايا ‏ دموية ٠‏ بيضاء في غرفة العين 
ا 


دون اصابة ظهارتها مع ظهور بقع 
اهاب القرنية القَيحيّ k.‏ )۸٣م‏ 
التهاب القرنية وتولد القيح فيا . 
k. pustuliformis profunda‏ 
اهاب الرنية لغري القييق 
لهاب موم يصيب القرنية ويتصف 
بظهور نقاط صفراء عميقة فا مع غمر 
قيحى والتهاب القزحية . 
اهاب فَرنيّة الخاد re4p¢٣ sS k.‏ 
التهاب قيحي في قرنية الفلاحين أثناء 
الحصاد لأصابة العين بجروح تولدها 
الحشائش . 
التهاب القرنية الشبكىٌ k.‏ اواuء:)ءم‏ 
تنكي القرنية العائلي مع تكون مناطق 
ribbon-like k.‏ 
اهاب القَرنيّة الشتريطي 
التهاب في القرنية مع تكون مسحات أفقية 
غل ها 
rosacea k. (= acne rosacea k.)‏ 
يهاب الفُرنيّة بال الوزدِيّ 
sclerosing k.‏ 
النهات القرية العصب 
التهاب القرنية الترافق مع التهاب الصلبة 
وفرط التدسج الذي يحوها الى بيضاء 
serofulus k.‏ 
phlyctenular k.)‏ =( 
الهاب القرنية التفاطي 
النهابُ القر ية الكَائويٌْ se€cOndary k.‏ 
التاب القرنية بسبب مرض في قسم اخر 
من العين ٠‏ 
التهاب القرنيّة الشيخُوخىّ k.‏ مانوعء 
التهاب القرنية عند الشيوخ . 


keratitis 


التهابُ القرنيّة الفْطَاريَ k.‏ نامر 
انظر keratomycosis)‏ =( 
neuroparalytic k. ۰‏ 
اهاب القرنية الشَلَلى العَصَبي 
الاب القرنية الذي يتصف بجفافها 
وتشقق ظهارا نتيجة اصاية العصب 
الوجهي التي تشل حركة الأجفان وعنع 
غلتق العين . 


neuropathic k. 
(=neuroparalytic k) 
التهابُ القَرنية بالإعتلال القصبيّ‎ 
neurotrophic k. 
. اليهابٌ القرنية القصي القغذويّ‎ 
عات ا ج ع فا‎ 
. للحس‎ 
nummular k. 
التهاب القرنية القرصِيّ‎ 
اهاب حيد وبطىء يتصف بتر سبات‎ 
دائرية الشكل في القر نية ذات حدود‎ 
. واضحة تحيط بها هالات أقل كتافة منها‎ 
parenchymatous k. 
(= interstitial Kk) 
. اهاب القرنيّة الخلالى‎ 
k. petrificans 
النهاب القرنية المََحَجُر‎ 
. التماب القرنية مع تغيرات كلسية فبا‎ 
phlyctenular k. 
. اهاب القرنية النفاطي‎ 
(= keratoconjunctivitis) رظزil‎ 
k. التهابٌ القرنيّة العميق لمن هام‎ 
` (=interstitial kK.) رظil‎ 
)غم‎ k. التهابُ القُرنيّة المسَمّط‎ 
عتامات سطحية صغيرة خحددة وقنصبغة‎ 
في ظهارة القرنية الملتهبة يولدها في الغالب‎ 
1 . فیروس‎ 


اهاب القَريّة المَُقّط حت الظهَارَة 
التباب طبقة القرنية تحت غشاء باو مان من 


k. punctata subepithelialis 
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keratoconjunctivitis 


اهاب القَرنيّة الوغائيّ cu ). ٠‏ 
التباب القرنية الذي يتصف بتكون أوعية 
دموية تحت اللتحمة وتخت طبقة القرنية 
اة 

k. vernalis catarrhalis 

‌ م ت پوت وس م 

التهاب القرنية الترلي الربيعي 
التهاب القرنية الموسمي وهو الرمد 
ار 


vesicular k. 
) البهابٌ القرنّة الحؤيصلي‎ 
التهاب القرنية مع تكوين حويصلات على‎ 
. سطجحها‎ 
التهابٌ القرنيّة الفيروسِيّْ .اواز‎ 
. التباب القرنية الي تولده الفيروسات‎ 
xerotic kK. التهاب القر نة ٍف‎ 
. جفاف القرنية وهي حالة قسبق تلينها‎ - 
z0) e٣). التهابٌ القرنية البطَاقيّْ‎ 
التباب القرنية بالحل التطاقي:.‎ 
z0۲ k. اهاب القرنيّة الشَّريطيْ‎ 
(= ribbon-like kK) رظil‎ 


قله القرنية keratocele:‏ 
إنفتاق طبقة القرنية الداخلية ( غشاء ديسمن ) 
بل القَرنيّة ` keratocentesis‏ 


(= aqueous paracentesis) 
(paracentesis) jJi! 


.keratoconjunctivitis 


اهاب القرنية والمُلَحمَّة 

actinic k. 
' لهاب القريّة والمُاقجمة السافع‎ ٠ 
اصابة سطحية في القرنية وملتحمتها‎ 
تسيب عن التعرض الطويل لأشعة‎ 
. الشمس أو للأشعة فوق البنفسجية‎ 

adenoviral k. 

اهاب القرنية والمُلقَحمَة بالفيروس 
الغّي ۰ 
التهاب تسيبه الفيرو سات الغدية ويصيب 
عمال المواني وينتشر على شكل وباء . 
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serpiginous k. 
التهاب القرنيّة الساعى‎ 
(=ulcus serpens cornea) انظر‎ 
k. اء‎ ععوg‎ ٠ ٠ اهاب القَرنيّة الجاف‎ 
(= keratoconjunctivitis رظil‎ 
sicca) 


striate k. (= alphabet k.) 
) النهابُ القَرّة المُحطط‎ 
التهاب القرنية الذي تتولد فيه خيوط‎ 
. متوازية ومتقاطعة في ظهارة القرنية‎ 
subepithelial k. 
يهاب القرية تحت الإهارة‎ 
التہاب يعصف بتكون ارتشاحات تحت‎ 
. ظهارة القرنية يسببه الفيروس الغدي‎ 
superficial punctate k. 
البهابُ القَرنية السَطْحيّ المَقَط‎ 
اباب في ظهارة القرتية صف بنكون‎ 
نقط معتمة فيا ويشاهد غالبا في حلا‎ 
. العين أو في جفافها‎ 
suppurative k. 
اليهابٌ القرنية القيحي‎ 
. . التهاب ألقرنية المعقيح‎ 
trachomatous k. 
ليهات القرية الخئري.‎ 
(= pannus trachomatous)’ أنظر‎ 
٠١۲41114) ). اهاب القرنية الر ضحي‎ 
. التهاب القرنية بسبب اصابة رضية فيا‎ 
trophic k. 
(= neuroparalytic k.) 
اهاب القرنية التَمَائن‎ 
ulcerative k. التهابٌ القرنيّة التقوحيّ‎ 


الاب مع تكون قرح صغيرة على حيط 
القرنية . | 


ultraviolet k. 
` التهابٌ القَرنية بفوق الَفسَحية‎ 
التباب القرنية بسبب تعرض العين الطويل‎ 
. للأشعة فوق البنفسجية‎ 


۰ keratoconjunctivitis . 


k: sicca 
النهابٌ القرنية والمُلتحمة الجاف‎ 
وتفخن ظهارة القرنية والحكة وحرقة العين‎ 
والاحساس بجسم غريب فيا مع ضعف‎ 
. الرؤية‎ 
superior limbic k. 


اهاب الجَوف اللوي المُلقجمي 


القوي 
التهاب في جوف اللتحمة العلوي والمناطق 
الجاورة له . 
vernal k.‏ 
التهابُ القريّة والُامجمَة الربيعي 
الرمد الربيعي . . 
viral k.‏ 


لهاب القرنيّة والماقجمة البائ 
ilظۈر epidemic K)‏ =( 


ی رط القرنيّة . keratoconus‏ 
حثل لا التباي ضيب في الغالب قرنيتي العينين 
ابسبب ا وبروز ها الى الأمام والأسفل 
وباتجاه الأنف ويحدث ذلك غالبا عند الأناث 
في سن البلوغ ولا یعرف سبب له . 


allergic k.. 
اهاب القَرنية وا المُلتحمة الأ جي‎ 
. التهاب القرنية والملتحمة التحسسني‎ 
epidemic k. 1 
التهابُ القرية ية و الملتحمة الو بائيٰ‎ 
التباب و بان مجي شدید يتصف بنضح‎ 
`. عيني مع ظهور عتامات دائرية تحت‎ 
ظهارة القرنية مع التهاما وتورم الغدد‎ 
. اللمفية الموضعية وأعراض عامة شديدة‎ 
flash k. 
اهاب القرنية والملعَجمَة الومضِيِ‎ 
التهاب يتولد عند تعرض العين الى‎ 
| قوس اللحم الكهرباني أو الى‎ 
. الضوئية فوق البنفسبجية‎ 
herpetic k. 
لهاب القرنيّة والمُلتجحمة الحَلاأيّ‎ 
اهاب يتسيب عن اصابة العين باللا‎ 
2 ا‎ 


hypocalcemic k. 


اليهاب القرنية والمأتحمة. بتقصٍ . 


lupus erythamatous k..: 
تهاب القرية والملقجمة الذي‎ 


phlyctenular k. 
اهاب القرنية 0 المُأتحمة النقاطي‎ 


التهاب يولد آفات دائرية رمادية محددة أو 


نفیطات فی أطراف القت ويحدث ذلك 
في التدرن او سوء .الَعَذية . 

sarcoid k. 
الهابُ القَرنيّة نة والمُتحمة الغرئاوي‎ 
التهاب القرنية و اللقحمة الذي يحدث ف‎ 
| داء الغر ن‎ 

shipyard k. 
اهاب القرنية والمُلتجمة 'الوتاقي‎ 
` (= pideصنe‎ k.( انظر‎ 

160. 


keratopathy 


keratoiridoscope 

منقار القرنّة والفَرَحيّة . 
مجهر مر كب لفحص العين . 

keratoiritis (= keratoiriditis) 
التهابُ الفرنية والقَرَحيّة‎ 

hypopyon k. (= h. keratitis) 

التهابُ ألقرنيّة بالغمْر القيحيّ 
تَر قیع القرنيّة نيه بالماتحمة keratoleptynsis‏ 
ازالة جزء من القرنية وتغطية القسم الملكشوف 


منا بالملتحمة . 

عُفَاءَةٌ القرنّة keratoleukoma‏ 
عتامة بيضاء في القرنية . 

لين القرنيّة keratomalacia‏ 


ظهور بقع صفراء على ملتحمة العين مع 
جفاف القرنية وفقدانہا اخس تم تتوسع هله 
ا 


مضع م القرنية Ki‏ 
مبضع لشق القرنية . 

مقياس القرنيّة keratometer‏ 
الة لقياس تحدب القرنية . 

مقياس القرنية ` keratometry‏ 


قياس تحدب القرنية . ۰ 
قياس القرنيّة ة الجراحي أ surgical k.‏ 
قياس تحدب القرنية ناء العبلة اراح 
باستعمال مقیاس خاص . : 
حرط القريّة keratomileusis‏ 
refractive keratoplasty)‏ =( 
کو دت ا ا لعلاج اخحطاء 


العين الانيار ية . 

ضع القر 4 keratomy‏ 
ف القرنية keratomycosis‏ 
اعټلال القرنيّة keratopathy‏ 


أمراض العين اللاالتهابية . 

إعتلال القرنيّة الشَرِيطْيّ k.‏ ”وط 
تنكس شريطي سنجابي يصيب القرنية 
ويمتد من الحوف عند غشاء باومان حتی 
اقسا ار اللكشوفة في الفتحة الجفنية . 
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k. astigmatism 
اون ار المخروة‎ 
لا يؤرية قرافق تمخرط القرئية ببب‎ 
. تمددها وتغير. حدما‎ 
تَمَحْرْطُ القّرنيّة الخلقیٌ 1ھ) ز7 ع۸٥ء .ج‎ 
قرنية خروطية تظهر عند الولادة أو خلال‎ 
. الأعوام الأول من سني الطفل‎ 


کد تحرط القرية نه الط k. fruste‏ 


نوع من القرنية الخروطية العائلية يتوقف 
تطورها جرد ترقق بسيط في م رکزها مع 
لا بؤرية غير متساوية في العينين . 
keratoconometer‏ 
س لمَخرط القر نة 
کک قياس أو تعيين مخروطية القرنية . 
خلية فروية ` keratocyte‏ 
النسيج الليفي للقرنية وها فروع توصلها 


بالخلايا الأخر ی 

برو القرنب نية keratoectasia‏ 
تمدد قرنية العين وبروزها  .‏ 

فرنية كرَوية keratoglobus‏ 


حالة نادرة تصيب العينين ٠‏ تتضخم فیا 
قرنیتیهما وتصبحا کرویتین . 


قرح القرنية keratohelcosis‏ 
تكون القروح في القرنية . 

دمي القرنية keratohemia‏ 
ظهور بقع دموية في القرنية . 

مرف القرنيّة keratohexis‏ 


keratoidifis (= keratitis) 


التهابُ القَرنيّة ٠‏ 


التباب القرنية والقjحة keratoiridiiS‏ 

الاب القرحية الثانوي لالتماب القرنية . 
keratoiridocyclitis‏ 

لهاب الرية والعُرحية والهدابى 

اة 


keratopathy 


أب القرنية الصفاحيٰ lamellar k.‏ 
غرس جزء من مك القرنية فقط . 
رَأبٌ القرنيّة البَّصَرِ optical k. &ËÉ‏ 
غرس قرنية للتعويض عن جزء نديي فيا 
يسد السبيل البصري بہدف تحسين 
ابضارها : 

ر اب القرنية ة الجُرئي و partial Kk‏ 
غرس للتعويض عن جزء مفقود من 
القرنية فقد بسبب رضحى ف و خمجي . 
راب القَرنيّة نية التّاقب penetrating kK.‏ 
غرس كل ”ماك القرنية . 

راب القر نة الإلكساري‌.k refractive‏ 
غرس القرئية لاصلاح عيب انحساري 
فیا . ۰ 

ر رَأبٌ القرنية ارق آيعي tectonic‏ 
غرس القرنية في الأماكن التي فقدت منها 
مرضيا . ۰ 

رَأبٌ القرنيّة الْحُرَاريّ . اوص مط 
علاج القرنية الخروطية بتوجيه الحرارة إلى 


راب القرنية الشامل total k.‏ 
٠‏ غرس كامل لكل القرنية . 
بذلة قرنويّة keratoprosthesis‏ 


قرنية لذائنية اصطناعية شفافة تغرس فى العين . 
التهابُ القرنيّة والصَبَةَ كنازإeاkerat0sc‏ 
اتاب يصيب القرنية والصلبة معا . 


منظاز القرنيّة keratoscope‏ 
اله لقص القرنية اة القرية الروطية . 
ضع القرنيّة keratotomy‏ 


8 جراحي للقرنية . 
astigmatism k.‏ 
ع القرنية اللأبوريّة 

شقوق تعمل في القرنية لعالجة لا بؤرية . 

العن . 

بضع القرنيّة المَحَدَد delimiting k.‏ 

قطع القرنية عند حافة القرحة الساعية 
القرتؤية الحقدمة فى افا المقابلة هدقف 

ايقاف تقدمها . 


إعتلاًل القرنة الشريطي 


band-shaped k. 


(= exposure Kk.) رظil‎ 

barren land k... 
اعتلال القريّة التَعَرضي‎ 
(= exposure Kk.) رظزil‎ 


إعتلال القرنية الفقَاعنّ ٥u k.‏ ااںط 


وذمة مزمنة في القرنية تؤدي الى تكوين ‏ 
فقاعات في ظهارتما وغالبا ما تؤدي 


` chloroquine k. 


إعتلالٰ الشبكيّة بالکلور وکوين 


ترسب الكلوروكوين في ظهارة القرنية 
يشاهد كخطوط بنية متشععة أو غير 
منتظمة في قرنية الأشخاص الذين يتعاظون 
هذا العلاج لمدة طويلة . ۰ 


اعټلال ا ةاعر ۈضy exposure kK:‏ 


اعتلال القرنية . بسبب سوء انغلاق 
الأجفان وتعرض . العين للشمس 
للمۇثر اتا" 

neuroparalytic k. 
اعټلال القرنيّة بالشَلّل العَصيّ‎ 
اعتلالات القرنية التي تضاحب شلل‎ 
العصب الوجهي أو العصب العيني فرع‎ 


: العصب لائ التواتع 


striate k. (= striate keratitis) 
إعتلال القرنيّة المُحَطط‎ 
طية خحطية تظهر في طبقات القرنية العميقة‎ 
او و ق‎ 

keratophakia 
ية بنية القرن نة » حب القرنيّة‎ 

8 ا لتحوير تحدب القرنية يدف إلى 
اصلاح اخحطاء العين الأنكسارية . 


` keratoplasty ٠. زاب اقرف‎ 


رأب القرنية جراحيا أو غرس طعم قرفي فيا أو 
تبديل قسم معيب مها بطعم قرنوي من عين 
احری . : 
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koroscopê 


بُرورٌ القرنية kerectasis‏ 
بروز منتظم قبوي الشكل للقرنية الرقيقة . 
اسیقصتال القرنية الجُرْبُْ ۷صه)ءءإمk‏ 
استصال جرء من القرنية جراحياً . 


kinetic perimetry 
قياس مَجَال البصر الحركي‎ 
(perinetry) jظزنا‎ 


مقار الحدقة koroscope‏ 
اتظر c0۲08°0°€(‏ =) 
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ضع اة بالليزر ' laser k.‏ 
ضع القرنية الشعَاعي. radial k.‏ 
اسلوب جراحي يستعمل في علاج انحطاح 
العين الأنكسارية تجری فيه عدة شقوق 
شعاعية قي اطراف القرنية لتقليل ستحدما 
دف معالحة حسر البصر ؤقد تولد هذه 


الطريقة نتائج غير مضمونة .أو ندبات 


دائمة في القرنية . 


َحَذّب القرنية keratotorus‏ 


تمدد القرنية وتحدبا نما يولد لا انكسارية غير 
نط “ فا 


1. conjunctivitis 
التهاب الملتحمة الدمعي‎ 
(conjunctivitis) رظۈil‎ 

I. crest, anterior 
العف المْعيّ الأماميّ‎ 
الافة الانية لخدو الافة الخافية للقوء‎ 


الجبهي لعظم الفك العلوي . 
crest, posterior‏ .1 
العر ف اله معي الخلفي 


حرف قاتم 2 السطح الجانبي أو 


الحجاجي للعظم الدمعي الى قسمين . 


فكونا بذك ائ جافات الکن 
الدمعي . 

مُوسعَ دمعي dilator‏ .1 
الة تستعمل لتوسيع القناة الدمعية أو 
فتحها عند تضيقها أو انسدادها . 


مسلا ڌمعي dissector‏ .1 
آله تستعمل في عمليات سلح القاة أو 
الغدة الدمعية . 

fossa (= 1: e) ۰‏ .1 
الحُفرَةٌ الدمعية 
'iiزړۈر (fossa)‏ 
الغدّةٌ الدمْعّة gland‏ .1 
انظر (۸dهاع)‏ 
العقصبُ الذمْعيّ nerve‏ .1 
انظر ١ (ne۲۷۵(‏ 
الحْليمَةٌ الدَمُعيّة papilla‏ .1 
انظر (11a¡مaم).‏ 
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هتك › مرق laceration‏ 

)١(‏ عملية المريق نفسها (۲) جرح مزق 

مز اة 

lachrymation دَمعان‎ 
(= lacrimation) 

افراز الدمع وطرتحه . 

lacquer crack تمدع‎ 


غشاء بروځ ألمشيمية a‏ ا في 


دَمعَة lacrima‏ 
انظر (1€4۲=) 
دمعي lacrimal {= lachrymaD‏ 
لسبة ا 

حراج دمعي abscess‏ .1 

ج الجهاز الدامعي . 
الدمعي apparatus‏ .1 


الجهاز الذي يفرز ويدور الدمع في كيس 
اللعحمة ويتكون من الغدد الدمعية وكيس 
الدمع والقناة الدمعية والنقطة ‏ الدمعية 
والقناة الدمعية 
القَنيّة الدَمْعيّة ۰ canaliculus‏ .1 
الممر القصير في الجفن الذي يعدأ عند 
النقطة الدمعية من جيرة الدمع حتى 


£ 
لانفية . 


الكيس الدمعي وتسمى . بأيضاً القناة 
اللْحَيْمَةَ الدَمْعيّة I. caruncle‏ 


. الأكيمة الحمراء الموجودة في زاوية العين 


الانستة 


© قطع تشرجي للجهاز الدمعي 

١‏ - الغدة الدمعية ۲ - قيات إفراز الدمع ۴ - الثية الملالية ٤‏ - النقطة الدمعية ١ه‏ - اللحيمة ٦‏ - القنيات الدمعية 
۷ - ملتقى القنيات الدمعية ( الجيب الدهعي ) ۸ - كيس الدمع ٩‏ - القناة الدمعية الأنفية ٠١‏ - اجيب الفكي ١١‏ - صمام 
القناة الدمعية الأنفية ٠١‏ - الصماخ السفلي ١١‏ - القريدان السفلي والإنسي ٠٤‏ - تجويف الأنف . 
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lacrimal 


اة قَرنيّة corneal}.‏ 
احدی صفاحات النسيج الضام من سدى 
ا ) 

lamellar graft َع صفاحیٰ‎ 


(graft) رۈزiا‎ 


lamellar keratoplasty 
رَأب القَرنيّة الصفَاحيَ‎ 
keratoplasty انظر‎ 
lamina ) صَفيحَة ( ج : صَفائح‎ 
anterior limiting I. 
(=limitans anterior cornea) 
الصَفِيحَة المُحدكة الأَمَامّة‎ 
طبقة رقيقة من القرنية تقع بين طبقة‎ 
الطهارة الطبقة الخارجية وطبقة الادة‎ 
الخصوصة القرنوية ومكونة من سدى‎ 
1. basalis choroideae 
(= Brunch’s membrane) 
۰ الصَفيحة المَشيميّة القاعديّة‎ 
الطبقة الغشائية أو الليفية الأمامية للمشيمة‎ 
التي تغخطي العضلة الموسعة في إلحدقة وتقح‎ 
. بين المشيمية والظهارة الصيغية للشبكية‎ 
1. basalis corporis ciliaris | 
الصَفِيحَة القَاعديّة الهدايية‎ 
الطبقة الداحلية للجسم المدبي والمتصلة‎ 
. بالصفيحة المشيمية القاعدية‎ 
I. choroidocapillaris 
فة الشية الي رحد غت المفة‎ 
المشيمية القاعدية والمكونة من طبقة‎ 
. والخدة من شبكة من الأوعية الشعرية‎ 
1. cribrosa الصفيحة المصفرية‎ 
صفيحة الصابة التي تمر من حلا ما اور‎ 
الخلايا العصبية العقدية الشبكية وتسمى‎ 
يخا ف الف لخي‎ 


المَمَرات الدمعية passages‏ .] 
المرات التي يجري فما الدمع من موضحع 
افرازه من الغدد .الدمعية خلال العين 


والقناة الدمعية الأنفية . 


الفط الدَمْعية ' punctum‏ .1 
!ۆر (punctun):‏ ۰ ۰ 

I. sac : کار المع‎ 
)54٤( انظر‎ 


منظار القتاة الذمعية speculum‏ .1 
(specuiu) jli‏ 
لأكريمَاز » أنظْيمُ المع 4٣وا‏ 
انظم يستحصل عليه من الدمع وقد يكون 
مشابماً لأنظم الليزوزام . ٠‏ 


lacrimation (= larchrymation) 


معان 

)١(‏ زيادة افراز الدمع (۲) عملية افراز الدع 
وطرحه . 

مُذمع lacrimator‏ 
أية مادة تيج افراز الدمع مثل بعض الغازات . 
اذماغي lacrimatory‏ 
يسبب جريان الدمع . 
دمعي انفي lacrimonasal‏ 
نسبة إلى كيس الدمع والأنف . 

مبعع المَدامع lacrimotome‏ 
مبضع ‏ يستعمل لبضع الكيس أو القناة 
الدمعيتين . ۰ 

بضع المَدامع lacrimotomy‏ 


بضع الكيس الدمعى أو القناة الدمعية . 
lacus lacrimalis (= lacrimal lake)‏ 


ار اكاك ان الاو الأ ان اح 


يتجمع الدمع . £ 

غين ر ية : lagophthalmia‏ 

العين التي لا تنغلق غلقاً تاماً . 

lagophthalmus ين أرنييّةَ‎ 
(= lagophthalmia) 

صَفَاحة ر ج صفَاحَات ) lamella‏ 
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laser 


carbon dioxide I. 
أيزر تاني کسید الكربُون‎ 
ليزر يولد طاقة حرارية كبورة ويستعمل في‎ 
حرق الأفات الجلدية أو أية آفات سطحية‎ 
. آحری‎ 
I. cavity (=1. tube) أنبْبُ الليرّر‎ 
وعاء مبطن رايا عاكسة و يحوي الوسط‎ 
الغازي أو الصلب حيث تولد طاقة الليزر‎ 
بعد انعكاسات متعددة وتنشط في وسطه‎ 


الخاص . 

و مر continuous I.‏ 
ليزر يشع باستمرار ويتحكم الجراح في 
مدة اشعاعه , ` ۰ 


1. delivery system 


جُهاز توصيل الليرّر 


الجهاز الذي يوصل أشعة الليزر لموضع 


استعماها وهو یتکون من مصباح شقي 
قَطْمُ ار حي بالَيرًر ٠‏ رص 0) ide‏ .| 
َع القُرَحية بالْيرر رص r0)‏ .1 
شق القزحية بالليزر . 

بضع القَرنيّة بالَيرَر رص ه0ةءk‏ .1 
فیا ار 4 
لير الكريبشون . krypton I.‏ 


‌ ّ ." 8 . 
لیزر یولد من غاز الکریبتون وهو ذو لون 


افخ 

1. photocoagulation 
تيبر الضتوئي بالأيزر‎ 
التخثير بالليزر. والذي يستعمل في علاج‎ 
اعتلال الشبكية السكري وفي وذمة البقعة‎ 
. وني أمهات الدم الصغرية وني النزيف‎ 
rubyl,  - . لر العَقيق‎ 


ليزر يستعمل للعخثور الضولي إموجة طوها 


144۳ أنغستروم . 


آوت اللار tube‏ .1 


(=1. cavity) ا‎ 
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posterior limiting 1.‏ 
limitans . posterior cornea,‏ =( 
Descemets membrane)‏ = 
الصَفيحَةٌ المُحَددة الخلفيّة 
غشاء رقيق شفاف يوجد بين طبقة المادة 
الخصوصة ‏ القرنوية وبين طبقة الظهارة 
الباطنية للقرنية . 
suprachoroid ]. ۰‏ 
صَِيحَةٌ فوق المَشيمية ) 
طبقة المشيمية الخارجية التي تربطها 
بالصابة . ۰ 
vitrea ۰‏ .1 
basalis choroideae‏ .1=( 
الصَفيحَة الرْجَاجَانية 
ilظۈر Bruch’s membrane)‏ =( 
مصباح بَرئُون lamp, Burton‏ 
مضباح يولد أشعة فوق بنفسجية تستعمل 
الوضع المناسب للعدسة اللاصقة الصلبة . 
مصبَاح شِفَيّ amp, slit‏ 
ضيق وشديد لفحص مقدمة العين . 
‘laser (=light amplification by‏ 
stimulated emission of radiation)‏ 
اليزر 
( تضخىم النور بواسطة القذف الشعاعي . 
الستحث ) وسيلة لتحويل الموجات الضوئية 
الختلفة الى حزم شعاعية ضيقة وشديدة 
ومتوازية وذات لون واحد من الوان الطيف 
المرني وجميع موجامما من طور واحد ويكنها 
أن تولد حرارة وطاقة عالية يمكن ت ركيزها على 
منطقة ضيقة جدأً وتستعمل في العمليات 
الجراحية وفي الدراسات الفيزيولوجية . 
ا الأرغون argon1.‏ 
ليزر يستعمل الطيف الضولي الذي يشعه 
غاز الأرغون ويولد شعاعاً أزرقاً مخضراً 
تمقصه المواد الحمراء كالدم ويستعمل في 
العمليات الجراحية لتخثيز مناطق النرف . 


1. accommodation کف القة‎ 
(accommodation) رړظil‎ 


عدسة لا لَويّة achromatic l.‏ 
عَدسة أكريلية acrylic i.‏ 


شا ل ری ا م ع ن 
بعد عملة استعصال الساد . 


. adherent I. عَذسَةَ لأصِقّة‎ 


(=contact 1.) رظil‎ 


مرچ ص 


عَدسَة هَرمَة aging I.‏ 
عدسة عيون الشيوخ وغالباً ما تحوي 
عات فيا . 


عَدسة مُنبَْةَ بالْرَاريّة .1 an gاe fxd‏ 
. عدسة تغرس وتشبت في زاوية الغرفة 
bS,‏ 
aniseikonic 1.’s‏ 

عسات تباین الصرّر 
عدسات تستعمل لتصحيح الصور المولدة 
والمتباينة في العيئين , ` 

anterior chamber |.‏ 
عَدسَة الغرفّة الأَمَاميّة 
عدسة تغرس في الغرفة الأمامية . 
عَدسّة اللاعَدسيّة .1 aphakic‏ 
عدسة تغرس في العين المرالة- عدسعبا 
يعملية استغصال الساد . 
عَذسةٌ اللارَيغيّة .1 aplanatie‏ 
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عدسة تستعمل لتصحيح الزيغ الكروي . 


ا 


رم 7ص 


دس لا apochromatic |. lj‏ 
a OA‏ 
عدسة عة . artificial I.‏ 
- عدسة صنعية تغرس في العين بدلاً من 
عدسة الساد . 
عمسا ل کر ية .1 aspheric‏ 
عدسة . لا. تود أي تشويه للصورة عند 
حوافها لأنما. معمولة .بشكل اهليليجي . 
رَشف الْعَدَسَة aspiration‏ .1 
رشف العدسة السادية بعد تحطيمها . 
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YAG |. لَيرّر الياك‎ 
(=Nd YAG 1.) (Neodymium 
yatrium aluminium garnet) 
ليزر بارد صلب يولد طاقة متفجرة.‎ 
. تستعمل في قطع الأغشية‎ 
latent deviation 
) احولال » الجراف کامن‎ 
(= heterophoria) رۈ¡il‎ 
latent hyperopia م بَصَرِ کامن‎ 
(hyperopia). ¡jil 
latent nystagmus ' رأة كامئة‎ 
(nystagmus) ا‎ 
latent squint (= phoria) 
احولآل » حول کامن‎ 
lateral canthus اللحاظ‎ 
(=temporal canthus) 
(canth us) jil 
lateral geiıiiculate body 
الجسم الركَبيّ الوخضيّ‎ 
)طهdy( انظر‎ 
lateral squint (= phoria) 
حول وخشي‎ 
(squint) إنظر‎ 
lattice degeneration نگ“ شبكىْ‎ 
(degeneration) رظړi!‎ 


lattice dystrophy حل قبي‎ 
(dystrophy) انظر‎ 

عمش › کیل الین lazy eye‏ 
انظر (4 1م 0اط am‏ =) 

lens ) عذسات‎ : E عذسة‎ 


)١(‏ قطعة من الزجاح أو من مادة شفافة 
اع کل کل ارت ا ا 2 
الضوئية الارة خلاا وتستعمل لتصحيح 
أحطاء العين الانكسارية وفي الأجهزة البصرية 
العديدة كامجاهر (۲) عدسة العين الحدبة 
الوجهين الموجودة بين الغرفة الخحلفية والجسم 
الرجاجي . 
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lens 


ساد العَدسّة cataract‏ .1 
ساد یتولد عن کن العدسة » 

(cataract) رزړضii‎ 

عَدسَة الاد cataract J.‏ 
الدامة ال تتح دة امال عل 
الساد لتعوض عنها . 

طلْيٌ العَدسَة » طلاَءُ الدسةعمذدهء .| 
طلاء . سطح العدسة بادة مضادة 
فاش او ماد سلو لاتا شا 
الأشعاعات الضارة للعين . 


1].cەاەطەصaو‎ ٠ ٠ ثَادَمَةَ الْعَدَسسَة‎ 
(coloboma) رۈظii‎ 

ذسة مَلَونَة. colored I.‏ 
عدسة ملونة تمتص بعض الموجات الضوئية 
غير المرغوب با . 

عدسة مر كَبَة .| compound‏ 
عدسة مكونة من قسمين أو أكثر . 
عَدسة مَقَعَرّةَ concave l.‏ 


عدسة. ذات سطح أو سطحين مقعرين 
بشکل ا في جدار كرة فارغة وهي 
تفرق الاأشعة الضوئية المأرة خلاها . 
عة لاصِقَة contact I. ٠‏ 
عادسة زجاجية أو الدينة رققة قوم 
توضع على كرة العين أو على قرنيتها 
مباشرة لتصليح أحطائها الانكسارية . 
عَدَسَة مُحيطية contour l.‏ 
0 ا نة 
بفکل يطابق. تحدب القرنية وتتسطح عادة 
عندما تمعد لأطراف العين . 
عَذسَة لاَمَةَ couıverging I.‏ 
convex 1.)‏ =( 
convex ]. (=converging 1.)‏ 
عدسة مقطوعة على شكل السطح 
الخارجي لكرة فارغة وهي عدسة لامة 
ت ركز الضوء الذي ير خلاها في بؤرة . 
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ballasted contact I. ۰‏ 
عدسة مقطع قسمها السفلي امك من 
مقطع قسمها العلوي ولذا فإنها تبقى في 
أسفل العين عند ارتدائها . 

baudage contact 1. 

عَدسَّة لاصقّة ضمادِيّة 
عدسة لاصقة لينة تستعمل لحماية القرنية 
ومعالجة بعض أمراضها . 
عَدسَة بم رکزین bicentric I,‏ 
عدسة معمولة بمركزين بؤريين للاظر 
البعيد والقريب . 
عة مقَعَرَهُ الوّجُهين .1 bi01 ¢4ve‏ 


0 


9 
را لات 


عَدسة محَذبة الو جهين .| biconvex‏ 
عدسة بوجهون عحدبين . 

bicylindrical |.‏ 
دة أسْطرانيّة الو هير 
تعدسة بو جهن اسطوانیین 
عَذسة ببؤرتين bifocal I.‏ 
عدسة مردو جة ببؤرتين تستعمل العلوية 
ا ا وا 


ج 


حطو ات العدسة ببؤرتين 

عَدسَة كَرَويْة الوَّجُهّين .1 bip hercl‏ 

عة وجه کرویون 

عَدسة متبايتة القطرين bitoric l.‏ 

ی و ا ا 

قطر وجهها الخلفي . 

. L capsule محفظة العَذسَّة‎ 

الغلاف الذي يغطي العدسة ويحفظها . 
capsule exfoliation‏ .1 

(exfoliation) jطil‎ 


lens 


عدسة لاصقة 


بالقرنية 


conyvexoconcayve |. 


عدسة تزويقية .1 cosmetic‏ 


cosmetic contact ]. 


عَذسة تزويقية فة يقية لاصقة 


عذدسة لاأصقة ملونة تستعمل عادة لتجميل 
مظهر العين . 
دس کر و کا Crookes I.‏ 


عدسة e‏ 
ولکنہا تسمح رور E‏ الضوء 


الأخرى 
عَدَمسَةَ صان crossed l.‏ 
والخلفي . 

crystaline I. العدسة البلورية‎ 


عدسة العين البلورية وهى عدسة محدبة 
الوجهين توجد بين الغرفتين الأمامية 


رارت لمر م 


عَدَسة محدية به مقعرّة 
یدسهة أحد طحا حدب والاأخر 


convexoplano |. 

عدسة أحد وجهيها محدب والاأخر 

عَدسَة ف .] corrected‏ 
حور العين عند انحرافها أو دورانا . 

تصحيح عسي correction‏ .1 

تصحیح اخطاء العين الانكسارية 


بأستعمال العدسات . 

عکسة تصحيحية correction Î.‏ 
عدسة تستعمل لتصحيح أحطاء العين 
الانكسارية . 
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lens 


عة سائلّة .1 fluid‏ 
عدسة تتولد من السائل المرطب للعين أو 
فلم الدمع امحدب أو المقعر الذي يغطما . 
fundus contact 1.‏ 

عَدسة القاع اللاصقة 
عدسة لاصقة تحمل باليد وتوضع على 
'القرنية المبنجة لفحص قاع العين . 

gas permeable contact I. 
عَدسَة لاصقّة لفوذَة للغاز‎ 
عدسة لاصقة ذات فتحات تسمح بتبخر‎ 
. الغازات والدمع من عل سح العين‎ 
1. glide مزلق العَدسة‎ 
مادة رقيقة توضع في العين لتشهل انرلاق‎ 
عدسة داحل العين لتاخحذ موضعها‎ 


الا 

عَدسةٌ الرَّاويّة gonio l.‏ 
ععدسة ا فحص زاوية العين . 
مسك العَدسّة haptic I.‏ 


العروة التي تمسك بالعدسة من جهة 
وترتكز على أحد أنسجة العين من جهة 
أحرى تستعمل لتثبيت العدسة في 
موضعها . 
haptic contact I.‏ 

عذسة لاصقة بالنلة 
ا کر 
وتمتد حتى الصلبة . 
عَدسَّةٌ لاصِمَّة صلبَدَ .1 c0 1)4c٤‏ ٩2ط‏ 
عدسة لاصقة قطرها أقل من قطر 
القرنية . ۰ 

1. holding forcepes 
٠ الملقط مَاسيك العَدسة‎ 


ملقط لسك عدسة داخل العين عند 


غرسها فیا . 

hydrogel soft I. 
عكسة هلام مُمَوَه ية‎ 
عدسة لاصقة لينة مصنوعة من - مادق‎ 
خلامية. وة شرع 6 :ما او‎ 
. سیلیکون‎ 
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والخلفية وتشكل أحد أقسام الوسط 
الانكساري للعين ووظيفتها تر كيز الصورة 
على الشبكية بتغيرر تحدبها . 

دة أسْطوانيّة .1 cylindrical‏ 
عدسة مكونة من ا مقطوعة 
ر وأحد سطحما مستو 
6 راا ا 

دة مُنْحرفة الم رکز .1 decentered‏ 
N‏ امنحرفة التي لا يمر خط 
الرؤية خلال مركزها . 

ْح مَحفظة ادس «0اووزعءزd‏ .1 
ilظۈر (discissi01۸)‏ 

عير لون العَدسسَةَ t01‏ 0r4اdisc0‏ .1 
تبدل لون العدسة اللاصقة لقدمها أو 
لاستعمال بعض الادوية علا . 


1. dislocation حلع العَدسة‎ 
(dislocati0n) رظنl‎ 

غدسة مبعثرة .1 dispersing‏ 
عدسة تبعار الأشعة الضوثية الى تر 
خلا ما . ۰ 
عدسة مُفُرقة diverging I.‏ 


(=concave 1.)‏ 
عذسة مَرْدَوجة الغزض dual1.‏ 
عدسة داحل العين من الممكن غرسها في 
الغرفة الأمامية وف الغرفة ١٠‏ فة : 
تفر يع العَدَسّة ' evacuation‏ .1 
نضظر )0nټevacuati0(‏ 
اسیعصال الْعَدسة I1. extraction‏ 
iضړر (extraction)‏ 
eye Il. (=crystaline 1.)‏ 


عدسة العين 


عَدسة عَدسية lenticular I.‏ 
افلس كر سيا تحمل ف اليرت 
املسطحة الكبيرة وتتكون من منطقة 
م ركزية عدسية و تحيط با منطقة واسعة 

لا عدسية . - 
عَدسَة رحوّة loose].‏ 
ا كثيرة الح ركة وييكن أن 
يكون سبب ذلك صغر قطرها ولأا 
حل العَاسة luxation‏ .1 


مزق الألياف النطيقية للعدسة التام فتسقط. 


في الغرفة الأمامية أو الغرفة الرجاجية . 
تَكُبيرُ العَدَسَ a magnification‏ .1 
نسية حجم الصورة التي تكونما العدسة 
ل ت ا الال : 

عَدسَة هلالة .1 meniscus‏ 
عدسة ذات وجه مقعر وآخر دب . 
عَدسَة مثْريّة .| meter‏ 
عدسة ذات طول بؤري يساوي مترا 
و وكقوة انكسارية تساو ي دایوبتراً 


عدسة سلبيّة .| minus‏ 


(=cOnc@a¥e 1.) انظر‎ 


ر 


عَدمد مَعَدَدَةَ الور omnif0c4[[.‏ 
عدسة تزداد شدتا بانئتظام من أعلاها 
رؤية انحيط من دون تقطع کا بحصل في 
العدسات ذات البؤرتين . 


1. opacity عَيَامَةَ العدسّة‎ 
(opacity) jظۆil‎ 

إبصارية العَدَسَة optic‏ .1 
الوظيفة البصرية للعدسة داخحل العين . 
ا بَصريَة optical].‏ 


أحطاء العين الانكسارية . 


lens 


hydrophilic soft I. 
hydrophobic soft 1. 
دس َة کار هة المَاء‎ 
impact resistant I. 
عَدسَة مُقَاومَة للصَدمَات‎ 
عدسات متاو مة للكسر تستعمل‎ 
. للأطفال‎ 
1. implants غرسات عدسية‎ 
(implants) رظغil‎ 
I. implant, primary 
غرسة عَدسة أوليّة‎ 
(implant) رۈ¡il‎ 
1. implant, secondary 
(implant) رۈظil‎ 
1. induced uveitis 
التهاب العتبية المستحث بالعَدسة‎ 
)ve1ا18( انظر‎ 
industrial ’s عسات صَاعيّة‎ 
. عدسات حاصة يستعملها العمال‎ 
1. injuries إصَابَافُ الحَدَسّة‎ 
الاصابات التي تولدها العدسات و‎ 
. حصوصا العدسات اللاصقة‎ 
intraocular 1. jl عَدسَة 5اخ‎ 
٠ عدسة تغرس داخل العين للتعويض عن‎ 
. العدسة المرالة في عملية الساد‎ 
L. intumescence iil ا5ج‎ 
. تورم العدسة‎ 
عة تماثل الصرر ك عنم )اع‎ 
عدسة تستعمل فض تفاوت الصور‎ 
الولدة في العينين وتصلح تركيزها على‎ 
. الشبكية ودرجة تكبيرها فى العينين‎ 
laminated |]. عة مُصنَفحة‎ 
عدسة أمينة توضع فما طبقة لدينة بين‎ 
طبقتين زجاجيتين لمنع الاصابات التي قد‎ 
. يحدثها انكسارها المفاجىء‎ 
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lentectomy 


تخرر العدسّة sublaxation‏ .1 
رضح غير حاد للعين يولد خلع العدسة 
عند تمزق ٠١‏ أو أكثر من أربطة العدسة 
عَذسَات نلگ telescopic 1's.‏ 
عدستان تستعملان لابين بعیب 
ابصاري شدید توضعان متقاربتین في إطار 
أمام العين . 
عَدسَةَ مَدُودَة tight 1l.‏ 
عدسة لا تتحرك أو قليلة الحركة . 

toric, l. (=toroidal 1.) 
عدسة تختلف تحدبات خحطوطها الاستوائية‎ 
N OT 


اللابؤرية . 

عَدسّة إلحبار trial I.‏ 
عدسة تستعمل لاختبار معامل انكسار 
العين . 

عدسّة ثلانية الور .1 trifocal‏ 
عدسة مكونة من ثلاثة أقسام ختلفى 
فام الأنكسار اغلوي ا ارۇ ية العيدة 
والوسطي للرؤية المتوسطة والسفلي 
للقراءة . 
دس مدر جَة البور varilux I.‏ 


عدسة متعددة البؤر تتدرج فيا قوة 


العدسة للنظر البعيد حتى النظر القريب . 


وبمذا فلها بؤرة متدرجة التخير . 

حو صله العدسّة vesicle‏ .1 
حويصلة العين التي تظهر في المشيج ني 
أول المراحل الجحنينية لتطور العدسة . 
ُطْيقَةٌ العدسّة zonule‏ .1 
نظۈر (=zonula ciliaris)‏ 


مقيّا س العَدسّات lensometer‏ ` 
مقياس يقيس خواص العدسات وقياساتما 
الختلفة وانكسارياعما ووجود الأسطوانة فا . 
اسنیصال العَدَسّة . lentectomy‏ 


اال ا ا 
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orthoscopic 1. 

عَدسَةٌ واضحة التظير 
عدسة تعطي منظراً واضحاً للساحة 
الف 

photochromatic l. 
٠ دة ضَوتيّة التلؤن‎ 
. عدسة تتلون عند تعرضها للضوء‎ 
plano I. ذس مستوية‎ 


ددا وات فر داو ر اوی را 


plastic I. ٠  ةئدل عَدسّة‎ 


عدسة مصنوعة من مادة أدنة صعبة 
الانكسار : 

prism ballast I. 
عدسة لاصقة مثقل أسفلها بموشور ليزيد‎ 
. من استقرارها في العين‎ 
prismatic I. عة ملشورية‎ 
. عدسة اا‎ 
refractive $  ةيراسكنا عَذسّات‎ 


عدسات تكسر الضوء الذي يمر .خحلاها . 


1. refractive power 
دة انكستار القدنسة‎ 
مقدرة العدسة على كسر الأشعة المتوازية‎ 
. المارة خحلاها‎ 
safety I. نة أميدَة‎ 
عدسة مقاومة للكسر والصدمات تصنع‎ 
من مادة لدنة وتستعمل لحماية العين عند‎ 
. تعرضها للكسر‎ 

shatter-resistant ].‏ 
عدسة مُقاومة التمار 
عدسة لا تبعثر الضوء المار تحلالما . 
عَدَسة لاَصقَّة َة .0141ء s0)‏ 


عدسة لدنة مصنوعة من مادة شبه هلامية 


( هلام نموه - هیدروجیل ) و من 
السيليكون . 


غاا ک ويه spherical].‏ 


عدسة كروية بشكل مقطع كرة فارغة . 


lenticonus 


leukoma (= leuco ma) غْفَاءَةٌ القرن‎ 
adherent l. 

(=adherent leucoma) 
عُفَاءَةٌ القرليّة المُأتَصفَة‎ 

leukoplakia, conjunctival 
طاوان ابي‎ 
بقع بيضاء تغطي اللتحمة وقد تظهر فما بعض‎ 
. الشقوق‎ 

levator palpebri superioris 
رَافعةٌ الجَفن اللوي‎ 
(muscle) انظر‎ 
!ع۷٥۷‎ ۴۲107 التَظرُ لسار تحریل للیسار‎ 
. انحراف العين للنظر لجهة اليسار‎ 
lid ۰ الجفن‎ 
. جفن من وهو غطاؤها‎ 


روي لے ص 


حر » جفن حبیبی granular].‏ 
انظر (trachoma)‏ 

لكو الجفن lag‏ .1 
عدم ح ر كة الجن للحد الكافي لغلق العين 
کا يحدث في فرط نشاط الدرق . 
انكماش الجَفن I. retraction‏ 
حالة تحدث في فرط نشاط الدرق يرتفع 
فما الجفن الاعلى فوق حوف القرنية . 


I. retractor مبْعدة الجَفن‎ 

الة تستعمل لتبعيد الجفنين عن بعضهما في 
عمليات العين . 

ligament رياط‎ 


حزمة من نسيج ليفي ر بط الغضاريف 

والعظام لاسناد المماصل والأعضاء . 

ر اط اللحاظ .| canthal‏ 

(= lateral palpebral 1.) رظii‎ 
lateral palpebral 1. 

الراط الؤحشيّ للجفن 

رباط يتبت الہايتين الوحشيتين 

للصفيحتين المحفنيتين العلوية والسفلية 

بحافة الحجاج 


بروز مخروطي لعدسة العين يحصل غالبا من 
سطحها اللخلفي وغالبا في عن وأحدة . 
عَدسَةٌ مَحُرْوطَة لاما .| anterior‏ 
بروز مخروطي لعدسة العين يبرز من 
سطحها الأمامي ويحيط بها غلاف ليفي . 
عڏسي lenticular‏ 
نسبة إلى العدسة أو لى جسم له شکل 
لا بوريّة عَدَسِيَهَ . astigmatism‏ .1 
ilظۈر (astigmatisa)‏ 


عَدسَة مَخْروطية lenticonus‏ 


1. capsule محْفَظة القدسّة‎ 
(= lens capsule) jli 
1. myopia 


(myopia) انظر‎ 


lentitis (= phakitis). all لتاب‎ 


leprotic pannus جُذاميٰ‎ e 

ilظر (pannus)‏ 
آفة lesion‏ 
أي تخريب مرضي أو رضحي لأحد أنسجة 


lethal ممیت‎ 


2 


امل ودي إن مرت ا خاد أو الأشحة أو 


الأعضاء أو الجسم نفسه . 
ا القرنيّة leucoma (= leukoma)‏ 
كثافة قرنية بيضاء شديدة في وط أو في حافة 
القرنية وهي غالبا ماتكون وراثية . 
adherent |. ۰‏ 
(=leukoma adherans)‏ 
عفَاءَةَ القرنية المُأَميقّة 


التاق االمرحة دة فة الى دة 


متفتقه , 
بَيَّاضَاتُ الحَدفة leukokoria‏ 


عادة ما تكون خلف العدسة.. 
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light 


طضوء ء ارد cold].‏ 
ضوء رر لال الرو ا( كوارتر ) آو مادة 
لدينة تحص منه حرارته وبہذا يکن 
تسليطه على الجخلد أو أعضاء الجسم 


لأتارتما . 

القار ق الضَوئي difference‏ .1 
الفرق بين . حساسية كل من العينين 
للضوء : 

diffused I. ء تخیر‎ 2 


idioretinal I. (= photopsia) 


الضوء السَاقط incidentl.‏ 
انكساري أو سطح عاکس له . 
العو ۽ حت الأحمَر .| infra red‏ ۰ 
أشة EE‏ ا أطوال موجية 
ضَوءٌ داخلي الما intrinsic I.‏ 


جن ا و ر 


البصرية من دوك وجوده فيا . 

minimum 1. (L.M.) 
الصَوءُ الأصغري‎ 
. أصغر شدة ضوئية تحسها العين السوية‎ 
Minn I. مصبّاح من‎ 
مصباح ضوي يشم شعاعاً بنفسجياً وفوق‎ 


نة تفسجي یستعمل أبعضصض العلاجات : 


Ee 

monochromatic 1.‏ 
ضَوءٌُ ؤحيد اللؤن ‏ 
أحد ألوان الطيف ‏ الشمسي الذي يتولد 
عند مرور موجة ضوئية خلال المنشور . 
ضوء مُائل ۰ oblique I.‏ 
ضوء يسقط باتجاه مائل على السطح . 
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medial palpebral 1.‏ 
ال اظ الانسي للجفن 
رباط ربط الہايتين الانسيتين للصفيحتين 
ا لجفنيتين العلوية والسفلية بعظام الحجاج . 
suspensory l. of Jens‏ 
zonula cilieris)‏ =( 
الرباط معَلّق العدمة 
رباط ليفي يتد من الجسم المدبي إلى قطر 
الما و عافط غل اف سرا . 
ligamentum anguli iridocornealis‏ 
الرباطٌ القَرَحيّ القرويْ الراويّ 
رباط في الزاوية القرحية القرنية يربط القرحية 
والقرنية بالعضلة المدبية . 
ligamentum pectimatumiridis‏ 
anguli- iridocornealis)‏ .1=( 
ارب اظ القَرَحيَ ي المشطو ي 
ضرء light‏ 
حزمة من الأشعات الكهرومغناطيسية تتراوح 
طول موجاتیا بین ۳۷۰۰ - ۷۷۰۰ انغستروم 
تتحسس ها العين وتراها . 


الضوء السافع actinic I.‏ 
أشعة ضوئية يكنا أن تولد تأثيرات 
التلاؤم للضَوء adaptation‏ .1 


تكيف العين لشداد الضوء الختلفة التي 


تتعرض ما . 
ilظۈر (adaptatiorı)‏ 

axial l. (= central 1.) 
الضَوء المحوَرِي‎ 


أشعاعات ضوئية متوازية لبعضها البعض 


وللمحور البصري . 

central Il. (= axial 1.) 
الضَوء المحؤريٰ‎ 
1. e ضو ي‎ 8 


زينوك . 


الضَّوءٌ المتَماسك .1 coherent‏ 
ضوء وحيد الذبذبة مستقم غير متباعد 
نسو اقات وا ماما ٠‏ 


lighting eye movement 
حرَكَةٌ عَينية حاطفة‎ 
(movement) رړظii‎ 


4 


خف limbus‏ 
حافة بنية أو عضو وتطلق هتا على الحافة 
المقوسة بين القرنية ومنطقة اللتحمة التي تغطي 
الصابة . 

1. conjunctivaê ةnحجتnئl حو ف‎ 
(= anulus conjunctiyvaê) رۈظil‎ 


corneoscleral 1].‏ 
و هة ا د س 
الحُوف القرنوي لصاوي 
حافة القرنية التى تعصل بالصلبة . 
البْقَعَةٌ lلصiرlء I. luteus retinae‏ 
iن¡ۈر macula lutea)‏ =( 


I. palpebrales anterior 
حاف الجَفن الأمامية‎ 
الحافة المستديرة الأمامية للجفن الذي تنمو‎ 
: فيه الأهداب‎ 


1. palpebrales posterior 


حَافّة الحفن الخلفيّة 
اافة الحادة الخلفية للجفن التي تلامس 
مل ال 

1. retinae (= macula retinae) 
قد الشبكيّة‎ 
line, Schwalbe’s حط شفالة‎ 


الط الذي يحدد الحدود الأمامية للشبكية 
التربيقية وناية حط ديسميت للقرنية . 
المحور البصر ي line, visual‏ 
انظر (1s×ھ opt1ca1‏ = 

lipid keratopathy 
إعتلال القَرنيّة الشحمي‎ 
(keratopathy) انظر‎ 
lipid tear layer aمz—لا فة المع‎ 
الطبقة الخارجية للفلم الدمعي الذي يغطي‎ 
العين والذي تفرزه غدد وهي التي‎ 


تقلل من تبخر الدمع . 


light 


ادراڭ الضَوء perception‏ .1 
ilضظر (perception)‏ 
صو ء مقط polarized].‏ 


ضوء تنتشر موجاته في مستوی واحد أو 
على شكل دائري أو اهليليجي . 

I. projection test 
إختبار إسقاط الضوء‎ 
. القدرة على معرفة مصدر الضوء‎ 

1. pupillary reflex 
منعکس الحَدَّقة للضرء‎ 
(reflex) رړظii‎ 

1. pupillary reflex, direct 

نکس الحَدقة وء المباشر 
اiز¦ۈر (reflex)‏ 


1. pupillary reflex, indirect 
مُنعكس الحَدقة للضَوء اللامبَاشر‎ 
)re1ع×( انظر‎ 


م ر ےک 


أشعَّة ضوئية rays‏ .1 
ا لحط الذي تسلكه الموجات الضوئية . 


ضه ء۶ مت .1 reflected‏ 
م من سطح عاکس . 

refracted I. ضَوءٌ منکسر‎ 

ر ا 

ل چ کر 

اختباز الكَرّب الضَوئنَ ٤ع)‏ 88٥٣)ء-)آعنا‏ 

(test) انظطر‎ 

transmitted I. ضَوءَ مَارق‎ 

الضوء الذي عر اشعاعاته خلال جسم 

شفاف . 


الضَوءُ قوق البتفْستجي .| ultraviolet‏ 
الموجات الكهرومغتاطيسية التى تقل 
أطوال موجاتا عن أطوال الموجة 


البتفسجية . 

ضَوء أَبيّض white I.‏ 
الضوء الذي يتكون من مرج كل الألوان ِ 
الضوئية التي تحسها العين. ٠.‏ 
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lysozyme 


لَمَعّان luminosity‏ 
اصدار الضوء أو انعكاسه . 

عدم مَخلو عة luxated lens‏ 
انظر )1e٥8(‏ 


Iymphangiectasis, conjunctival 
زع أوجة الأقيحمة لقاو‎ 


وعاؤومٌ لمفيٰ  lymphangioma‏ 
ورم بأحياز ملوءة باللمف وفك تحدٿ في 
الحجاج . 


lymphoma, lacrimal gland 
مفو م الغدة الك .َة‎ 
ورم بيت للجهاز الشبكي البطاني قد يصيب‎ 
. الغدة الدمعية‎ 
lysosome . يخلل › جُسیم حال‎ 
احد الجسيمات الدقيقة التي تشاهد بالجهر‎ 
الألكثروني داخل الكثير من الايا وهي تحوي‎ 
العديد من الانظيمات التي تقوم باهضم داخل‎ 
. الخلايا‎ 
lysozyme لايرو زع‎ 
انظم يوجد في الدمع واللعاب وأح البيض وفي‎ 
بعض سوائل الجسم الأخرى ويعمل كأنظم‎ 
. حال للکثیر من ارام‎ 


177 


ميغ الزجاجي liquification, vitreous‏ 
تحول. الخلط الزرجاجي من قوامه الملامي إلى 
قوام سائل ٠‏ ا٠‏ 
lithiasis, conjunctival‏ 

{= conjunctival concretion) انظر‎ 
local anesthesia کخدير موضعي‎ 
(anesthesia) رظil‎ 

loops, intrascleral nerve 
العْرى العَصيّة داخل الملّة‎ 
بقعة صغيرة غامقة من نسيج العنبية على الصلبة‎ 
الامامية ينحني فما عصب هدي طويلءعلى‎ 


عکن ر رة loose lens‏ 
انظر (15ع!) 

low pressure glaucoma 
ررق وَاطيء الط‎ 
(g1a c0112( انظر‎ 
lumen لَمُعَة (۲) جوف‎ ( 
. تجوف جسم مجوف أو مجرى‎ )۲( 


MW 


عة( ج : بقع ` macula‏ 
بقعة أو تشخن متميز بلونه أو شكله عما يحيطه 
بقَعَةٌ القر نيه ım. cornea‏ 


عتامة في القرنية سنجابية اللون وحددة 
تشاهد بالعین الحردة . 
سحابة القرنية وغفاءتا . 
بقَعَة بقعَة كاذبَة false m.‏ 
۴ ت حارج البقعة الصفراء نت ركز 
عليما الصور البصرية في العين الحولاء . 
m. flava retinae (= m. lutea)‏ . 
البقَعَةٌ الصَفَرّاء 
m. lutea (=m. retinea) |‏ 
البقعة الصَفرّاء ٠‏ 

m. retinae (=m. lutea) 
ا بقعَة الشبكيّة‎ ٤ البقَعَةٌ الصفراء‎ 
منخفض صغير في التطقة الخلفية لاشبكية‎ 
على الجهة الوحشية وإلى‎ ٠۳ قطره حوالي‎ 


وهي وسط بين 


الأسفل من القرص البصري وهي منطلقة 
الرؤية اللونية والرؤية المميزة الواضحة . 
بقعي macular‏ 


ية فة او هة يا 
m. . corneal dystrophy‏ 


e 


حئل قرنويّ بقعي 
انظر NS‏ 
m. cortical projection‏ 
الاسقَاط البقعيّ القشريّ 
إسقاط ألياف البقعة على قشرة المخ . 
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ضَحامَة القرنيّة macrocornea‏ 
ilړۈر megalocornea)‏ =( 
macrocyst of retina‏ 
انفصال الشبكية مع تكوين نفاطًة كبيرة فيا 
وحصوصاً ني منطقتما الأمامية . 
macroglobinemia papillederma‏ 
وما اليم بالظوينيمبة الكرة 
وذمة الحليمة البصرية مع وجود الغلوبين 
الكبرى في الدم . 
قب کبر macroperforation‏ 
ثقب كبر نافذ في القرنية يتاج الى خياطة 
للحفاظ على سلامة الغرفة الأمامية . 
روي رة macropsia ٠‏ 
اضطرابات بصرية تؤدي إلى رؤية-الأجسام 
أكير من حجمها الحقية ۰ 


مقطع عرضي للبقعة السوية 


تنكس البقعة الكيسي 
REA‏ 
البقعة 


marginal catarrhal ulcer 


إعتلال القع maculopathy‏ 
أا ا اف ارا ااا 
اللاأأهدابيّة madarosis‏ 


فقدان أهداب. الأجفان أو شعيرات الحاجبين . 
Maddox rod test‏ 
الحاز عُصيّات ماد وکس 
انظر (اءع)) 
Maddox wing test‏ 
احا أجيحة مَادوكس . 


انظر (81عا) 
بير العَدَسَة  magnification, lens‏ 
انظر (ئ۸ہعا) 

major amblyoscope 
' صرب العش الگير‎ 
` (amblyoscope) نظر‎ 
maladie du greffon اء العرسة‎ 
اة رة رة اة تفاع الشيدد‎ 
) a 
. „maladjustment سوءُ الإحکام‎ 


عدم احكام تكيف العين الناسب للمنبهات 
ال 


شوه malformation‏ 
تشوه أو عيب في تطوير ونمو عضو أو نسيج 1 
حبانّة malignancy‏ 


تطور امرض أو فوعته باتجاه مرض شديد . 
رى خيث malignant glaucoma‏ 
انظر )glauc0o2(‏ . 
ملاو ۾ ۍبيث malignant melanoma‏ 
ii¡ۈر (melanoma)‏ 

malignant schwannoma 
(schwannoma) رظ¦¡il‎ 
manifest hyperopia مد لمر اٹکگاھر‎ 
` (hyperopia) !نظ‎ 

„marginal catarrhal ulcer . 
قرحة ترلية هَامغيّة‎ 
` )‌er( انظر.‎ 
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m. cortical representation 


اميل البقعيّ في القِشرَة 


تيل البقعة على قشرة المخ . 


m. degeneration, aged 
(degeneration) انظر‎ 
m. d., cystoid : 
تنكس البفعة الكيساني‎ 
(degeneration) انظر‎ 
m. d., diabetic 
(degeneration) انظر‎ 
m. d., senile ۰ 


4 ك م رف و س 


ilظۈر (degeneration).‏ 
m. d., vitelliform‏ 
تنكس البقعَة المُحيّ 
انظر (degeneration)‏ 
ردم اة m. edema‏ 
تسرب غير طبيعي للايونات وال جزيعات 
الكبرية من شعيرات الشبكية إلى البقعة » 
وتسحب هذه معها بعض السوائل فقسبب ٠‏ 
وذمة البقعة مع احتلال البصر أو فقدانه . 
m. e., aphakic cystoid‏ 


وَذَمةٌ البقَعة اللاعدسيّة الكيسانية 
وذمة. في بقعة العين امزال منها عدستها . 


m.e., phakic cystoid 
وذ اة القدنة‎ 
وذمة بقعة العين لالتهاب شعيراعما أو عرض‎ 
. شبکي وعاڻي فيا‎ 
m. hole ثقبة البقغة‎ 
تخريب الغشاء الحدد الداحلى لكيسة البقعة‎ 
. . فتتولد ثقبة فيا مع فقدان البضر‎ 
m. sparing ملام البقعة ت‎ 
سلامة البقعة عند اصابة باقي أجسام‎ 
. الشبكية برض أو رض‎ 
m. star لَجمَة البقَعَة‎ 
. ترسبات في البقعة نجمية الشكل‎ 


medial palpebral ligament 
اباط الجَفبيّ الأنسي‎ 
(ligament) رړظi!‎ 
medulloepithelioma ْئعlkأ ظھارومٌ‎ 
(= dictyoma) ۰ 
ورم خلقي لظهارة الجسم المدبي اللا صباغية‎ 


ر و 


رة ضحمة megalocornea‏ 

شذوذ خلقي تكون فيه قرنية العين كبيرة عند 

الولادة إذ يصل قطرها إلى أكثر من ٠۸‏ ملم 

عند البالغين وينتقل هذا الشذود وراثياً كصفة 

جسدية سائدة . 

Meibomian cyst کت مَایبوميّان‎ 

(cyst) انظر‎ 

Meibomian glands il yıl غدڈ‎ 
(= tarsal glands, glandula 


tarsalis) 
)عاھ”d( انظر‎ 
Meibomian stye شَعيرة مَاببوميّان‎ 
)stرع( انظر‎ 


اهاب غڏھ Meibomianitiîs ilil‏ 
التہاب تزداد فيه افرازات غدد ماییومیان . 
حليّة ملانيّة melanocyte‏ 
الخلية المولدة للملائين . ۰ 
melanocytosis, congenital‏ 
oculodermal (= nevus of Ota).‏ 


الملان الخلقيّ العَينيّ الجلديٰ » وَحَمَة أو 


وحهة جلدية عميقة تتراقق مع وحمة في 
اللتحمة ووحهة رة ف العنبية . 

وَرَم الخاايا المlڵأځ  melanocytoma‏ 
ورم عابي مکون من خحلايا ملانية . 


ملانوم . - melanoma‏ 
ملاو م ال choroid m.‏ 


ورم خبيت ملاني يصيب مشيمية العين 


E E RP TEY 


ومن الممكن أن يكون هذا الورم حيداً أو 


marginal corneal degeneration 


marginal corneal degeneration 
(degeneration) رۈ¡ii‎ 
marginal furrow degeneration 
انكس القَرنيّة الأحدودي‎ 
(degeneration) .رظi!‎ 
marginal tear strip 
شر ريط الد مع الحَافيّ‎ 
شريط من فلم الدمع اجاور حافة اللحفن الذي‎ 
, يختبر قياس افراز الدمع‎ 
margo ciliaris iridis 
الحَاقَة الهدبيّة افر حيّة‎ 
القزحية الخارجية التصلة بالجسم‎  ةفاح‎ 
. اهدي‎ 
margo palpebrae حَاقَة الجفن‎ 
(= free margin of eyelid) 
قسم الجن البطن باللعحمة والذي يقابل‎ )١( 
مقلة العرن (۲) حافة الجفن التى تقارب‎ 
الميليمتر الواحد وتحمل الأهداب على حافبا‎ 
> الأماية وتلاصى خافا الفلفية مقلة الن‎ 
margo pupillaris iridis 
الحَاقَة الحدقّة للق َة‎ 
. حافة القزحية الداخلية التي تحرط بحدقة العين‎ 
mascara : ` المَسكارة‎ 
مستحضر تجميلي لضبغ الأهداب يحوي کاولين‎ 
سود ودهن الحروع المكبرت وقد يتجمع في‎ 
. الاجفان ويولد التہاب جربياما‎ 
massive granuloma of sclera 
حيبوم الصلبة الكثلي‎ 
(granuloma) ر¦¡نi‎ 
mature cataract ساد تاضِج‎ 
(cataract) رظ¡il‎ 


mechanical ptosis اراق آليّ‎ 


انظر (وزوهام) 


medial canthitis  قرُملا التهاب‎ 


(canthitis) رظil‎ 
medial canthus . : المُؤق‎ 
(canthus) نۆر‎ 
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membrane 


غشاء برو ح Brüch’s m.‏ 

(= vitreal lamina) 

الغشاء الواقع بين الشيمية وظهارة 
الشبكية الصباغية . 

choroidal neovascular m. 


رص 7 


غشاء مَشيمي موی 

أوعية شادة تظهر ى تنكس المشيية 
الشيخوخي وتتصف بظهور نزف تحت 
الشبكية أو نضح شحمي فيا . 


cyclitic m. : اغقاء هدبی‎ 


غشاء ندبة التابية يظهر أمام أو خحلف 
عدسة العين . 
غشاء يسمت Descemet’s m.‏ 
posterior limiting lamina)‏ =( 
غشاء رقيق شفاف يوجد بين الادة 
الخصوصة والطبقة البطانية للقرنية . 

external limiting m. 
الغشاءُ المخد الخارجيٰ‎ 
طبقة رقيقة مثقبة في الشبكية تبرز‎ 
. العصيات واخاريط من بين تقوبا‎ 

hyaloid m. (= vitreous m.) 

الغشاءُ الرْجَاجاني 

internal limiting m. 
الغشَاءٌ المُحذد الداخلي‎ 
الطيقة الداخلية اة‎ 
nictating m. الغتاءُ الراف‎ 
طية جلدية تحت الجهة الانسية للجفنين‎ 
وة فا فال رك فرق دة ان‎ 
ويشاهذ في الزواحضف والعديد من‎ 
. اللبائن‎ 
pمreretinal‎ 5. غقاءُ أمَامَ الشبِكيّة‎ 
غشاء شبكي يظهر أمام الشبكية في‎ 
.. حالات اعتلاها التنموي‎ , 
pupillary 0. . الغثاءالحَدَقيً‎ 
طبقة أدبم متوسط ملتصقة بالحافة الأمامية‎ 
للقرحية تقكون خلال التطور الجنيني وقد‎ 


تبقی. آ وتشاهد عند البالغين . 
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ciliary body m. 

ملائومٌ الجسم الهّدبي 
ورم مااي خحبیتٹ یصیب الجسم اهدي . 
ملانومٌ الفَرَحيّة iris Mm.‏ 


م 


ورم ماني خبيث يصيب القزحية . 


ملاو م حبیٹث malignant m.‏ 
ورم خبيث ‏ يتطور عادة من شامة 
( وحمة ) ويتکون من کتل سوداء وها 
الورم استعداد كبير للانتقال في الجسم . 
ادن ّ melanosis‏ 


حالة تتصف بترسب صبغة الملانين الشاذ في 


الانسجة. ' 


مُلاَن المقَلَة m. bulbi ٠‏ 
رست الاين قى الخاد ق م 
العين ويظهر على الملتحمة وصابة العين 
E O Rb‏ 


السطحية . 

` mı. oculi | مان المقلة‎ 
(=m. bulli) 

membrane . غشاء‎ 

Bowman's mı. jùlواًب غشاء‎ 


طبقة خفيفة من القرنية مكونة من سدى 
کی ن ا ار چ ی وار 
لمطبقية والمادة الخصؤصة للقرنية وتشكل 
الف ية اة 


membrane 


mesodermal dysgenesis 
سوءُ تسح الأديم المتوسط‎ 
سوء تنسج الأديم التو سط الذي یولد عيوباً في‎ 


قسم العين الأمامي . 
الشبكية المتوښںٍطa‏ . mesoretiîa‏ 
طقة المبكة الود 

metaherpetic keratitis |‏ 
التهابَ القرنيّة تلو الحلا 


iظۈر (keratitis)‏ 
شوه الaَرiََlت  metamorphopsia.‏ 
اضطراب بصري ترى فيه الأجسام منحرفة 

ومشوهة . ۰ 
میتاروڈوبسین . metarhodopsin‏ 
ا کا وا ی ا 
ارو وسین وتعمتص الضوء وو بعد ذلك 
الاو سن 

metastasis 3 

إنيقال ۲. نقيلة ر ج : نقائل ) 
.١‏ انتشار الورم الخبيث من موضغه إلى أماكن 
أحری في الجسم ۲. القطع الورمية التي تنتقل 

من الورم الأولي ای مواقع أخرى في الجسم . 
تقيليٰ. metastatic‏ 
أفة ذات طبيعة انتقالية . 

micro eye movenents 

ڪر کا عَييّة صبڪرة 
انظر (movement)‏ | 
مها الم الصعر microaneurysms û‏ 


مهات دم مجهرية تتكون بصورة خاصة في 


الفرفرية وتشاهد في العين في اعتلال الشبكية ' 


السكري بواسطة منظار قاع العين . 

صر الجفن microblepharon‏ 
شنو لق خاد خسن بقصر اساد اشن 
العمودية وف مساحته . 


صر القرنية microcornea‏ . 


شذوذ خلقي يصيب العينين عادة تكون فيه 
القرنية صغيرة جداأً بقطر يقل عن ١١‏ مام بعد 
أل اول خن لر وولف د هر رقت 


غشاءٌ انوي secondary m.‏ 
غشاء پتولد بعد استغصال الساد حارج 


subretinal neovoscular m. 
الغشاء المُوَعى تحت الشبكية‎ 
غشاء وعالي تحت الشبكية يشاهد‎ 
كانصباغ سنجابي فيها ومن الممكن‎ 
) . معا جته باللیزر.‎ 
vitreous m. - الغشتاءُ الرْجَاجانيٰ‎ 
ا‎ 
٣ للعين‎ 
. membranectomy cءliغلll استتصال‎ 
استقصال غشاء يسد البصر (وعادة هو‎ 
باستعمال ليزر الياك وقد يعني‎ ٤ الغشاء الحدق‎ 
. الأصطلاح أيضاً بضع الحفظة‎ 
membranous conjunctivitis 
إلهابُ المُلتجمة الشاي‎ 
(conjunctivitis) نۈ‎ 
meningeal hydrops lil ٌءاَaسسا‎ 
(hydroص5( انظر‎ 
meningioma, optic nerve 
سخَاعوم العَصَّب البصَري‎ 
ورم سحايا العصب البصري التي تضغط عليه‎ 
. وتخربه وتولد العمى‎ 
meningioma, orbit سحاو م الحَجّاج‎ 
ورم صلب ووغاني ينمو ببطء من أغشية‎ 
الدماغ ویتد و الجمجمة ويصل إلى‎ 
. الحجاج فيضغط العين ويتلفها‎ 
meniscus lens عدسة هاالّة‎ 
٠ [618 انظر‎ 
meshwork, trabecular 
الشبيكة ررقي ية‎ 
المتطقة ب و شفالبة ومهماز الصابة وير‎ 
. اخلط الاي من خلال تقوبا إلى قناة شلم‎ 
mesoderm الأديم المتوسط أ‎ 
الطبقة الوسطية لاطبقات المنتشة الثلاث وهي‎ 
. بين الاجيين الظاهر والباطن‎ 
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monovision 


تقب الحدَقة miosis‏ 

تضيق حدقة العين بفعل مصرة الحدقة استجابة 

للمنعکس الضوني أو للرؤية القرهة : 

قيض الحَدقة فة اهيجي irritative m.‏ 

تقبضس الحدقة يسبب تیج العين .کا حصل 

في التهاب القرحية . 

قَبض”ٌ الحَدقة 1 لل paralytic m.‏ 

تقبض الحدقة بسبب شلل عضاتما الموسعة . 

فض الحَدَقة قة الشتيحوحيٰ senile m.‏ 

تقض الخدقة الذي مول عند الشيوخ . 
تقض الحَدَقة التششجي spastic m.‏ 

تقيض الحدقة بسبب تشنج مصر تا . 

قبط" الحَدَقّة قة النخاعي spinal m.‏ 

تقبض الحدقة الذي يحدث في امراض 

النخاع الشوكي وذلك بسبب اصاية ' 

الأعصاب الودية التي تنبع منه وتغذي العين . 


مقط الحدقة miotic‏ 
عامل مقبض لبدقة العين . 
طْريقَة الإفقال mode locking‏ 


طريقة توليد نبضات ليزر قصيرة الأجل 
ومتلاحقة بعكس طريقة إعطاء نبضة واحدة 
مط 

بَصير اللّون !لاجد monochromat‏ 
اللشا ا ا حا 2 


PE 


روي أحَادية لرن monochromatism‏ 
حالة احساس الشخص لرؤية أحد الألوان 
الأساسية الئلاثة فقط وبذا یکون مصاباً بعمی 
ا ان شدید . 
وحيد العين monocular‏ 
() ذو عين واحدة أو باصابة عين واحدة 
(۲) مجهر ذو عينية واحدة . 

monofixated phoria 
خلال وحيد التلبيت › حول صفرِيٰ‎ 
(= microtropia) انض‎ 


رر 


إبصار مفرّد Hionovision‏ , 


إبصار يتم بواسطة. عدسات لاصقة متباينة 
للعينين يستعملها المصابون بمد البصر 
الشيخوحي وتصنع هذه العدسات بصورة 
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ها . وينتقل هذا الشذوذ بالوراثة كصفة 


متنحية عند ارتباطه بالصبغي الجنسي ا 
ينتقل كصبغة جسدية سائدة . 


ا ت 
رأة صغرية micronystagmus‏ 


کت ع ف هر ا ان 
السو 


و ل و 


ثقب صتغير microperforation‏ 
ثقب صغير في القرنية يلتم ذاتياً وکن أن 
حدث عند بضع القرنية الشعاعى ّ 


صغْر العَدَمّة microphakia‏ 
عیب خلقي تکون فيه عدسة العين م 
E‏ 

صر الین microphthalmia‏ 


. عین صخيرة ذا بصورة شاذة‎ ٠ 


iter phi 
(= microphthalmus) 


)١(‏ صعر الین (۲) صغير الغين 
ا شخص ذو عيبن صغيرة . 


إبصار صر ي micropsia‏ 
micropia)‏ =( 
اا ا ب ا ا اع ن 
حجمها الطبيعي . ٤‏ 
micerostrabismus (= microtropia)‏ . , 
حول صيغريّ 
حول أقل من ٠*١‏ مع سوء تقارن العينين. 
رغج يقالن ارف رجن ن 
السهولة دائما تشخيصه باختبار التغطية . 


جراحة مجهرية microsurgery‏ 


جراحة تجرى باستعمال مجهر تشرجي أو 
بالاستعانة بالعدسات الجراحية الخاصة . 

حو ل صغري ` microtropia‏ 
نظ microstrabismus)‏ =( 


milky cataract ساد حلي‎ 
(cataract) رظil‎ 
minus lens ا مُقَعَرَة‎ 


(= concave lens) 


انظر (۸5ع1) 


Morgan’s dots 


lightning eye m. 
E رة ية‎ 
ح رة العين حركة مفاجئة عند تعرضها‎ 
له ار ىى الان الف‎ 
micro eye m’s حر کاٹ عة دقيقة‎ 
۰ RS aS 
E حالة تشبيتهما وابقائهما بوضع‎ 
nystagmus eye m’s رَأرَأة‎ 
۰ انظر ك‎ 
ocular m’s حر کات عينية‎ 
. حر كة مقلة ا في كل الاتجاهات‎ 
pursuit eye M's حر کاٹ عة تع‎ 
حر کات العين التي تتتبع ح ر کات جسم‎ 
متحرك في الساحة البصرية وهي عادة‎ 
°٦٠ = ۳٠ حر كات تتبعية بطيعة بسرعة‎ 
. في الثانية‎ 
rapid eye m.’s (= REM) 
حر كات عَيبّة سّريعة‎ 
ال عة اا و النوم‎ 0 0 
. السريع أو التناقضي‎ 
saccadic eye m’s 
حر كا عَينية فزي‎ 
ح ركات العين السريعة من نقطة إلى أخرى‎ 
مثل ح ركة العين عند قراءة الكتابة والقفز‎ 
من اخر السطر الى أول السطر الذي‎ 
. یلیه‎ 
vergence ıS  aحناَجَت حر گات‎ 
حركة العينين بامجاهين متعاکسين کا‎ 
بحصل عند تكيفهما للنظر القريب أو‎ 
اا‎ 
mucocele فة مُخاطيّة‎ 
قيلة مكونة من كيس مبطن بظهارة وممتليء‎ 


بالخاط. ينفتق عادة من أحد الجيوب . 


mucopurulent conjunctivitis 


إلتهابٌ المُلتجمة المُخاطي القَيْحي 

(conjunctivitis) ر|ظi‎ 

طقَةٌ المع !لاط mucus tear layer‏ 
طبقة الدمع القريبة من سطح القرنية التي 


تسمح للشخص استعمال أحد عينيه للنظر 

البعيد و الثانية للنظر القريب والقراءة فيستعمل 

في الحالتين عيناً واحدة فقط . : 

Morgan’s dots قاط مُورغن‎ 

(= epithelial microcystic edema) 

عتامات صغيرة ومحددة تحت ظهارة القرنية 

تنتج عن لا آاکسيجينيتبا . 

mouche volantes . سمّادیر‎ 

(= muscae volantes) ر¡il‎ 

movement ( حَرکة ( ج : كات‎ 
cogwheel pursuit m. 

حر کة ر ية مَُقَطِعَةَ ٍ 

حركة لن الارتجاجية النقطعة بدلا من 

ح ركتبا التواصلة ويحصل ذلك في مرض 

بارکتسون . 

حر کات رة conjugate mS‏ 

ا و 

converging ms  ةَيراَقَت حر كات‎ 

حر كة العينين نحو بعضهما وتقار هما وتتم 

عادة عند تكيف العين للرؤية القريبة . 

حر كات عبن الدمية ك¬ مyءع‏ ا0ل 

حركة العينين من جهة لأخرى عند 

دوران الرأس وتحدث عند المرضى الواعين 

عند تثييت العينون وعند فاقدي الوعي 


E‏ وا وی ر و 


. . ومن مدشاً ووي‎ 
doll’s head m’s 


(= doll’s eye m’s) 
حر کات رَس اا‎ 
following ms حر كات عة‎ 
حر كة ا التي تتبع حركة الجسم في‎ 
امجال البصري كحركة كرة التنس من‎ 
. جهة إلى آحری ز في الساحة البصرية‎ 
fusional m’s حر حر کات إلدمَاجية‎ 
حركة العينين حركة تقاربية لوضعهما‎ 
بوضع تتكون عنده الصورتان في العيئين‎ 
في منطقتین متقارنتین وتولدان ادزاکاً‎ 
. لصور مندجة‎ 
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muscle 


العضلّة الرافعة elevator m.‏ 
المضلة. التي ترفع العين إلى الأعلى وتقوم 
بذلك العضالتان المستقيمة العلوية والائلة 
ا ١‏ 
عَضلة حار ج extraocular m. jll‏ 
احدى العضلات الست خارج مقلة العين 
والتي ت ركها حتاف الاتجباهات . 
extrinsic eye m.‏ 
extraocular m.)‏ =( 


ا م د ی 


7 5 
عضلات العين ( منظر من الأعلى ) 


عله الجن eyelid m.‏ 
عضلة حفيفة تحرك الجفن . ' 

inferior oblique m. 
العَضلةٌ المَائلة السفلية‎ 
عضلة خارج العين تنأصل من الصفيحة‎ 
الحجاجية لعظم الفك العلوي وتنغرس في‎ 
الصلبة ويغذيما العصب عرك العرن وهي‎ 
تدور العين إلى الأعلى وإلى الجهة‎ 
: الوحشية‎ 

inferior rectus m., 

العَضتلة المسيَقَيمَة السفلية 
عضلة حارج العين تتأصل من حافة الثقبة 
البصرية وتنغرس في الجهة السفلية 


للصلبة » يغذيا العصب عرك العين وهي 


ترك العين إلى الأسفل وتدورها إلى 
الأغل اة الاسيةء 
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تفرزها الخلايا الكأسية .في اللتحمة وتحافظ على 


رطوبة الدمع . 

لايا جدارية mural cells‏ 
انظر ([e1ء)‏ 

muscae volitantes سمادیر‎ 


(= mouche volantes) 
. ذرات تتراءی للعين تشبه الذباب الطائر‎ 
muscle عضلة‎ 
عضو قلوص يولد تقلصه حر كة جزء من‎ 
. الجسم أو تنبيته‎ 
antagonistic eye m’s. 
عضلاتٌ العين المْصَضادة‎ 
عضلات العين التي تحر کھا باتجاهات‎ 
. متضادة‎ 
ciliary m. ٠ العضَلةٌ الهديية‎ 
عضلة تتأصل أليافها الطولية عند اتصال‎ 
القرنية بالصابة وتتأصل أليافها الدائرية‎ 
N SN aR) 
وتنغرس كل هذه الالياف في الطبقة‎ 
الخارجية للنتوءات للمشيمية وأهدبية‎ 
ووظيفتا تغيير تحدب العدسة عند تكيف‎ 
. العين . ويغذيما العصب للدي القصير‎ 
circular ciliary m. 
(= Müller’s m.) 
العضَلةٌ الهَدَبيّة الدائريّة‎ 
(ciliary 1۸.) انظر‎ 
constrictor pupillae m. 
العضلة ميمه الحَدقة » العَضلَةٌ مُصرة‎ 
الحَدَقة‎ 
عضلة ذات ألياف ملساء دائرية متراكزة‎ 
. توجد في قرحية العين وظيفا تضييق‎ 
حدقة العين وتغذيما أعصاب لا ودية..‎ 
dilator pupillae m. 
العضلة مُوسعّة الحَدَقّة‎ 
عضلة ملساء ذات ألياف شعاعية تبدأً من‎ 
حافة الحدقة وتمتد حتى الحافة المدبية‎ 
للقرحية وظيفتبا توسيع حدقة العرن‎ 
. وتغذيما اعصاب ودية‎ 


عضلات المين 
١‏ -'الجيب الجببي ۲ - الياف العضلة الجبية ۴ - العصب فوق الحجاج ٠‏ - السيج الشحمي الخجاجي ٠‏ - الخاجز 
الحجاجي ٦‏ - وتر العضلة رافعة الجفن العلوي ۷ - وتر العضلة المسنقيمة العلوية ۸ - قبو اللتحمة العلوي ٩‏ - اللتحمة 
٠١‏ - وتر العضلة رافعة الجفن العلوي 1١‏ - الجفن العلوي ١١‏ - عضلة الجض الدويرية ١۳‏ - غضروف الجفن العلوي 
٤‏ - القرنية ٠١‏ - الحدقة ٠١‏ - غضروف الجفن السفلي 1۷ - القزحية 1۸ - الجفن السفلي 1۹ - قبو الملتحمة السفلي 
٠١‏ - وتر العضلة المستقيمة السفلية ۲١‏ - العضلة المائلة السفلية ۲۲ - الجيب الفكي ۲۴ - وتر العضلة المستقيمة الوحشية 
٤‏ - العضلة المائلة العلوية ٠١‏ - سطح الحجاج ۲٠‏ - العضلة رافعة الجفن العلوي ۲۷ - العضلة المستقيمة العلوية 
۲۸ - العضلة المستقيمة الإنسية ۲۹ - العضلة المستقيمة الوحشية ٠١‏ - العضلة المستقيمة السفلية ۴١‏ - الحفرة الجناحية 
الحنكية ۳۲ - اجاح الوتدي الكبير ۳۳ - حافة الشق الوتدي ۳١‏ > الناتقء السريري الأمامي ١‏ - العصب البصري . 
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mydriasis 


الدمعي من العرف الدمعي الخلفي 
وينخرس مع القسم الجفني ويغلي 
العصب الجفني هذه العضلات التي تعمل 
على غلق الجفن وتغضن الجبهة والضغط 


على. الكيس الدمعي 
انحسًاز العضلة ru. recession‏ 
انحسار العضلة للخلف . 

m. resection قط العضلة‎ 


قطع جزء من العضلة لتقصيرها . 
sphincter pupillae m.‏ 
القضلة مُصرّةَ الحَدفة 
الحضلة الملساء المضيقة للحدقة وهي ألياف 
دائرية في القرحية تعمل على تضييق الحدقة 
ويغذيها عصب لا ودي . 
superior oblique m.‏ 
العَضَلة المائلة العُلويّة 
عضلة خارج العين تتأصل من خارج 
العظم الوتدي الصغير فوق الثقبة البصرية 
وتنغرس في الصلبة وتعمل على تدوير العين 
للأسفل وللجهة الأنسية و يغذيما العصب 
البكري . 
superior rectus m.‏ 
لعل المستقيمة الغلوبة ٠‏ 
عضلة خارج العين تتأصل من الحافة 
العلوية للثقبة البصرية وتنغرس على الجهة 
العلوية للصابة وتحرك العين إلى الأعلى 
وتدورها إلى الأعلى وإلى الجهة الأنسية 
ويغذيا العصب عرك العين . 
myasthenia gravis, ocular‏ 
وَهَنْ عَضلات الین الؤبيل 
اصابة عضلات العين في الحثل العضلي 
ئو س الحَدَقة . mydriasis‏ 
توسع الحدقة الشديد سواء كان لاسباب 
مرضية أو بتأثير العقاقير أو. استجابة للرؤية 
الظلامية أو بفعل العطلة مو الحدقة أو 
لأي مت خر . 
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عضلة داخل الێًینj intraocular n.‏ 
احدى العضلات ال اعا امو 
القرحية أو في الجسم الهدلي . 
intrinsic eye m. -‏ 
intraocular mn.)‏ =) 
عَضلَةٌ داخل العين 
lateral rectus m‏ 
عضلة حارج العين تتأصل من حافة الثقبة 
البصرية الوحشية من حافة الشق 
الحجاجي العلوية وتنغرس على جهة 
الصابة الوحشية وتعمل على ابعاد إالعين 
للخار ج ويغذيا العصب المبعد . 
levator palpebrae‏ 
superioris m.,‏ 
القضلة رَافعة الجَفن العْلويّ 
عضلة تتأصل من الافة العليا لاحقبة الميئية 
وتنغرس في صفيحة الجفن العلوي وتعمل 
على رفع الجفن العلوي للأعلى ويغذيا 
العصب مرك العين . 
longitudenal ciliary m.‏ 
Bruck m.)‏ =( 
الله الهّدبية الطولانية 
!iظر (ciliary m.)‏ 
medial rectus m.‏ 
القضلة المستقيمَة الإنسية ۰ 
عضلة حارج العين تتأصل من حافة الثقبة . 
البصرية وتنغرس على الجهة الأنسية للصابة 
وتعمل على تقريب العين للداحل ويخذما 
العصب مرك العين . 
orbicularis oculi m.‏ 
عضتل العين الو یر ية 
العضلة مصرة الاجفان وانحيطة با 
وکن ن اثلا اقام جاصل قا 


حول الجفني في الحافة الانسية للحجاج 


وينغرس في الموق ويتأصل القسم الجفني ٠‏ 
في اللحاظ وينغرس بالقرب من أصله بعد 
فوراته تول الاأجفان وياصل. القسم 


mydriasis 


traumatic m. 
وسم الحَدقة الرَضحيّ‎ 
تسبب الضربة الشديدة للعين مزق مصرة‎ 
. القرحية وتؤدي إلى توسع الحدقة الدام‎ 
mydriatic ˆ مو س للحَدَقة‎ 
. أي عامل أو دواء يوسع حدقة العين‎ 
myectomy قطعٌ عضليٰ‎ 


فطع جزء من العضلة کا ججرى في عمليات 


تصحیح الحول . 

تغف العين myiasis, ocular‏ 
اصابة العين بيرقات الذباب . 
فلص لا ر ادي . myokymia‏ 


تقلص العضلة اللاارادي فاذا ما أصاب العضلة 
المائلة العليا يولد للعين حركات دورانية 


» قصيرُ البَّصر myope‏ 
شخص قصير البصر . 

myopia (= near sightedness) 
الحسر » قصرٌ التصتر‎ 


طا انكساري تنجمع فيه الأشعة المتوازية 


SC 


alternating m. 


ئوسّع الحَدَفَة المتتاوب 


توسع متناوب في حدقتي العينين نحدت 
أولاً في واحدة منهما ليزول ويحدث في 
اللانية bounding m. ٠‏ 
alternating m.)‏ =( 
توسّع الحدقة المُتتاوب أو القافز 

تو س الحَدَقة الشللي paralytic m.‏ 
توسع الحدقة بسيب شلل العصب رك 


العبن واعصابما اللا ودية . 
spastic m.)‏ ت spasmodic mı.‏ 


وسح الحَدَقَةَ التشنجيّ 
توسع الحدقة بسبب تشنج العضلة موسعة 
الحدقة أو فرط عمل عصبما الودي . 
تَوْسَعٌ الحَدَقَة الحاعيّ .1" إومأمs‏ 
توسع الحدقة بسبب افة الم ركز النخاعي 
مدي في التخاع الشوكي د 
springing m.‏ 

(= alternating m.) 

َوسُعٌ الحَدقة المُتتاوب (التابض) 


قصر البصر ر الحسر ) 


تكون الشبكية في الحسر بعيدة نسبياً عن النقطة البؤرية 
ولا تت ركز صورة الجسم المرفي عليها بل تتركز أمامها 


الصورة على شبكية العين 
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myotonia congenita 


مرض وبيل في المشيمية ويؤدي إلى 
انفصال الشبكية والعمى . 
فصر الَصر الليليّ night m.‏ 
ازدياد قصر البصر في الظلام بسيب توسح 
الحدقة , 
pernecious m.‏ 
malignant m.)‏ =( 
فصر البَصّر الخبيث 
فصر صر بادري OO.‏ 
عودة قدرة المصاب بقصر البصر على 
الرؤية القريبة من دون استعمال العوينات 
ويشاهد ذلك أحيانا في الساد البدي . 
progressive m.‏ 
قصتز التصثر المعرقي 
قصر بصر يستمر بالأزدياد مع تقدم 
ال : 
refractive m.‏ 
قصر البَصّر الالكِسَاريي 
قصر بصر ناتج عن زيادة القدرة 
الأنكسارية لأوساط العين.: 


` myopic crescent هلال حَسَريٌ‎ 


(crescent myopia) انظر‎ 


5 د ر 
ىكس خسwّرڦٌ myopic degeneration‏ 
انظر (degeneration)‏ 


ت 2 


عنبة خسري ية myopic staphyloma‏ 
iiظ|j (staphlyloma)‏ 
انقباض الحَدَقَة › تَضيق الحَدَقَةَ كأ1¥05$" 


انظر (ئآئهاص =) | 
مق مَقَبّْض الحَدَقة ۰ myotic‏ 
انظر c(‏ 01ص =) 

قطْعُ العضلة myotomy‏ 


قطع غير كامل للعضلة لأضعافها وججرى ذلك 
في بعض عمليات الحول . 
myotonia kS‏ 
ار ال لعا الخلقٌ . 
حالة عدم اف العضلة بعد تقلصها الذي 
يظهر في الاطفال وقد يصيب عضلات 
العين . 
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التي تدحل العين في بؤرة أمام الشبكية وذلك 
بسيب طول قطر الغين الأمامي الحلفي وقد . 
محصل الحسر نتيجة زيادة انكسارية ا 
تکار ية ا : 

قمر البَصر المحوري axial m.‏ ` 
الحسر البصري الناتج عن زيادة الطول 
حوري للعين . 


رر سر م 


صر صر بیو و جي biologic m.‏ 


قصر البصر الطبيعي في بعض الحيوانات . 
m. chorioretinal EEE?‏ 
تغررات TT‏ والمشيمية 
تشاهد عند فحص قعر العين الحسيرة 
البصر . 
قصر البصّر اللو ني chromic m.‏ 
قصور في الرؤية اللونية للأجسام الملونة 
البعيدة عن العين . ٠‏ 
قصر البَصَر الهلالي crescent m.‏ 


ظهور منطقة هلالية الشكل حول القرص 


البصري تشاهد الصلية من خلاها ويحدث 
ذلك في قصر البصر الشديد . 
قصرٌ البصّر الإلجتائي .1 curvature‏ 
قصر البصر الذي يتولد عن سوء تحدب 
أسطح الأوساط الانكسارية للعين . 

degenerative m. 
2 قصر البَصَر اله‎ 
قصر بصر شديد يترافق بتنكس مشيمي‎ 


4 


قصَرٌ ابر المَنْسّبي index m.‏ 


نوع من قصر البصر الانكساري يتسبب 
عن شذوذ في أوساط العين الانكسارية . 
قمر البَمّر العَدَسيّْ ٣.‏ en)icu14۲ا‏ 
قصر بصر مسبب عن زيادة القدرة 
الأنكسارية لعدسة العين . ٠.‏ 
malignant m.‏ 
pernecious RM‏ =( ` 


ر ر م 


TSE 


myotonic dystrophy 


حَدقة التآئر الحَضَليْڃَ myotonic dystrophy ٠ myotonic pupil‏ 
انظر . (اآونام). . حقل عضليٰ تآئري 


انظر )yفؤdystrop(‏ 
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فَطّةٌ التمّر القر near visual point‏ 
انظر (pon)‏ 
مسَحَابَة القرنيّة nebula‏ 


عتامة قرنية .حفيفة أو ندبة القرنية التي تشاهد 
فيا نقاطاً :عند إلأنارة الائلة وناذراً ما تتعأرض 


قح ابر 

nebula, corneal سَحَابّة القرنية‎ 
(nebula) رۈظنi‎ 

necrosis ۰ تخر‎ 


موت الأنسجة ويحدث غالباً موت لايا 
مفردة فيما أو مجموعات منها في مناطق محددة 
ا 
نخر لقره 
موت جزء من القرنية . 
necrotizing nodular scleritis‏ 
التهابٌ الصلبة العْقيديّ التخري 
انظر (scleritis)‏ ۰ 
necrotizing retinitis‏ 


التهابُ الشتبكية التخريّ 


(retinitis) رظنi‎ 


corneal n. 


necrotizing scleritis 
) اليهابُ الصلبة التخري‎ 
| (scleritis) انظ‎ 
needle, McIntyre ابر ك !تير‎ 
ابرة ثنائية امجربين للارواء والرشف تستعمل في‎ 
. عملية استكصال الساد خارج الحفظة‎ 
negative after image 
رة بلوة سيه‎ 
انظر (غ1238€)‎ 
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ET ا‎ 


َرَامَةٌ الین nanophthalmos‏ 
صغر کرة العين الشاذ من دولك أيه تشوهات 
خلقية أخرى فما . 
narrow angle glaucoma‏ 
زرف يق الزاوية.. 
اiظۈر (glaucoma)‏ 
nasociliary nerve‏ 


القصَبٌ الأنفيّ الهذبي 


انظر (ne۷۵)‏ 
اقتا الدمعيّة الأنفّة nasolacrimal dııct‏ 
انظر (due)‏ 


near convergence reflex 

المنعكس“ القاربيٰ لقب 
انظر (×۴1۵ع۲) 
near point of accommodation‏ 
ilړۈر (point)‏ 

near point of convergence 
قَطَةٌ اقرب القريية‎ 
(point) انظرٍ‎ 
الإسعجَابةٌ ب لقب‎ 


near reaction 


(reaction) انظر‎ 


مُنْعَکس القرب near reflex‏ 
انظ ر (×18عا) 

near sig (ed n¢%85S قصَرٍ البَصَر › الحَسَرٍ‎ 
(= myopia) انظر‎ 

near vision 
(vision) 


للعضلة المستقيمة النارجية . 

عَصَبٌ ذاتي autonomic n.‏ 
أحد الأعصاب الودية أو اللاودية التي 
تكون الجهاز العصبي الذاتي المحيطي . 
القصَب القرنوي corneal n.‏ 
فرع من العصب اندي الطويل الذي 
يغذي القرنية بألياف حسية عامة . 
القصَب الوَجهيٰ facialn.,‏ 
العصب القحفي السابع وهو عصب 
حركي ينبع من أسفل الجسر ويغذي 


عضلات الوجه بألياف عصبية. حركية . 


. frontal n. القصبٰ الجَبهي‎ 


هو فرع من العصب العيني فرح ثلالي 
التوائم ويغذي الجبهة باعصاب حسية 
عامة . 

lead of optic n. 
رأس العصب البصري‎ 
جزء العصب البصري الذي يكن‎ 
مشاهدته في قاع العين بنظار البصر وهو‎ 


دائر ي الشكل حمر اللون وفي و سطه هوة 


( كوب العين ) . 

infraorbital ıı. 
عَصَب تحت الحَجَاج‎ 
هو امتداد لعصب الفاك العلوي يدخحل‎ 
الحجاج خلال الشق الحجاجي السفل‎ 


1 خلال تقية حت الحجاج‎ e a 


ويعطي فروعاً عديدة منها العصب الجفني 
infratrochlear n. ۰‏ 
عَصَبُ تحت البكرة 
فرع من العصب الأنفي المدبي الذي 
يتفرع من العصب العيني ويعطي فروعا 
والقناة الدهعية و جلد جر انف وجذره 
بالياف حسية عامة . 
القصَبٌ الدممي lacrimal n.‏ 
فرع من العصب العيني التفرح من ثلائي 
التوام يدحل الحجاج خلال الشق 


neglect syndrome 


neglect syndrome Jaki! مامه‎ 

اi¡ظj (syndFome)‏ 
ورم neoplasm (= tumor)‏ 
أي نمو جديد شاذ مترتي في الجسم لا هكن 
السيطرة عليه ويتصف النوع لبیٹ ۰منه 
بالكثم والانتشار وسرعة الهو أما النوع الحميد 


نیو ستکمین neostigmine‏ 
عقار مقلد الودي كوليني الفعل . . 


neovascular glaucoma 
. زرف الَوعِيّة المُحْدئة‎ 
(glaucoma) ان¡ۈر‎ 

neovascular choroidal 

membrane 

غشاءُ المَشيميّة المُوعَى 
ظهور قنوات وعائية شاذة في التنكس البقعي 
المتقدم مع نرف تحت الشبكية ونضح 
شخاق .: 

neovascular subretinal 


غشاء حت الشبكية المُوعى 
غشاء وعالي تحت الشيكية يظهر بلون 
سنجابي ومن الممكن معالجته بالليزر . 
neovascularization, iris‏ 

عي القَرَحيّة المُحْدَث 
انظر (1۳18) 

neovascularization, retina 
توغي الشبَكيّة المُحدث‎ 
)re1٩4( انظر‎ 


م 


عَصّب nerve‏ 
بنية جبلية مكونة من بجموعة من الألياف . 
العصبية خارج الجهاز العصبي ال ركزي تنقل 
الدفعات العصبية منه إلى العضلات والغدد 
والأعضاء . والية من الهايات: اة" وأعضاء 

abducent ı. ٠ الْعَصَبٌ الد‎ 

العصب القجحفي السادس الذي توجد 

نواته في جسر الدماغ وهو عصب حر کي 
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nerve 


العقصَب البْصَري optic n.‏ 
العصب القحفي الثاني وهو عصب البصر 
وبحوي اليافا حسية تفكون من محاور 
الخلايا العقدية الشبكية التي تترك الحجاج 
من خلال الفقبة البصرية لتصل التصالب 
البصري وتكون السبيل البصري . . 
optic n. tortuosity‏ 
مرج القصتب البمتري 
الانحناءات التي تحدث في العصب البصري 
مذ خروجه من المقلة وحتى دخوله اللقبة 
البصرية . : 
parasympathetic n.‏ 
صب لا ودي ٤‏ 
عصب مستقل يغذي العين وججهز مصرة 
الحدقة والعضلة المدبية بأعصاب خركية 
تعمل على تضييق الحدقة وتكيف العين 
للنظر القريب . 
short ciliary n.‏ 
القصَّبٌ الهَذبيّ القصبير 
العصب الذي يخرج من العقدة أهدبية 
ويغذي عضلات -الغين الملساء واغلفتا 
اا ودية ولا ودية و-حسية عامة . 
supraorbital n.‏ 
القصبُ قوق الحَجَاجي 
هو امتداد للعصب ا لجبېي الذي يتفرع عن 
العصب العيني ويترك الحجاج خلال اللقبة 
فوق الحجاجية ويغذي جلد الجفن العلوي 
والجبهة ومقدمة الرأس بأعصاب حسية 
عامة , 


supratrochlear n. 


حصب قوق البكري 
فرع العصب الجبهي المتفرع عن العصب 
العيني ويترك الحجاج عند الحافة الإانسية 


فوق الجحمية ويغذي الجفن العلوي والحبهة . 


باعصاب حسية عامة . 

صب ودي sympathetic n.‏ 
عصب مستقل يغذي العين ويجهز العضلة 
موسعة الحدقة بأعصاب حركية . 
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الحجاجي العلوي ويغدي الغدة الدمعية 
والملتحمة والصوار الوحشي للعين وجلد 
الحاجب العلوي بالياف حسية عامة . 
long ciliary n.‏ 
القصَبٌ الهدبيّ الطّويل . 
عصب يتفرع من العصب العيني ويغذي 
العضلة موسعة الحدقة والعنبية والملتحمة 
ويحوي اليافاً ودية حركية واليافاً حسية 
عامة . 
n. loop, intrascleral‏ 
العروَةً العَصيّة داخل الصلبة ` 
نقطة قاتمة صغيرة من نسيج العنبية تظهر 
على سطح الصلبة الأمامي ويكون فيا 
العصب المدبي الطويل عروة . 
nasociliary n. .‏ 
القصَبُ الأنفيّ الهذبيّ 
فرع .من. العصب العيني يتفرع إلى 
العصبين الغرباليين الأمامي والخلفي 
والتحت البكري وفرع موصل للعقدة 
الهدبية وججهز هذه الفروع باعصاب حسية 
عامة . 
العصَب مُحَرك الین .1 culo n0)‏ 
العصب القحفقي القالث ينبع من جذع 
الدماغ. ويدحل الحجاج حلف الشق 
العلوي ويغذي العضلة رافعة الجفن 
العلوي وكل عضلات العين الخارجية 
ماعدا العضلتين المستقيمة الخارجية والائلة 
العلوية ا أنه يحمل اعصاباً لا ودية ' 
للعضلة المدبية والعضلة مصرة الحدقة وهو 
عصب حرکي . 
العصَبُ العَينيّ ophthalmic n.‏ 
أحد الفروع الرئيسية الثلاثة ‏ للعصب 
القحفي الخامس ثلائي التوام ويبداً من 
E E E‏ 
الدمعي والأنفي الدمعي » التي تغذي مقلة 
العين واللتحمة والكيس الدمعي والغدة 
الدمعية والجفن العلوي بالياف حسية . 


nerve 


neuroblastoma, orbital 
ورم الأرومَة العَصيّة الحَجَاجية‎ 
شرن الأرومة ال الج اة الا ما‎ 
. يصيب أعصاب الحجاج الودية‎ 
neuroepithelioma ظهاروم كقص5يَْ‎ 
ورم الأدم العصبي الظاهر للشبكية وتتجمع‎ 
. فيه عادة الخلايا على شكل زهري‎ 
neuroepithelium  aَښصغځلا الظّهارَةٌ‎ 
خلايا الد الظاهر الجنينية التي يتولد منها‎ 
. الجهاز العصبي ال ركزي‎ 
neurofibroma يفو م عضي‎ 
ورم الأعصاب الحيطية الذي يتسبب عن تكاثر‎ 
. حلايا شوان الشاذ‎ 
neurofibromatosis, ofbital 
ورا يفي عصتيي حجَاجيٰ‎ 
مرض عائلي يتصف بأورام منتشرة في الجسم‎ 
وقد تکون في الحجاج وهي أورام ليفية وقد‎ 
. تكون منصبغة احيانا‎ 
neuoroma عَصبُوم › ورم عصبيٰ‎ 
. ورم عصبي يتكون من خلايا والياف عصبية‎ 
neuromyelitis optica 
. إلبهابٌ التخاع والقصب البصريّ‎ 
زوال نخاعين العصب البصري والنخاع‎ 
الش و كي ويتصف بقصور الرؤية وقد يؤدي‎ 
. الى العمى التام‎ 
neuron, neurone ۰ 
) عصبون ( ج : عصبونات‎ 
الخلية العصبية للجهاز العصبي التي تتكون‎ 
. عادة من جسم الخلية ومحوارها وتغصناتها‎ 
neurone, amacrine : 


و # 


عصبون متفرع » عصبُون مَفرَنيّ 

خلية شبكية متفرعة تعتبر خحلية عصبية محدودة 

وهي من دون. جوار. ولکنہا توصل الخلايا 
neuroparalytic corneal ulcer‏ 

قَرحَة القرنيّة الضلَلية العصبية ' 

انظر (ceاں)‏ 


العصَبٌ اللاي التو trigeminal nı. pil‏ 
العصب القحفي الخامس وله ثلاثة فروع 
رئيسية ما العصب العيني الذي يغذي 
العين والأجفان وملحقاتما بأعصاب 
القصَّب البكريّ trochlear n.‏ 
العصب القحفي الرابع الذي يجهز العضلة 


ءالائلة العليا بأعصاب حر كية . 


ألم صي ص neuralgia‏ 

ا ا يمتد على طول أحد الأعصاب المصابة 

وني المناطق التي يغذيما . ۰ 
trigeminal n.‏ 

ألم لائي الترائم القصيّ 

ام انتياي عرضي شديد في مناطق الوجه 

والعين التي يغذيا العصب القحفي 


الخامس . 

قطع الْعَصّب neurectomy‏ 
قطع جزء من العصب سواء ا حيطي أو 
لمر كزي . 


وَرَمٌ غمد اللیف الْعَصْیْ ٣۳۸0۳۸4‏ ذ٣ع"‏ 
ورم حميد ممحفظ في الأعصاب الحيطية أو 
ال ركزية ويصيب الأعصاب الودية ويتكون 
من خلایا شوان , 
التهاب الْعَصّب neuritis‏ 
التهاب أحد الأعصاب كالعصب البصري . 
اهاب العصّب البصري ١.‏ نامه 
التهاب العصب الذي قد يصيب جزءه 
داحل مقلة العين أو في رأسه أو جزءه 
Ee‏ 

pseudoptic n. 
اهاب القصّب البَصري الكاذب‎ 
احنقان في القرص البصري من دون‎ 
. وجود التاب فيه وينتج عن عيب خلقي‎ 

retrobulbar n. 

= orbital: optic n. ٤ 

التهاب العمب تلف المقَلّة 
التماب جزء الغصب البصري خلف القلة 
من دون اصابة القرص البصري . 
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nodular necrotising scleritis 


وراثية وقد تحدث عن كارة أو قلة تدسج 
الانسجة الشامة ا الظهارة أ الأندحة 
العصبية أو الوعائية . 

Newcastle disease virus 
فیروس اء نیوکامیل‎ 
فيروس يسبب التهاب الملتحمة‎ 
العمال الذين يعملون بتربية الدواجن‎ 


ر رف الجَفن nictation (= nictatation)‏ 


غمز وطرف العين . 

nictating راف‎ 

الجفن الراف . 

nictating membrane أIًڙلا الفاءٌُ‎ 

(membrane) رطظiا‎ 
night blindness ۰ 

(blindness) رظ¡نl‎ 


night myopia قصَر بَصرِ يلي‎ 
(myopia) رۈ¦¡نl‎ 

night vision ابصاز يلي‎ 

انظر (101ء۷1) 


night vision goggles 
نارات الإنصار اللي‎ 
)ع0عچ1eئ( انظر‎ 


nodal point النقطَةٌ العقدية‎ 
٠ )م01۸٤( انظر‎ 

nodular corneal dystrophy 
حقل قرنويٰ عُقَيْديّ‎ 


(dysteopطفy) انظر‎ 
nodular degeneration, Salzman’s 
نكس سالزمان العْقيدي‎ 
(degenération) انظر‎ 
nodular episcleritis 

اهاب اهر الصابة العقَيدِيٰ 
il¡ظر (episcleritis)‏ . 

nodular necrotising scleritis 
إلتهاب الصلبة العقيدي التاخر‎ 
. (scieritis) انظر‎ 
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neuroparalytic keratitis 
إليهابٌ القرنية الشَليّ لصي‎ 
(keratitis) رظil‎ 
neuroparalytic keratopathy 
إعتاذًل القرنية الشَلليّ العصبيّ‎ 
(keratopathy) jۈ¡i!‎ 
neuropathic keratitis 
التهاب القرنية ة بالاعتلال الغصبي‎ 
(keratitis) !نۆر‎ 
"e٣0 p4 pİ1اناأك إلتهابٌ العَصَّب البَّصّري‎ 
(=optic neuritis) أنظر‎ 
neuropathies, toxic optic 
الإعيلالآت السمَيّة الَصريّة‎ 


- اضرار العصب البصري الناتجة عن تسممه 


ببعض العقاقير السامة . 

اهاب الضبكية lلکصَيڃ neuroretinitis‏ 

التهاب العصب البصري والشبكية . 
neuroretinopathy‏ 


إعيلال الشتبكية العصييّ 


امراض الشبكية والعصب البصري.. 

hypertensive n... 
الال الشتبكية العصبيّ بارتقا ع الفط‎ 
تورم القرص البصري وتكون ترسبات‎ 
مصلية وفبرينية في الشبكية يحدث في حالة‎ 
. ارتفاع ضغط الدم الشديد‎ 

neurotrophic keratitis ۰ 

اهاب القرنيّة العَصبيّ التغذويٰ 
انظر (keratitis)‏ 


RS Ê 


مرشحة محايدة neutral filter‏ 
مرشحة رمادية حفيفة تعمتص حوالي نصف 
أشعة الضوء الار خلاها من دون تغيير ألوانها . 


neutralization تعادل‎ 


تراکب عدستين ذات قوى متعاكسة بحيث 
تعادل كل منهما الأخرى فضكون معصلة قوما , 
صفراً . 

وَحْمّات ر( فف : وَحُمَةَ ) › شامات ۷ع 
تشوهات محددة في الجلد أو في بعض الأغشية 
الخاطية من دون سبب خارجي ولذا فانها تعتبر 


nodule 


الطبيعية للأجسام في حالة صحتا . 
n. retinal correspondence‏ 
اسب شبکوي سوي 
انظ (correspondence)‏ 
NPA (= near point.of‏ 
accommodation)‏ 
َقْطَّةٌ التكيّف القَرية 
انظر (point)‏ 
NPC (= near point.of‏ 
convergence)‏ 
قطة تارب القريبة 


انظر (٤011م)‏ 

nuclear cataract ساد ووي‎ 
(cataract) رظغiا‎ 

nuclear expression صر توي‎ 


الية عصر نواة العدسة الى حارج العين . 
nuclear ocular palsies‏ 
شل الین اتوي 
شلل عضلات العين الناتج عن اصابة النوي 
العصبية: التي تنبع منها اعصاما . 
nuclear ophthalmoplegia‏ 
شال العين التوري 
ii¡ظر (ophthalmoplegia)‏ 
تصلّبٌ تو ي nuclear sclerosis‏ 
تصلب مركز عدسة العين نما يغير لونها الى 
الأصفر م إل اللون البني حتى يؤدي الى تولد 
الساد فيا وفقدان البصر ويحدث هذا غالبا 
اة المُبّْمد uucleus, abducent‏ 
نواة العص ب" المبعد التي تقع في القسم السفلي 
من الجسر ونكون الجرء الوحشي لأكيمة 
الوجهي في قاع البطين الرابع . 
nucleus, Edinger Westphal‏ 
(=n. accessorius)‏ 
وا أدینكار ر يستفال 
مجموعة خلايا عصبية صغيرة تقع في القسم 
العلوي مجموعة نوى العصب عرك العين 
وتحوي العصبونات اللاودية التي . تصل الى 


م 
rr,‏ 


عفيدَة nodule‏ 
حدية أو عقدة صغيرة. تحس بسهولة .. 
episcleral rheumatic n.‏ 
قيدة رَنَويَة باهر الصلبة . 
التهاب رثوي معت ومعزول في ظاهر الصلية . 
عُفَيدَةٌ كوبة Koeppe n.‏ 
تكدس خلايا ظهارية في حواف الحدقة کا 
يحصل في التهاب العنبية الحبيبومي . 
nonaccommodative esotropia‏ 
حول نسي لاَكيْفِيٰ 
iن¡ۈر (esotropia)‏ 
ronconcomitant strabisnius‏ 
حول لا مُرًافق 
ilۈر (strabismus)‏ 
noncontact tonometry‏ 
اس" التوثر اللأئماسي 
انظ (tonometry)‏ 
nongranulomatous uveitis‏ 
إلتهابُ الميّة اللأحُيبومي 
انظر (18٤]ع۷)‏ 
nonparalytic strabismus‏ 
حول لا شلَليٰ . 
انظر )b1s۱1158ۆstra(‏ 
nonrhegmatogenous detachment‏ 
إلفصالّ لا مرفي 
il¡|ر (detachment)‏ 
nonsuppurative uveitis‏ 
إلِهَابُ المتيية اللاقيحي 
انظر (18٤]ع‌uv)‏ 
noradrenaline‏ 
norepinephrine)‏ =( 
ور أدريتالين 
(= نور ابینیفرین ) هرمون يفرزه لب الكظر 
وهو مادة ناقلة ٠‏ كيميائية تفرزها نهايات 
الأعصاب الودية ادرينالية الفعل في بعض 
تشايكات الجهاز العصبي ال ركزي . 
سوي › نظاهيٰ normal ٠‏ 
متفق مع الأشكال أو الأنواع أو الوظائف 
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„__ Rystagmus 


رَأرَأة رَلَحيَة ‏ . ataxic n.‏ 
حركة نفضية غير منتظمة في العين . 
رأة خرار ية caloric n.‏ 


عند ارواء الأذن الخارجية للشخص ياء 
ساحن تتولد رأراة في عينيه ا 
الاتباهات واذا ما ارويت الأذن اء بارد 
تنولد رأرأة بالاتجاه المعاكس .. 

Chyne-Stoke’s n. 
رَأرأة جَّاين سوك‎ 
رأرأة تناوبية السرعة تزداد تدرجيا ثم‎ 
. تتناقص لتزداد مرة أخرى‎ 
directional . .  دَيهُجْو زاره‎ 
رأرأة تحدث فقط عند توجيه العين إلى‎ 
disjunctive 1. رَأرَاةٌ عير مراف‎ 
رأرأة العينين غير المائلة بحيث تتجه حركة‎ 


٠‏ كل مهما تارة نحو بعضهما وتارة بعيدا 


a 


down-beat n. رَأرَأة سفايّة‎ 


رأرأة نفضية مكونتها السريعة للجهة 


السفلى .تحدث عادة في أمراض المنطقة 
امجحاورة للثقبة العظمى . 

drug induced n. 
رَأرَأةّ مستحكة بالأدويّة‎ 
. رأرأة تسبما بعض العقاقير‎ 
end pمosi)107‎ ۸. رَأرَأة الرَضع الهاي‎ 
. رأرأة تظهر عند الحملقة الشديدة‎ 
gaze evoked n. رَأرَأةٌ الحَمْلقّة‎ 
. رأرأة تظهر عند الحملقة الشديدة‎ 
gaze paretic 1. auََاَْحلا رار م شلّل‎ 
رأرأة تظهر عند شلل.حلقة العين وعدم‎ 
. . قدرتها على تشبيت البصر‎ 
head n. رَأرَاه الراض‎ 
حركة الرس النظمية اللاارداية من جهة‎ 
: لاخر والسية بار كات الرارآية‎ 


العقدة والنواة المدبيتين اللتين تغذيان العضلة 
المدبية ومصرة الحدقة ٠.‏ 

nucleus of the lens (=n. lentis) 
واف العدمَّة‎ 

الجرء الم ركزي الصلب من عدمنة العين . 
و اة محر ك ان001" nucleus, oculo0‏ 
نواة عصبية تتوضع في سقيفة الدماغ المتوسط 
مكونة من مجموعات نويات جسدية تغذي 
معظم عضلات العين الخارجية ونويات أخرى 
لا ودية تغذي العين وترتبط نوى الطرفين 
ارتباطاً وثيقاً فيما بينها . 
و اة الټكَريٰ nucleus, trochlear‏ 
نواة العصب البكري التي تقع في الادة 
التجاية ي القت الحفل :م الدماء 
ا 


nummular keratitis 
الاب القرنية القرصي‎ 
(keratitis) رظi‎ 
nyctalopia {= night blindness) 
. عَشاوَة » عمىٰ يلي‎ 
عدم الرؤية في الظلام بالرغم من امكانية الرؤية‎ 
ا‎ 
nyctophobia. رهاب الظلام‎ 
. الخوف الشديد من الظلام‎ 
nystagmiform (= nystagmoid) 
رأرَأيٌ الكل » رَأَرَانيٰ‎ 
ية الراراة.‎ 
nystagmography تخطیطُ الرَأَرَأة‎ 
. يقة تخطيط حركات العين الرأرأية‎ 
nystagmoid ۰ زرا‎ 
. شيبهة الرأرأة‎ 


لفضَاث نَطَيرَة الرَأرَأة كعاعز .۸ 
خركات عينية سريعة شبيبة بالرأرأة . 
ع ۹ 

nystagmus رَارَاة‎ 


حركات عينية سريعة لا ارداية يمكن أن تكون 
أفقية أو عمودية أو دورانية أو خليط من كل 
ذلك . 


رَأرَأةَ إنسحاييّة retraction n.‏ 
حركة العين التشنجية الى الخلف عند 
غار ركا وهر راض الدماغ 


الوط 

rhythmical ı. `  aيمَظَ رَأُرَاةّ‎ 
(= jerking 1.) رۈۆئl‎ 

ارا تدريرية rotatory n.‏ 
رأرأة تدور فيا العين حول ٠‏ محورها 
الم ركزي ٠٠.‏ 

رَأرَأة أ رجُجحية seesaw n.‏ 


رأرأة تتحرك فا احدى العينين للأعل 
والثانية ‏ للأسقل وتشاهد في اصابات 
القصالب البصري . . 

رَأراةٌ مو جِيّة undulatory n.‏ 
نظ ).1 pendular‏ =( 
رَأرَأة غين وة .1 unilateral‏ 
رأرأة باحدى العيئين . 


رار َة غلوبُة ۰ up-beat n.‏ ` 


رأرأة مكونتا السريعة للأعلى تحدث في 
أفات حفرة الدماغ الخلفية  .‏ 

رَأرَأةٌ عَمُوديّة vertical n.‏ 
رأرأة تتحرك فيا العين للأعلى والأسفل . 


vestibular n. (= labyrinthine. 


رَأرأةٌ دهليزية . n)‏ 
رأرأة تتسبب عن أمراض الدهليز . 

vibratory n. زره اهيرازية‎ 
(=undulatony 1.) انظ‎ 

visual n. رَأرَأة إبصارية‎ 


رأرأة نواسية منتظمة تحدث عند النظر الى 
کرة المضرب أو کرة الطاولة 5 


رَأرَأة إرادية voluntary n.‏ 
رأرأة يتمکن بعض الأشخاصض من القيام 
بہا بصورة ارادية . 


nystagmus 


بالاتجاه العاكس , ٠‏ 
رَأرأة دهليزية labyrinthine n.‏ 

lنظر‏ ).1 vestibular‏ =( 
رَأرأة گامئة latent n. ٠‏ 
رأرأة تظهر عند تغطية احدى العينين . 
رَأرَأة جَفنية  lid n.‏ 
رف الجفن . 


رَأرأة عمال المَتَا ج„ .1 miner's‏ 
رأرأة العين التى تظهر عند عمال المناجم 
وقد يكون سببها قلة الاضاءة أو اضطراب 


ocular n. . رأرَأة عَيبّة‎ 


رَأرَأةّ عَينيّة حر كية .1 optieokinetic‏ 
رأراًة ا عند النظر الى اجسام ثا 
متتالية من مركبة متحركة ار از ل 
أعمدة التلفون من شباك قطار متحرك . 
رَأرَأةٌ كذّبديّة oscillating n.‏ 
lنظر‏ ).1 pendular‏ =( 


رَأرَأة ملي paretic n.‏ 
رأرأة كاذبة تحصل عند ضعف حركة 
عضلات العن . 

رَأرَأةَ نوَاسِيّةَ pendular n.‏ 
رأرأة تتساوى فما ٠‏ حركة العين 
بالاتجاهين 


periodic alternating n. 
رک ن کے ت کن‎ 
. رازاة تتاويية ذورية‎ 
. رأرأة تتغير اتجاهاتها تناو بيا‎ 


rail road n. رأرَأةّ القطار‎ 
(= optokinetic 1.) رظil‎ 
resilient n. . رَأرَأه ارت اديه‎ 


(= jerking 1.) رظil‎ 


198 


السيداد الحدقة 


pupil o. 
انسداد فتحة قزحية العين بسبب تكون‎ 


central retinal artery occlusion 


إلسداد الشريان الشَبَكويّ الم ر كريّ 
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ررق إلميادي 


oblique astigmatism ll oةيرۇب لا‎ 


(astignatisı) انظۈر‎ 
oblique illumination lil إضاءة‎ 


(illumination) رjۈظغنا‎ 


oblique muscle, inferior 
الْعَصضَلٌ المّائلة السفاية‎ 
)صuscاع( انظر‎ 

oblique muscle, superior 
العضلة المائلة العُلويّة‎ 
(muscle) انظر‎ 
obstruction السیڌاد ۲. سل‎ .۹ 
` 0. glaucoma 
١ . )عاھuںcعomچa( انظر‎ 
occluder حَاجبة‎ 


صفيحة معتمة توضع أمام العين' لحجب 


رۇيتبا . 


occlusion 
امياد ۲. علق ۳. إلجبَاس‎ .۱ 
انسداد مجرى أو فتحة أو انبوب‎ )١( 
غلق العين السليمة في الحول لأجبار العين‎ )۲( 
الحولاء على الرؤية وتدجح هذه الطريقة في‎ 
معالجة الحول عند الأطفال دون الخامسة:‎ 
احباس مادة سائلة أو غازية في أحد‎ )۳( 
. جاويف الجسم‎ 

branch vein o. 


السداد الفرع الؤريدي 


٠‏ انسداد. أحد فروع الوريد الشبكي 


الم ركزي . 


والتى تحوي القرص البصري والبقعة 
الصفراء ٠.‏ 
ار تفاع فط ا5ن o. hypertension‏ 
ارتفاع ضغط داخحل الع من دون فقدان 
الرؤية في الساحة البصرية أو أي ضرر في 
العصب البصري 
o. melanocytosis‏ 

melanosis .oculi) ۰‏ = ( 
مُلاَن المَُلَةَ 
وحهمة منتشرة في ملتحمة العين . 

o. muscles balance 
ورن عَضتلات القن‎ 
حالة تتساوى فيا شدة عضلات العين‎ 
والسافة يان الحينين فى اعات فة‎ 
. الختلفة‎ 


وهن عَطليٰ يني o. myasthenia‏ 
وسن عضلات العين . 


اعټلالّ ضاي ني o. myopathy‏ 


أعتلال عضلات العين . 

أعصَاب العين o. nerves‏ 
الأعصاب الحسية والح ركية العديدة التي 
تغذي العين والأجفان والحدقة والجسم 
المديي وعضلات العين الخارجية 
والدالحلية ٠,‏ ) 
شال عيني palsy‏ .0 
شلل أي من أعضاب العين أو العضلات 
التې e‏ 

شل عَينيٰ ل وو وو o. pals, nuclear‏ 
شلل عيني يتسبب عن اصابة احدی نوی 
الااعصاب التي تغذي العين . 

0. paralysis (=o. palsy) 


شلل عيني ) 

معاي القن o. pemphigoid‏ 
مرض مزمن يتصف بأبدال النسيج تحت 
الخاطي بنسیج ضام جديد يتقلص ویولد 
جفاف القرنية والملتحمة وفقدان غددها 
الخاطية . 


occlusion 


retinal vein 0o. 

إلسيداذ الؤريد الشتبكوي 
انسداد الوريد الشبكوي الم ركزي بسبب 
ا حار وغالبا ميعصل في مرض السكري . 


o. therapy المُعَالَّحةٌ بالق‎ 

انظر (occlusion)‏ تعریف ۲ . 

ocular عَيْيّ ۲. المَيبّة‎ .١ 
العينة‎ ٠ العداسة‎ ٠:6 السب الى الع‎ 
o. albinism برص الین‎ 


مرض وراڻي متعلق بصبغي اکس يتصف 
بنقص اليلانين في أنسجة العين ومشيميتا 
وبالرأرأة وضعف البصر . 
لا أدائية العّين apraxia‏ .0 
عدم مقدرة العينين على القيام بال ر كات 
القترنة ارادياً أو بالتنبيه البصري 

اهراز ألمَلَة ' bobbing‏ .0 
حركات عينية سريعة للأسفل بصورة 
متقطعة تعود بعدها العينان لوضعهما 
الطبيعى بصورة بطيئة وتحدث في السبات 
الح عن اقات رة فاي٠‏ 


سيادة عينية o. dominance‏ 
تفضيل استعمال احدى العينين أكثر من 
القانية عند النظر . ` 


لل قياس الْعّين o. dysme{ri4 ٠‏ 
تجاوز العين للهدف عند محاولتما تلبيت 
بصرها عليه ومن ثم تتناقص سعة التجاوز 
تدریجیا حتی يکنا التفبيت عليه ويحدث 
ذلك في أمراض الخيخ . 

o. extrinsic le 
عَضَلات العَين الخارجية‎ 
عضلات العين الستة  الخارجية التي‎ 
. تح ركها الى مختلف الاتجاهات‎ 
o: flutter رَفْرَفََ العين‎ 
ذبذبات عينية تلقائية ذهابا وايابا تحدث‎ 
بشکل متقطع وبسعة متساوية وهي علامة‎ 
. عينية لأمراضش ايخ‎ 
o. fundus,  . jùنیقلا قاع‎ 
جهة تجويف العين اللخلفية المقابلة للقرنية‎ 
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oculomycosis 


طبیب العیون » کال oculist‏ 
الطبيب الذي يعالح أمراض العيون . 
عيني › مقلي ( سابقة ) — oculo‏ 
مُنعکس عَینيٰ قبي ×1e؟Fe‏ 04۲14ء0 
انظر - (ref1e)‏ 
oculocephalic reflex‏ 

نکس عيبي راسي 
انظر (reflex)‏ 

oculocerebral dystrophy 


(dystrophy) jb¦il 


oculocerebrorenal syndrome 
(syndrome) jۈظi!‎ 
oculocutaneous albinism 
رص يني جلدي‎ 
(afbinism) رط¦نi‎ 
oculodermal melanocytosis 
امان العَينيّ الجلديٰ‎ 
. (melanocytosis) رظiا‎ 
oculoglandular syndrome 
(syndrome) jظغنl‎ 


تذویر المُقَلَة oculogyration‏ 
حركة المقلة حول محورها الأمامي الخلفي . 
مور المقلة oculogyric‏ 


ٳي عامل يدور المقلة أو يتصف بدورانا . 
وة مُقَليْةَ مدَوَزٍö oculogyFic crisis‏ 
انظر (یذا) 
شنج قلي تَذريريْ 45ı1ض$s oculOgYTİC‏ 
انظر )8٥48۳۳(‏ 


oculomotor nerve 
قصب مُحرك القن‎ 
(nerve) رطظiأ‎ 
oculomycosis فار الین‎ 
. أي مرض فطري يصيب العين‎ 
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قاع الین o. pemphigus‏ 
فقاع خاطي يصيب اللتحمة بصورة 
خاصة تتولد فيه أنسجة ضامة تتقلص 
تدريجياً فتنكمش اللتحمة وتتولد فقاعات 
فیپا 1 . 
جحوظ الین o. proptosis‏ 
lنظر (=exophthaln105).‏ 

o. pursuit movements 
حر كات العين التتبعية‎ 


(movements) انظر‎ 


منعکَساث العين o. reflexes‏ 
ن¡ۈر (reflexes)‏ 
صَمَل العين o. rigidity‏ 
مقاومة طبقات العين لأي تمدد فيبا أو أي 
تغيير في شکلها . 


o. saccadic movements 
حَرَكَاتُ العين القفزيّة‎ 
(movements) رۈغii‎ 
o. smooth pursuit movements 
حر كات العين التتبعية السلسة‎ 
)n0۷e11€145( ' انظر‎ 
o. tonometry قياس وئر الین‎ 
(tonometry) انظر‎ 


سر ا بے ت 
۰ 


o. torticollis 
ميلان الرس غير الطبيعي لموازنة شلل‎ 
احدى عضلات العين الخارجية التي‎ 

تج رها عمودياً. _ ١‏ 
toxocariasis‏ .0 


اء السهميات العيني 


:اة الين: قات اة الكابة 


والذي يودي الى التهاب العلبية . 
o. vergence movements‏ 


حَرَكَات العين التجالحية 
iنغ¡ۈر (movements)‏ 


وار يني o. vertigo‏ 
انظر (0ع]٤ver)‏ 

مَرهَم عَينيٰ oculentum‏ 
علاج للعين يعطى بشكل مرهم . 


عَم جراحية operation‏ 
تداحل جراحي علاجي . 

عملي بلاسکو فىyك‏ .0 Blascovic’s‏ 
عملية تجرى خلال اللتحمة لتصحيح 
أطراف الجفن العلوي وذلك بتقصير 
العضلة رافعة الجقن . 

عَمليّة فو کس Fox o.‏ 
قطع جزء مثلث من خضروف الجفن 
وملتحمته لتصايح الشتر الداحلي 1 

عملي lalaڻl‏ .0 Hammelsheim‏ 
غرس شريحة عضلية محل العضلة الستقيمة 
الوحشية عند شالها . 

عملي القطعْ الؤاحد .0 one snip‏ 
اة قطن وار لتوسيع النقطة الدمعية . 
عمليّة التلاث قطعَات .0° three snip‏ 
عملية ثلاث قطعات لتوسيع النقطة والقنية 
الدمعيتان . 

عَينيٰ ( سابقة ) — ophthalm‏ 
أل الین المفاجaىء ophthalmagra‏ 
أي 1 مماجیء في العين . : 
وَجَع الین . ophthalmalgia‏ 
أ العين لأي شب . 

ضمور الین ophthalmatrophia‏ 
صغر حجم العين وهبوط التوتر داحلها نتيجة 
ضمور انسجتا الختلمة . 


` ophthalmectomy (= enucleation 


of eye ball) 
إمنجصتال القن » قَنْحٌ القن‎ 
. عملية ٠ازالة العين‎ 
ophthalmia اهاب العين‎ 
الاب العين الشديد أو التاب الملقحمة أو‎ 
. بنيات العين العميقة‎ 
` gctinic 0. اتباب العين السافع‎ 
)= elecric-0.) انظر‎ 
catarrhal o. إلبهابُ العين التزليٰ‎ 
. التهاب الملتبحمة الشديد‎ 
catمإمذلاو‎ ٣ ٥. الْنهَابٌ العين الْعَقد‎ 
)= 0. 10d 0s2( اأنظر‎ 


_Ooculopharyngeal dystrophy 


oculopharyngeal dystrophy 
حل عيني بُلمومي‎ 
(dystrophy) انظ‎ 
“old eye” غين قَّديمَة»‎ « 
` انظر (عرم)‎ 
onchocerciasis اء گلا ذ5پ‎ 
داء طفيلي ينتشر في افريقيا وغالباً ما يسبب‎ 
. العمى‎ 
opacities, cholesterol vitreous 
قامات الؤجاجيّ الكوليستروليّة‎ 
عتامات بصرية تتولد عن ترسب‎ 
. الكوليستيرول في الرجاجي‎ 
opacity عَتَامَة » ظلالّة‎ 
بقعة أو نقطة معتمة ۲. منطقة مشوهة‎ .١ 
. الشفافية أو معدومتبا‎ 
Caspar’s ring: o. 
َامة كاسبّار الحَلَقيّة‎ 
عتامة حلقية تصيب القرنية وتتسبب عن‎ 


رضها . 


central lenticular o0’s. 
عَتَامَات عدسية مر كريّة‎ 
ساد يصيب الجرء ال ركزي من عدسة‎ 


العين أو من محفظما . 

قامات القرنية corneal o’s.‏ 
عتامات بصرية تسببها افات القرنية . 
عََامَةَ عَدَسية lens o.‏ 
نظ (catract)‏ ۰ 
َالَو › بریق opalescence‏ 
تقزح جليبي اللون . 


متلالیء » براق » غم opalescent‏ 


الأوبال . 


متم > ظليل  opaque‏ 
غر شفاف أو منيع لمرور الأشعة الضوئية أو 

۰ . الموجات الكهرو مغناطيسية‎ 
open angle glaucoma 


2 ا 5 
ززق مَفتوح الزاوية 


انظر (uc0maھام)‏ ` 
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ophthalmia 


o. neonatorum 
إليهابٌ العين الوليدي‎ 
التباب قيحي حاد وشديد يصيب ملتحمة‎ 
عين الوليد خحلال الأيام العشرة الأولى بعد‎ 
الولادة و يتسبب عن العدوى بالافرازات‎ 
. الخمجية في مهبل الام‎ 


. neuroparalytic 0. 


إلتهاب العين بالشلّل العصي 
التهاب القرنية بسبب افة تضيب العصب 
القحفي النامس أو عقدة كاسير . 
التهاب العين الجليديّ كناو۷أم .0 
انضظر snow blindness)‏ =( 
اهاب العَين العَقد o. nodosa‏ 
التهاب اللتحمة المسبب عن شعيررات 
اليسروع ( يرقانة الفراشة ) ويتصف 
بتکون تورم عقدي دائري في منطقة کل 
شعيرة مسببة للالتاب . 

phlyctenular o. 
التهابٌ العين النفاطي‎ 
(= keratoconjunctivitis) !نظ‎ 


التهاب العين القيْحي purulent o.‏ 


لهاب الين مح احراج قيحي وعادة 


مایکون سیلاني . 

التهابٌ العين القدرنيّ .0 scrofulous‏ 
اتباب القرنية والملتحمة بسبب اصابتهما 
بالتدرن . 


التهاب المَحمة الرَبيعيْ ٥.‏ عدذ٣م؛‏ 
vernal conjunctivitis) ۰‏ =( 
strumOous 0.‏ 
النهابٌ المُلَحمَّة والقرنية الفَاطيّ 
ilغظر phlyctenular‏ =( ` 
keratoconjun ctivitis)‏ 
sympathetic 0.‏ 
اهاب القين التعاطفي 
الاب حبيبي في سبيل عنبية العين غير 
المصابة ( العين المتعاطفة ) بخد عدة أسابيع 
من اصابة سبيل عببية العين الثانية ( العين 
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communicable 0.‏ 
التهاب العين السَاري 
التباب العين المعدي . 
eecZYMaAtOZa‏ .0 
إلتهابٌ الين الإكزعي 
iضظر phiyctenosis)‏ =( 
Egyptian o.‏ 
الحكر » الاب القن المصْري 
ائظر )2 trach0‏ =( 
اهاب العَين الكَهرَبائيْ ٠.‏ ع٣)ءام‏ 
التباب العين الذي يتسبب عن تعرضها 
للضوء الكهربائي الشديد وخصوصاً ذلك 
الذي تولده أقواس اللحم . 


إلتهاب المَين الرَمضي flash o.‏ 

(= electrİc-0.). رظنi‎ 
gonorrheal o. 

إلبهابٌ القين السيلاني 

الاب عيني قيحي شديد يسببه الخمج 

السيلاني . 

إلتهابٌ المَين الحبيبي granular o.‏ 

التباب الملتحمة الحاد والشديد جدا مع 

تولد القيح والحبيبات في الملتحمة . 


اهاب العَينْ الحَلايّ ٥.‏ عامط 
الاب العين بالحلاً البسنيط . 

jequirity 0.‏ 
إلِهابُ العين الجيكوريتي 
التهاب العين بمادة الجيكوريتي وهى بذور 
بعض النباتات السامة . 


| اهاب العَين التقيلي .0 1١٤٤454‏ 


التباب المشيمية الذي يقل اليا من 
الالتهابات الأحرى في الجسم أو في حالة 
تقیح ألدم ا 

التهاب الین التَعَاطفيٰ .0 را4)0اعiص‏ 
lنظر sympathetic-0.).‏ =( 
التهاب العَين النزليٰ .0 mucous‏ 
انظر (=catarrhal-0.).‏ 


ophthalmoblenorrhea :‏ 
السيلان العَينيّ 
اتباب العين السيلاني .أو القيحي . 

ophthalmocele جخوظ الین‎ 
(= exophthal 0s) رۈ¡نi‎ 


وَهَنْ البَصَرِ ophthalmocopia‏ 
اiظj asthenopia)‏ =( 
اهاب أوتار الئًی ophthalmodesmitis‏ 

ophthalmodiaphanoscope 
ار خلف القن‎ 
منظار لتنظير شبكية العين بأنارتجا غير المباشرة‎ 
عن طريق تجويف الفم وهو أداة تشخيصية‎ 
: تار‎ 

ophthalmodiastimeter 

مقياس بعد العَذسّات 
مقياس لتقدير البعد الناسب بين العدسات 
التي توضع للمين :, 


ophthalmodonesis jal إرتعاش‎ 


حركات ارتعاشية في العينين . 
ophthalmodynamometer‏ 
مقياس ضط شرايين الین 
)١(‏ جهاز لقياس ضغط الدم في الشرايرن 
الشبكية (۲) جهاز لقياس نقطة التقارب للنظر 
القريب . ۰ 
ophthalmodynamomeitry‏ 
قياس ضط شرايين العين ) 
قياس الضغطين الدمويين الانبساطي 
والانقباضي في شرايين العين والشبكية . 
ophthalmodynia‏ 
ophthalmoalgia)‏ =( 
َجَمٌ القين 
ophthalmocikonometer‏ 
مقياس صور العين 
جهاز لقياس انكسارية وساط العين وحجم 
وشكل الصور المكونة على شبكيتها . 


ophthalmia 


المهيجة ) جرح ما يودي الى أصابة كلا 
العينين بالتماب العنبية . | 
transferred 0.‏ 
إليهابٌ العين التعاطفي 
انظر sympathetic-0.).‏ =( 
ultraviolet 0o. (= eleciric-o.)‏ 
اهاب العين بالأشعة قوق البنفسجية 
اهاب الین بالدواليْ .0 ۷4۲1٤٥56‏ 
التهاب العرن الذي يترافق مع تدلي أوردة 


اللتيحمة . 

يني ophthalmic‏ 
متعلق بالعين أو منسوب الا . 

الشر يان العَيني o. artery‏ 
انظر (۷ام†ar)‏ 

0. cup ۰ کاس الین‎ 
(= caliculus ophthalnıicus) ر¦i!‎ 
o. nerve القصَبُ الَيني‎ 
)۸6٣۷۵( انظر‎ 

o. reaction اسْمَجَابَة الین‎ 
(reaction) رۈ¦¡il‎ 

الؤريد الَيني o. vein‏ 
انظر (1۸عv)‏ 

ُ ا ب الین ophthalmiac‏ 
شخص مصاب بالتہاب في عینه . 

مُعَالّجة العيون ophthalmiatrics‏ 


مال اليرت سوك بالادوة او جا اة 


ar‏ س 


ophthalmic . يني‎ 
. تعلق بالعين‎ 
ophthalmitis ٠ اهاب العين‎ 
(=ophthalmia) jۈ¡il‎ 
sympathetic 0. 

لهاب العين التَعَاطُفي 
ilظړر sympathetic‏ =( 
ophthalmia)‏ 

ophthalmo — , ophthaim — 
) يني ( سابقة‎ 
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ophthalmophthisis 


ophthalmome(ry jill قياس‎ 

قياس انحناء القرنية وانكسارية العين وعيوبها . 

ophthalmomycosis ٠. فُطَار لكين‎ 

آي مرض عيني تسببه القطور . 

ف الْعَّين ophthalmomyiasis‏ 

خمج ال ات التبا 
ophthalmomyitis‏ 


اهاب عضتلات اين 
إلتباب العضلات الح ر كة للعين . 
ophthalmomyositis‏ 
التهابٌ عضلات العَين 
الاب غضلات العين . 
ophthalmomyotomy ۰‏ 
قطع عضلات العين أو واحدة منها جراحيا . 
ophthalmoneuritis‏ 
إيهابُ القصتب العينيّ 
التهاب العصب البصري . 
ophthalmoneuromyelitis ۰‏ 
neuro-optic myeklitis)‏ =( 
لهاب الثخاع والقصّب الَصَريَ 
اعيلال العَين ophthalmopathy‏ 
أي مرض يصيب العين . 
اإعتلال ظاهر العين external o.‏ 
أي مرض يصيب الأجفان أو القرنية أو 
الملتخمة أو عضلات العين الخارجية . 
إعيلال باطن العين internal o.‏ 
أي مرض يصيب الاجزاء الداخلية للعين . 
ophthalmophacometer ۰‏ 
مقياس عَدسة العين . 
مقياس عيني يقيس اکر فة الین : 
نَمو ڏج ophthalmophantom jail!‏ 
نغوذج صنعي يستعمل لتوضيح تشرج العين 
ووظائفها , ` 
فد ophthalmophiebotomy jail‏ 
فصد العين لتقليل ضغط آوردة اللتحمة . 
لين العّين . ophthalmophthisis‏ 
lن¡ۈر (=ophthanomalacia)‏ 
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ophthalmofundoscope 
منظار قاع الین‎ 
جهاز لتنظير الشبكية والعصب البصري بتكبير‎ 
. مرة‎ ٥ 
ophthalmofundoscopy 
تنظیر قاع الْعَين‎ 
تنظير الشبكية والعصب البصري بمنظار قاع‎ 
. العين‎ 
ophthalmograph ` jنیتلا آلة تصنوير‎ 
. الة لتصوير حر كات العين أثناء القراءة‎ 
ophthalmography صف العين‎ 
. وصف شكل العينين وموقعهما وح ركتما‎ 


ophthalmogyric  ةَلَقُملا مُدَور‎ 
(=oculogyric) رظil‎ 
ophthalmoleukoscope 


قياس إنصار الألوّان 
آلة لقياس ابصار الألوان باستعمال ألوان 


ophthalmolith حَصاة الین‎ 
(= lacrimal calculus) 

حصاة دمعية . 

ophthalmological يني‎ 


ذات علاقة أو منسوب للعين . 

طَبيبُ العيونُ › كال ophthalmologist‏ 

الطبيب الختص بفحص العيون ومعالجتما . 

ophthalmology ٠ طب العيون‎ 

فرع الطب الذي يعنى بفحص المعيون 

ومعالجتها وجراحتها . 

لین الین ophthalmomalacia‏ 

تلن العين الشاذ . 

مقيّا س العين . ophthalmometer‏ 

مقياس انحناء القرنية ' ويقيس أيضاً قدراتبا 

وعيوبما الأنكسارية . 
ophthalmometroscope‏ 

مناز العين القيامسي ٠‏ 

منظار للعين يحوي الة ملحقة به تقيس 

انکساریتا .. 


هلل العّين الداخلي o. interna‏ 
شلل عضلات العين الداخلية . 
شل الین بين الو ى .0 internuclear‏ 
شلال العين بسبب أفة بین نوی الأعصاب 
الح ركية للعين . 

lsukemic 0.‏ 
شل الین بانيطتاض الدم 
شلل العين الذي يرافق ابيضاض الدم . 

lupus erythematosis 0.‏ 
شل العَين الذَأبي الحماميّ 
شلل العين الذي يرافق الذابي الحمامي . 
شال الین الشَقيقيْ .0 migraine‏ 
شلل العين الذي يرافق داء الشقيقة . 

myasthenia gravis 0. 

شل القن بالؤهن العَضَلي الؤبيل 
شلل العين الذي يسببه الوهن العضلي 
الوبيل . 
شَلَّل الین الَانرِيٌْ ٥.‏ ¢iږy0)0ص‏ 
شال العين مع تاتر عضلاتما . 
شل العَين التَوَويّ .0 nuclear‏ 
شلل العين بشنت اة ف نوی الأعصاب 
الح ركية للعين . 

nuclear progressive o. 
شل العين اتوي ارقي‎ 
شلل كل عضلات العين والاجفان بسبب‎ 
. آفة نوى الأعصاب المح ركية للعين‎ 


شل القين الحَجَاجيّ .0 اهاط 
شلل العين بسبب أفة في الحجاج . 
شلَل الین المؤلم painful o.‏ 
شلل في العين يترافق مع المها أثناء محاولة 
تحریكها . 

Parinaud’s o. 
شل العين الباريثويدي‎ 
شلل الح ر كات العينية المترافقة للأعلى من‎ ٠ 
دون شلل حرکات تقارب العينين‎ 
ويتسبب عن افة تصيب الدماغ المتوسط‎ 
. مثل ورم الجسم الصنوبري‎ 


ophthalmoplasty . 


رَأبُ ophthalmoplasty . jıÉll‏ 
جراحة تقوم العين أو ملحقاتها . 
شلَّJ‏ لۆjı ophthalmoplegia‏ 


تحدد حر كة العين للحهة أو اکر : 
شل اين الَشَوانيّ .0 كزوهفزه ارو 
شال العين بالداء الدشواني . 
شَلَل العين القاعدي basal o.‏ 
شلل العين بسبب افة في قاع الدماغ . 
cavernous sinus‏ 
thrombosis 0.‏ 
تلل العين الخلقي congenital o.‏ 
شلل العين الو لادي 
dermatomyositis 0.‏ 
شل العين بالتهابٌ الجل والعضتل 
شلل العين للمولد في التهاب الجلد 
er‏ 
شل العين السكري ٥.‏ عنام طون 
شلل العين الذي بحدث في الداء 
السكر ي 
encephalitis o.‏ 
شَلَل الین بالتهاب المَاغ 
شلل العين الذي يرافق التهاب الدماغ . 
exophthalmic O.‏ 
شل العين الجُحُوظي 
aS‏ 


شل الين الخارجيّ x14‏ .0 


شلل عضلات العين الخارجية . 
شل اين الحزمويي .0 fascicular‏ 
شلل العين بسبب افة في جسر الدماغ . 
infectious 0.‏ ` 

(= encephalitis lethargica) 
شل العين الحْمَجير التهابُ اليماغ‎ 
الؤسني.)‎ 
. شلل العين بالتهاب الدماغ الوسني‎ 

. imfraclinoid aneurysm o. 
شل العين بام الم دون السريريّة‎ 
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ophthalmotomy 


منْظَار الین بالينین ٥0.‏ a۴اu‌0‏ راط 
منظار لرؤية داخل العين رؤية مجسمة . 
منظار الین المَباشر direct o.‏ 
منظار یولد ا قائمة لداحل العين غير 
ىكۇش وعادة ما تکون مكبرة ٠١‏ 
: 
منظاز الین غير المبّاشر "di٤٤ ٥.‏ 
منظار يولد صورة معكوسة ومكبرة مرتين 
الي خمس مرات حسب الشدة الانكسارية 
EN‏ 


تنظير العَين ophthalmoscopy‏ . 


تنظير داحل 'العين بالمنظار . 
نظيرٌ العين المَبّاشر direct o.‏ 
تنظير داح العين بالمنظار المباشر . 
نظيرُ الین اللاَمَبَاشِر İndir ٥.‏ 
تنظير داحل العين بالمنظار غير المباشر . 
نظير العَين الطبي medical o.‏ 
تنظير العين لأغراض تشخيص بعض 
٠الأمراض‏ غير العينية . 
تنظير اين القياسي metric o.‏ 
تنظير العين قياس درجة انکسارها 
لیے تفْبيث العين ophthalmostasis‏ 
تفبيت العين بمثبت العين . 
مت الین ophthalmostat ٠‏ 
الة لتثبيت العين أثناء العمليات ال جراحية التي 
تجرى على العين . 
opithalmostatometer‏ 
مقيّاس جُحوظ العَين 
آلة تستعملى لقياس دزجة جحوظ العين . 
عور ophthalmosteresis‏ 
فقدان احدئ العيثين . ۰ 
إلصبَاب عيبي ophthalmosynchysis‏ 
انصباب الى داخل العين . 
RET‏ 
مقياس حَرارَة الین 
| آلة تقيس درجة حرارة العين . 
شق اين ophthalmotomy‏ 
عملية شق العين . جراحياً . 
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شَلَل العين قوق التَووي 


شل العين الجزئي o. partialis‏ 
شلل د یصیب احدی عضلات العين أو 
کلتہما لړ جزني 
شل القن المرة 8 progressive o.‏ 
شلل تدرججي يصيب ولا احدی العينين 
ومن ثم يصيب العين الثانية . 

progressive external 0.‏ 
شل العين المُتَرقيّ الخارجيّ 
شلل مترقي يصيب عضلات العين 
الخارجية . 

supranuclear o0. 


المناطق العصبية فوق نوى الأعصاب 
الح ر كية للعين . 


شل الین النعَاطْفِيٰ .0 sympathetic‏ 


شلل احدى العينين التالي لشلل العين 
الأخر ی وبالتعاطٰف معھا ۔ 

thyroid diseases o. 
شل العين بأمرَاض الدرَفيّة‎ 
. شلل العين الذي يرافق أمراض الدرقية‎ 


شل العين الام o. totalis‏ 
. شلل يصيب كل عضلات العين الداخلية 
منہا واخارجية ۰ 
شَلَليٰ عَيني opthalmoplegic‏ 
نسية الشلل العين:: 
ophthalmoptosis‏ 
جُحوظ ر تدلي العين ) 
- !iۈj exophthalmos)‏ =( 
تزف يني ophthalmorrkagia‏ 
نزف دموي في العين . 
ر يني ' ophthalmorrhea‏ 
ھی دوي ن ا 
تَمٌٍَۉھ kllة iÎ ophthalmorrhexis‏ 
مزق كرة العين . ٠‏ 
منظار القين . ophthalmoscope‏ 
ال تحتوي عل مراة مثقوبة وعدسات لعنظیر 
داحل العين . 


. البصري‎ 
o. atrophy, Mion 


ا ےا 


مور بصَري بقصَلّب الشراين 
ضمور بصري يتسبب عن تصلب شرايين 


o. atrophy, cavernous 
ضمُوز بَصَريَ كهفي‎ 
ضمور العصب البصري الترافق مع تقعر‎ 
. شديد في الحليمة‎ 


o. atrophy, degenerative 
: گ‎ 


عو متي فكي 

. ضمور العصب البصري مع تنكسه‎ )١( 
الور ضري لني وران‎ ( 
. الأمراض التنكسية‎ 


0. atrophy, diabetic 


ضور بصريٰ سکريّ 
ضمور العصب البصري الذي ينتج عن 
داع السكر ي . 
o. atrophy, familial‏ 
ضمور بصري عائلي 
ضمور اس البصري الذي يصيب 
عدة أعضاء من عائلة واحدة . 


o. atrophy hereditary 
, مور بعري ورافي‎ 
. ضمور العصب البصري لأسباب وراثية‎ 
o. artrophy, postneuritis 
ضمرر بص بَصري الي التهاب الأغصّاب‎ 
. ضمور تالي للهاب اعصاب العين‎ 


o. atrophy, primary 


او ر م 


ضْمَّوز بعري أولي 
ضمور يتصف بحافارت حادة الوضوح 
للقرص البصري مح شحوبه وابيضاضه 
وقد يحدث ذلك بعد تناول الكحول الثيلي 
أو الكنين أو الارغوت أو بعد التهاب 
العصت خلف الف : 


ophthalmotonometry 


ophthalmotonometry 
(=tonometry) 
قياس ضط الین‎ 
. قياس ضغط داخل العين‎ 
ophthalmotonus تور الین‎ 
١ . ارتفاع ضغط داحل العين‎ 
ophthalmotoxin ذيفان القن‎ 
ذيفان يتولد عن زرق مستحلب الجسم‎ )۱( 
. الهدبي (۲) ذيفان يوّثر على العين‎ 
ophthalmo(rope aa عَين صنعية حَرً‎ 
عين صنعية تتحرك بصورة تشابه ح رکات‎ 
. العين تستعمل اتوضهح عمل عضلات العين‎ 
ophthalmotropometer 
٠ مقا حر کات الْعّين‎ 
.. جهاز يستعمل لفحص حركات العين‎ 
ophthalmoxerosis جَقَاف العين‎ 
(= xerophthalmia) رۈغنl‎ 
ophthalmoxyster مکشاط القن‎ 
الة لكشط ماتحمة العين‎ 
opsin أوبسين‎ 
» برو تین عصیات شبکية الین ( سکوتوبسين‎ 
اوبسين الظلام ) وخارينط الشبكية‎ 
فوتوبسين » أوبسين الضوء) ویکون‎ ( 
الصبغة البصرية . وهناك أنواح مختلفة منه‎ 
تسمی حسب ا الأسامي الذي ثبصره‎ 


العين . 


opsiometer مقيّاس صر‎ 
(=optometer) رۈ¡il‎ 

رَمَع lل2ًَینjù opsoclonia, opsoclonus‏ 
ذبذبات عينية غير منتظمة ولا ارادية أفقية 


وعمودية تحدث قي اصابات جذع الدماغ أو 


المخيخ . 

ر بَصري optesthesia ٠۰‏ 
القدرة على ادراك المنبهات البصرية . 

يني › بَصَري optic‏ 
النسبة للعين أو للبصر . 

ضمور يمر ي o. atrophy‏ 


ضمور القرص البصري الذي يتولد عن 
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optic 


القر ص البَصَري disc‏ .0 
انظر (عءdi)‏ 

o. dise conus 
مَخروط القرص البَصَري‎ 
)01uئ( انظر‎ 

o. disc cupping 

و 
تقعر القرص البَصّري 
lن¡|ر (cupping)‏ 


o. foramen (=o. canal) 
اة البَصريّة‎ 
(cana انظر‎ 

o. fundus قاع الین‎ 


داخحل العين الذي يكن رؤيته جنظار قعر 
العين ويشمل الشبكية والبقعة والعصب 
البصري والأوعية الدموية الشبكية . 


دفو م ري o. glioma‏ 
قم المت ار خاب ا رج 
ورم بطيء الهو يبتدأً بفقدان البصر مع 
حول انوي ثم جحوظ العين وشلل 
حر كتا . 
الفصو ص البَصرية o. lobes‏ 
!نiړۈر corpora quadrigemina)‏ =( 
لصب البَصري o. nerve‏ 
انظر (nerve)‏ 
o. nerve aplasia‏ 
لا تسج العصتّب البَصَري 
انظر (aplasia)‏ 
o. nerve atrophy‏ 
مور القصتب البصري 
ilظر (atrophy)‏ 
o. nerve coloboma‏ 
ثلاَمة القر ص لري 
انظر (eo010b014(‏ 
o. nerve edema‏ 
َذْمَةُ القصَب البصنري 
iنظۈر (edema)‏ 
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o. atrophy, secondary 


مور تصتري انوي . 
ضمور يتصف بجحافات غير واضحة 
للقرص البصري مع ضعف الرؤية ووجود 
شيج ڊبقي عل طبه وغل طول 
الاوعية الدموية الشبكوية . 

o. atrophy, syphilitic 
صمو بَصَري إفري‎ 
ضمور العصب البصري الذي يتسبب عن‎ 
داء الافرنجى َة‎ 

o. atrophy, tabetic 

صمو بمتري تابي 
صمور العصب البصري ف داء القابس . 


o. atrophy, toxic 


إو ل 


ضمُوز بصَري سمي 
ضمور العصب البصري الذي تولده بعض 


o. atrophy, traumatic 


ضمور بصري يتولد عن رضح العين . 
المخور البَصَري axis‏ .0 
)١(‏ الط الوهمي المستقى الذي يمتد من 
مركزي تحدب العدسة الامامي والخلفي 
ولا تحرف الاأشعة الضوئية المارة بصورة 
متطابقة مع هذا الخط (۲) حط وي ير 
من مركز الساحة البصرية الى النقرة 
الم ركزية للبقعة ٠.‏ 
الاه البَصريّة o. canal‏ 
انظر (1ھہca)‏ ۰ 
التصالب البصري o. chiasma‏ 
(=chiasma.opticum)‏ 
انغ¡ظر (chiasma)‏ 


القشترة البَصريّة cortex‏ .0 
المناطق البصرية في قشرة المخ . 

0o. cup الكَأس البَصَري‎ 
(= caliculus انظ‎ 
.ophthalmicus) 


o. pseudoneuritis 
اهاب عَصَبيٰ بَصَريّ كاذب‎ 
وال يع القرض لري الي عل‎ 
. غالباً كعيب خلقي‎ 
o.radiation ` اشع البَّصَريٌ‎ 
(radiations) نظ‎ 


o. recess الرَذْب البصري‎ 
)۲۴٥۴888( انظر‎ 
o. tectum السَقّف المصري‎ 


القسم الظهري من المخ المتوسط والمؤلف 
من الأ كيمات التوأمية العلوية والسغلية و 

. الصفيحة السقفية‎ 
o. thalamus المهاد الجصري‎ 
(= cOIPUS - geniculatum 
lateralis) 


‘(=lateral geniculate body) 


بروز في المهاد التالي تولده النواة ال ركبية 
الوحشية' وهي محطة الترحيل الرئيسية 
للسبيل البصري التي تمر عبرها الدفعات 
العصبية في طريقها للقشرة الخية . 
اليل البصري o. tract‏ 
من الطريق البصري يصل بين 
التصالب البصري والجسم الركبي 
الوحشي . 
الخحويصلة البَصَرية vesicle‏ .0 
اندلاق يتطور على طرفي الدماغ الأمامي 
للجنين الاولي تتولد منه العين . 


بَصري optical‏ 
نسبة الى البعصبر . 
المََصَة البصريّة o. bench‏ 


قضیب تر کب عليه عدسات أو اضواء أو 
مرايا أو لوحات تزلق عليه يستعمل 
لتوضيح الوظائف البصرية للمرايا 
والعدسات . : 

o. center of lens 
المَركز البَصَريّ للعدسة‎ 
هى نقطة العدسة التي لا ينكسر الضوء‎ 
المار منها وهى أرق منطقة في العذسات‎ 


optic 


o. nerve glioma 
ونموم القصّب البصتريّ‎ 
انظر (2ص‌ہااع)‎ 
o. nerve head 
رَأس القصّب البمتري‎ 
هو جزء العصب البصري الذي يكن‎ 
مشاهدته بمنظار العين في قاع العين وهو‎ 
وردي اللون دائري الشكل تتوسطه حفرة‎ 
. ) الكأس‎ ( 
o. nerve meningioma 
محَاعُوم القصتب البصري‎ 
(meningioma) رظiا‎ 
0. اهاب العَصّب البَصري كاأ٣ )امم‎ 
التباب العصب البصري الذي يكن ان‎ 
يصيب جزءه الموجود داخل‎ 
التهاب القرص البصري ) أو جزءه‎ 
الموجود حارج العين از الاب الفصب‎ 
. ) خلف القلة‎ 
o. neuritis, retrobulbar 
هاب العصب البَصّري خلف المُقّة‎ 
التهاب جزء العصب البصري خارج مقلة‎ 
ان‎ 
o. neuritis, viral 
اليهاب العصّب البَصَري الفيروسي‎ 
o. papilla الحُليمَةٌ البصرية‎ 
(= disci nervi.optÎcuS, رۈil‎ 
optic disc) 


o. pathways ا المصرية‎ 


- الطرق العصبية البصرية ابتداء من العصب . 


لبصري حتى القشرة البصرية في الخ,. 
وَهْدة بَصرية. o. pit‏ 
حفرة دائرية أو مثلئة صغيرة تظهر في 
وسط القرص البصري وقطرها حوالي 
ثلٹ قطر القرص وقد تترافق مع. وذمة 
البقعة . 

البذاة البعترية ية primodium‏ .0 
التكوين الأولي في التطور الجنيني الذي 
تتولد منه العين . 


210 


orbit 


0.s. retinae 
الحاشية المُشرشرة للشبَكيّة‎ 
اا الاماة غ التسظة ا والتي تقع‎ 
الى الداحل والخلف قليلا من موضع اتصال‎ 
. المشيمية با لجسم اهدي‎ 
orbicularis ciliaris الهَدبيّ الذوَيريَْ‎ 
القسم الرقيق من الجسم المدبي والممتد بين‎ 
. تاجه والحاشية المشرشرة للشبكية‎ 
orbicularis oculi الذوَيرية العَينية‎ 
(muscle) رۈظiنا‎ 
orbicularis palpebrum 
الذويرية الجَفييّة‎ 
(= orbicularis oculi) رظil‎ 
orbit, orbita اجاج‎ 
التجويف العظمي الذي يحوي مقلة العين‎ 
وتوابعها من عضلات وأوعية وأعصاب‎ 
ويتكون من العظام الأسفينية والغربالية‎ 
والأفقية والدمعية والفكية العلوية‎ 
0. blow-out fracture 
٠ كر الحَجاج الإنفجاري‎ 
 كفلا كسر قاع الحجاج نحو جيب‎ 
. العلوي مع اندلاق مختوياته الى الغار‎ 
0. »مآآuانانك التهابٌ الهَلّل الحَجَاجِيّة‎ 
. الاب الأنسجة الحيطة بالعين‎ 
0o. decompression 
إزالة اتضغاط الحَجَاج‎ 
تخفيف ضغط داخحل الحجاج بالجراحة أو‎ 
. بالادو ية‎ 
o. emphysema فا الحَجَاج‎ 
(emphysema) رړضil‎ 
o. encephalocele 
الفتاف دمَاغي حَجَاجي‎ 
انفتاق سمتويات القحف کالسحايیا‎ 
والدماغ الى الحجاج من خلال عيب في‎ . 


عظامه . : 
قف الْحَجّأج o. evisceration‏ 
الحجاج 
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المقعرة واسمك منطقة في العدسات 
اسحدبة . 
o. centring instrument‏ 


آله الت ر كير البَمصَريّ 
الة تستعمل لتعيين م ركز الحور البصري . 


o. zone markers 
 ةيرصبلا ؤاسمات المنطقًة‎ 
وإسمات مختلفة الحجم تستعمل لتحديد‎ 
: اة اة رة‎ 
optician تظاز ات » غُويتاتي‎ 
الخبير في مهنة قراية وضفات النظارات‎ 
اها ايا بحا ر قرات اه ها‎ 
opticianary فن البَصريّات‎ 
فن التطبيق العملي للبصر يات واستخدامه في‎ 
. الوصفات والنظارات الطبية‎ 


خبير البصَريات opticist‏ 
ا لخبير في علوم البصريات . 
opticomyelitis‏ 


إلبهابُ القصتب البمسريّ والخاع 

ات المت بعري بان ااا 
النخاع المستعرض . 

الححصاصي قبا قياس البَصَر optimetrist‏ 


۰ الاختصاصي بقیاس حدة البصر و عيوبه . 


optics البصَريّات‎ 

العلنم الذي يعني بالبصر والضوء والعدسات . 
optokinetic drum‏ 

الأسطوائة مُحرّكة الین 

(drum) انظر,‎ 

ر رار أ حر optokinetic nystagmus a‏ 

(nystag^ us) رضil‎ 


optokinetic tape jنıۉل! شَريط مُحرّك‎ 
(tape) انظر‎ 

قياس البصر optometry‏ 
علم قياس قوة البصر واصلاح عيوبه باستعمال 
المناشير والعدسات وغيرها ماعدا الأدوية . 
الحاشية المشرشرة ora serrata‏ 


o. pseudotumor 
وَرَمٌ حَجَاجيٰ كاذب‎ 
التماب في الحجاج يؤدي الى جحوظ 'العين‎ 
. وله كل علامات الورم الحجاجي‎ 
o. septum حاجز الحَجَاج‎ 
غشاء ليفي يرتكز على طول الحافة‎ 
الخارجية للحجاج ويمتد الى العضلة رافعة‎ 
الجفن العلوي أو الى صفيحة غضروف‎ 


الجفن السفلي .. 

حجاجي orbitalis‏ 
تعلق بالنجاج. 

حَجَاجي في orbitonasal‏ 
متعلق بالحجاج والأنف . 

مقيَاس الحَجَاج orbitometer‏ 


مقيَاس محور الحَجَاج orbitostat‏ 
الة لقياس محور الحجاج .. 
بضع الحَجَاج ۰ orbitotomy‏ 
عملية فتح الحجاج من خلال شق في حافته 
لأزالة ورم فيه أو لأحذ عينة منه . 

عمل تسنطيح القر نة orthokeratology‏ 
عملية تسطيح القرنية عند : تصليح اخحطائها 
الأنكسارية حيث تستعمل عند ذاك عدسإت 
أقل تقوسا . ) 

سّواء وضع العين orthophorisa‏ 
سواء وضع العينين وبقاء محوريہما متوازيين 
بعد أزالة المنبهات المدحجة كليا أو جزئيا . 
وَهَنْ عضَلات الین .0 asthenic‏ 
ضعضفض عام في عضلات العين . 


تمنجيح الحَوّل orthopia‏ 
تصحیح أو منع حدوٹ الحول : 

تقو يم مخْرر البَصر. orthoptic‏ 
تَمَارِينٰ تقوم البَصَر orthoptics‏ 


تمارين لعالجة الحول وتصحيح موري بصر 
العينين اللذان لايتداسقان عند الرؤية بالعيئين . 


orbit 


افراع اجاج o. exenteration‏ 
عملية ازالة كامل محتويات الحجاج مما فيا 
العين والأجفان والعضلات وتجرى فى ٠‏ 
أورام الحجاج الخبيئة . . 
اة الحَجَاج o. fascia‏ 
نسيج ليفي جيط القسم الخلفي من القلة 
ویسند ویربط بنیات داخحل الحجاج 
o. fissure, superior‏ 
الق الحَجَاجيّ العلويّ 
شق طولاني بين الجناحين الكبير والصغير 
للعظم الوتدي وير والعديد من الأعصاب 
والاوعية الدموية . 
o. venography‏ 
وير أوردة الحَجَاج 
التصوير الشعاعي لأوردة الحجاج لتحري 
الآفات الحىجاجية التي يمكن أن تضغط 
عل أوردته . 
حَجَاجي [ orbital‏ 
متعلق با لحجاج او منسواب اليه . 
o. cavity (= orbit)‏ 
تجْويف الحَجَاج 
التجويف العظمي الذي يتوي العين 
وملحقاا العضلات اخخارجية للعين 
والأعصاب والأوعية ويتكون من العظام 
الغربالي والجهي والدمعي والأفقي 
والحنكي والوتدي والوجني والفكي 
العلوي . 
شس الحَجَاج o. fissure‏ 
شق في الجدار السفلي الوحشي للحجاج 
يحده ال جناح الكبير للعظم الوتدي والنتوء 
الحجاجي لعظم الفك العلوي ويرر 
العصب تحت الحجاج والعصب الوجني 
والأعية تحت الحجاجية . 
تضق الحَجَاج o. miosis‏ 
عدم نمو الحجاج وتضيق سعته خحلقيا . 
o. periostitis‏ 
اهاب سمحاق الحَجَّاج 
التهاب سمحاق عظام الحجاج . 
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oxycephaly 


outflow ثذفق‎ 


عادة ما يطلتق على نزح اخلط لماي من العين . 
دف الخلط المَائي aqueous O.‏ 


ترح الخلط الاي من العين . 

فر ظط التصجحيح overcorrection‏ 
)١(‏ تصحيح الحراف العين أو حوها أكثر من 
الحد المطلوب مما يؤدي الى انحرافها الى الجهة 


المعاكسة ٠.‏ 
(۲) فرط التصحيح الأنكساري في عملية 


overwearing syndrome 

متلازمَة فرط الإستعمال 
ام «مع احتقان القرنية والملتحمة والأجفان 
کار العدسات اللاصقة و و 


سنم نم اراس oxycephaly‏ 
التحام الدروز القحفية الوجهية المبكر مما يولد 
اطالة الرا اس عمو ا 
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مُقَوْم البصر orthoptist‏ 

ي تمارین تقوم :البصر . 

باب٤‏ ء َة oscillation‏ 

ocular 0’s 

وَبذََةٌ العين › نذت القن 

حر كات عينية ا اا مثل الررأة : 

ابْصار بدي oscillopsia‏ 

حالة تذبذب بصري تظهر فيه الا جسام المرئية 

تفحرك الى الأمام والخلف أو تتراقص أو تتلوى 

وتحدث ف مرض التصلب المنتثر 
osteogenesis imperfecta‏ 


تكو القَظم التاقص 


مرض ورائي سائد يصيب النسيج الضام 
يتصف بهشاشة العظام وكسورها والصمم 
وبصابة زرقاء . : 
عَظموم > ورم م عظمي osteoma‏ 
ورم العظام الذي نادزا ما يصيب عظام 
الحجاج . 


Pp. fascia (= orbital septum) 

حَاجر الحَجَاج 
iنغ¦ظر (sepium)‏ 
p. fissure (= rima palpebrum)‏ 
مشق الأَجْمّان 
الفقحة النظورة والأفقية بين الجفنين 
العلوي والسفلي . 

p. furrow, superior 
لخدو الجَفْن العلوي‎ 
الطية التي تظهر في الجفن العلوي عند فتح‎ 
. العين‎ 

P. ligament, lateral 
لر باط الؤخشي للجفن‎ 
الرباط الذي يربط النهايات الوحشية‎ 
للصفيحتين الخضروفيتين للجفنين العلوي‎ 
. والسفلي بجحافة الحجاج‎ 

p. ligament, medial 


الرتاط الإنسي لفن 


حزم ليفية تربط الہايات الأنسية 


بالنتوء الجبهي لعظم الفك العلوي ا تر 
حزمة أخرى خلف الكيس وتتصل 
بالعرف الخلفي للعظم الدمعي 
p. smooth muscle‏ 
Muller’s muscle)‏ =( 
عَضَلات الجَفُن المَلسَاء 
الجزء العضلي الأملس من العضلة رافعة 
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مقا ّ اللخن pachometer‏ 
آلة لقياس مك القرنية وعم الغرفة الأمامية . 
1 مُكَرَرَّة َ3 palinopsia‏ 


عيب ابصاري يولد عند المصاب به رؤية 
الثىء المنظور مرة اني ف زعن تال 

pallor, optic disc 
شحوب القرص البَمسري‎ 
شحوب في القرص ما يدلل على ضموره وقد‎ 
يحدث بعد التهاب العصب البصري أو بعد‎ 
اققاره أو فقدان بعض انسجته. او اصابته‎ 


ا 

جَفن palpebra‏ 
الطية الجلدية المح ركة التي تحمي a‏ 
الأمامي . 

الجَفن السفليّ inferior p.‏ 
الطية الجلدية المتحركة التي تغطي 2 
السفلي من العين . 
الحَفنْ العلويٰ superior p.‏ 
الطية الجلدية التحركة التي تغطي الجرء 
العلوي من العين . 

الأجُمَان palpebrae‏ 
الجفنان العلوي والسفلي . 

palpebral جَفني‎ 


نسبة الى الجفن أو ما يتعلق به . 
مَحمَةَ مْعَحمَة الجَفن p. conjunctiva‏ 
جزء الملقحمة الذي بي يبطن السطح ا 


panretinal photocoagulation 


َ نسي degenerative p.‏ 
نمو أنسجة ليفية بين الطبقة الظهارية 
للقرنية وغشاء باومن . 

سبل ررقي glaucomatous p.‏ 
تنكس وتوسف ظهارة القرنية الناتج عن 
وذمتبا في حالات الزرق المتقدم . 

سبل لهاب .صظ inflammatory‏ 
سبل يحوي خلايا التابية تحل محل غشاء 


اومن . 
سبل جُذاميٰ leprotic p.‏ 
سبل يرافق مرضى امجذام عندما يصيب 
العين ٠٠.‏ 

phlyctenular p. سبل قاطي‎ 


سبل يترافق مع التهاب القرنية النفاطي 
وينتشر فيه التوعي حول حيط الحوف 
ويمتد الى مركز القرنية . 


سبل حاف siccus Pp.‏ 
سبل یت يتصف بجفاف القرنية وا للتيحمة . 
سبل حفيف العامة tenuis Pp.‏ 


سبل القرنية مع عتامة ححفيفة , 

سبل حَنّري trachomatous p.‏ 
سبل ثانوي للحثر تظهر فيه أوعية متفرعة 
صغيرة في الحو العلوي وتتد تحت 
الظهارة الى القرنية . 

التهاب العّين الثامل i4صpanophthalm‏ 


(= panophthalmitis) 


اهاب العَين الشامل panophthalmitis‏ 
التباب كل بنيات العين وانسجتا وأغشيتبا 
والقرنية والصلبة . 

رضح panoptic‏ 
- عامل يساعد على توضيح الأشياء واظهارها 


ويقال عن الصبغة التي تميز كل انسجة الموذح ٠‏ 


وتجعلها مرئية للفاحص . 
panretinal piotocoagulation‏ 
خير الشبكيّة الضَوئي الشامل 
معالجة كل الشبكية ماعدا قسمها ال ركزي 
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الجفن العلوي والذي يغذيه العصب 
الودي . 

جَفنيّ palpebralis‏ 
نسبة الى الجن أو متعلق به . 

palpebrate يَغْمُّز ۲. ذو اجان‎ .١ 
: ا خر كة الأجقان: التقاية‎ 

۲. كائن تغطي عينيه الأجفان . 

palpebration :‏ 
.١‏ الغمْر ۲. كَلرَة الغمز 
كثرة الغمز التلقاني کا بحصل عند ميج العين 
أو في بعض الأمراض العصبية . | 


التهاب الحفن palpebritis‏ 
ان¡ۈر blepharitis)‏ =( 

شَلّل : palsy‏ 
انظر (1sءراھ۲ھم‏ =) 

cerebral p. شل وماغي‎ 


شللل ينتج عن اصابة الدماغ وقد يكون 
ذلك أثناء الحياة الجنينية أو عند الولادة أو 
عن الأصابة بعد ذلك . 


شال توي nuclear Dp.‏ 
شلل ينتج عن اصابة احدى نوى 
الأعصاب المغذية للعين وعادة مايكون في 
عضلة واحدة أو كار وفي عين واحدة . 
شل قوق الَوَوْ .ص supranuclear‏ 
شلل . ينتج عن اصابة السبل العصبية 


البصرية فوق مستوى نوى الأعصاب 


ويصيب عادة أكثر من عضلة وأحدة وفي 


pannus ) ل‎ 

توي امج .رة ابع ارتتاح: ت 

) | a 
allergic p. جي ت‎ a 

سبل القرنية الارجي 

ل متم p.carnosus‏ 

سین المرب مع عام دی ا 

p. crasus سبل عتم‎ 


(=p. carnosus) 


papillitis (= optic neuritis) 

إلهابُ الحليمة 
التباب الحليمة أو القرص البصري . 
حلمو م papilloma‏ 
و ظهاري يد يکن أن کون متفرعاً أو 
مفصصا . 
حلَيْمَومٌ مرق .ص pedunculated‏ 
حُلَيْمُومٌ لآطىء sessile p.‏ 
حليموم متصل بقاعدة عريضة . 

papilemacular bundle 
الحُزمة الحُلَميّة البقعية‎ 
(bundle) ıظi'‎ 
papillopathy اعتلال الحُليمة‎ 
. اصابة الحليمة بأي مرض‎ 
ischemic Pp. إعتلال الحليمّة الإقفار‎ 
اعتلال الحليمة بسبب اقفارها لانسداد أو‎ 
. تضيق أو تصلب أحد أوعيتبا‎ 


. papilloretinitis 


إلتهابٌ الحليمَّة والشبكية 

اتباب الحليمة البصرية الذي يتد الى 
الشبكية . 

خَطَاطّات papules‏ 
تورمات سطحية صغيرة صلبة ومحددة تظهر 
في الجلد وسطوح بعض الأعضاء وتظهر في 
اللنحمة مع وجود أوعية دموية في وسطها 
وخصوصاً في ملتحمة الجفن العلوي وهي 
غالبا ما تظهر في التهاب اللتحمة الربيعي . 
بول paracentesis‏ 
بزل جراحي لجو لرشف السائل منه . 

anterior chamber p. 

بول الغرقة الأَمَاميّةَ 
رشف الخاط الاي لتخفيف ضغط داخل ٠‏ 
العين في حالات الزرق . 

aqueous p. (keratocentesis) ٍ‏ 
رل الخلط المَائيّ 
ثقب القرنية وبزل الخلط الاي مها وججرى 
ذلك في بعض عمليات العيون . 


panuveitis 


بليزر الأرغون في علاج إورامها أو توعيما 
الشاذ أو في اعتلاها السكري . ' 
إلتهابٌ المي الشامل panuveitis‏ 


التباب كل السبيل العنبيٰ . 

حلَيمَةَ papilla‏ 
بروز صغير حلمي الشكل ويطلق على راس 
العصب البصري ۰ 


حليجَة يڌر .ص Bergmeister’s‏ 
كله صفرة من اديا الدشة ى اسن 
تحيط بالشريان الرجاجاني في وسط . 
العصب البصري يدوم احياناً في عين 


بعض البالغين . 

الحلَيمّة الدَمعيّة lacrimal p.‏ 
حليمة في الملتحمة بالقرب من زاوية العين 
الانسية . 

optic Pp. الحُليمَهٌ البصرية‎ 


(= discus nervi optica) 
القرص البصري » جزء العصب البصري‎ 
الذي يوجد داحل العين والمكون مر‎ 
الألياف العصبية الواردة من الشبكية‎ 
. ويظهر عادة بلون وردي أو أبيض‎ 
papillary ليمي‎ 
. نسبة الى الحليمة أو يشببها‎ 

p. conjunctivitis 


التهاب الملتس 2 السا ٍ 


(conjunctivitis) رظزil‎ 

` p. hypertrophy, giant 
حطاطات مرتفعة في ملتحمة الجفن تشاهد‎ 
اانا غبت استكمال: المتمات: دة‎ 
اللينة أو أي نوع آخر منها وتتسبب عن‎ 
المناعة الذاتية للمريض وقد تظهر أحيانا في‎ 
. تهاب الملتحمة الربيعي‎ 

وَذَمَةَ الحلَيمّة البَصر papilledema a‏ 
تورم في رأس العصب البصري ينتج عن زيادة 
الضغط داخل القحف . 
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Parinaud’s gaze syndrome 


شلّل التباعد ' divergence p.‏ 
فقدان العين لوظيفة القيام بح ر كات تباعد 
ا 

شال الوَجُهيّ facial p.‏ 
شلل يصيب العصب الوجهي القحفي 
السابع ا يحصل في شلل بيل . 

شل الحَمَلَقّة gaze p:‏ 
شلل يتسبب عن اصابة المراكز فوق 
النووية للأعصاب الح ركة للعين أو سبلها 

الم ركزية فتؤدي الى 2 المقدرة على 
الحملقة العمودية أو الافقية . 

إطراق الین » الإطْرَاق sاsهام‏ )1٣۹م‏ 
اطراق العين بسبب شلل عضلاتها . 

paralytic squint حول شَلَليٰ‎ 
(squint) رۈ¡il‎ 

paralytic strabismus  ‌ڃَiش حول‎ 
(strabismus) jړ¡il‎ 


parasympathetic nerve 
صب لا وي‎ 
(nerve) رطړil‎ 
parasympathomimitic agent 
. عامل مُحَاکي اللاَوديّ‎ 
عامل كيمياني يعمل بنفس اتجاه العصب‎ 
اللاردي ويؤدي استعماله الى تضيق الحدقة‎ 
کالاًسیتیل کولین والبیلوکاربین وکلورید‎ 
. الميتاكولين‎ 
paresis زل‎ 
. شلل جزلي أو غير كامل‎ 
parietal lobe field defects 
عيوب الساحة البصرية الجدارية‎ 
عيوب الساحة البصرية باصابات الفص‎ 
الجداري وهي متائلة ومتناظرة وتبداً في الربع‎ 
السفلي لكل من العينين على الجهة المعاكسة‎ 
. للأصابة‎ 
Parinaud’s gaze syndrome 
(syndrome) انظر‎ 
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paracentral scotoma ٠ 
نمه جیب الم رکز‎ 
)sc00٣2( انظر‎ 
parachromatopsia غم الالو ان‎ 
(= color blindness) 
(blindness) !ضر‎ 


إلحتلاف المَنْظر parallax‏ 


٠‏ احتلاف منظر الأجسام المرئية ‏ وعلاقتيا 


اع در ان ار هد ار 
بحدی العينين بالتناوب مع العين الثانية . 


شلل paralysis‏ 
فقدان حر كة عضو أو جزء بسبب أفة عصبية 
أو عضلية . 

abducent p. شل المبعد‎ 


شلل العضلة الوحشية المستقيمة للعين 
بسبب افة العصب الميبعد تما يسيب الحول 
والرؤية المزدوجة . 

شَلَل التكيٌف .ض accommodation‏ 
شلل تكيف العين بسبب اصابة عضلا 
اة : 


amaurotic pupillary Pp. 
شل الحَدقّة الكَمْنيّ‎ 
شلل حدقة العين العمياء بسبب اصابة‎ 
شبكيتها أو عصبا البصري فهي لا‎ 
تستجیب عند تنبیپھا تنبیہاً مباشراً ولکنہا‎ 
تستجيب عند تبيه حدقة العين الثانية‎ 
. السليمة‎ 
bulbar p. شال بَصَلي‎ 
شلل في العين بسبب افة أو مرض في‎ 
. المراكز الح ركية للنخاع المستطيل‎ 


شل الإقتر ان conjugate p.‏ 
فقدان العين لقدرتها على القيام يبعض 
الح ر كات الاقترانية للعينين . 

شل ilقlڼپ ‏ .ص convergence‏ 
فقدان العين لوظيفة القيام عر كات تقارب 


السب أَلبَّصَريبَدَ  pathways, visual‏ 
الطرق العصبية البصرية التي تمتد عبرها 
الألياف العصبية البصرية ابتداء من الشبكية 

جى اطق البصرية في قشرة المخ . 
ديه سويقية pedicle flap‏ 
قطعة من الجلد تبقى و متصلة بموضعها 
الأصلي وتنقل جراحياً لنغرس في منطقة 
الحاجب لتقويمه . 

pedunculated papilloma 

لموم توق 
ilظر (papilloma)‏ 
pear shaped pupil :‏ 
تشوه في شكل الحدقة يأخذ شكل الكمثرى 
الر بَا المغتطو ¢ pectinate ligament‏ 
iiزۈر (ligamentun¬)‏ 
مال pediculosis‏ 
الاحتشار بالقمل . 
بير ; lلlغژlء peeling, membrane‏ 
ازالة الأنسجة الشاذة من سطح الشبكية لأزالة 
تجعدها وتقليل شدها . 

pemphigoid, conjunctival 
. التهاب شبه فقاعي يصيب الملتحمة‎ 
pemphigoid, ocular فَقَاعَانيّة الین‎ 
. اتباب شبه فقاعي يصيب اللتبحمة والقرنية‎ 
pemphigus ففاع‎ 
جموعة من الأمراض اض الجلدية تتصف بظهور‎ 
. محموعات متتالية من الفقاعات‎ 
penalization 1 اعاقة‎ 
طريقة لعالجة الغمش باجبار المصاب على‎ 
استعمال احدى عينيه للنظر الطويل سواء‎ 
بواسطة العلاج أو بأحدى ألطرق البصرية‎ 
الاخر ی‎ 
pendular nystagmus aly ر ر‎ 
(nystagmus) انظر‎ 


إصَابةٌ افدّة penetrating injury‏ 
حلاله . 


Parinaud’s oculoglandular syndrome 


Parinaud’s oculoglandular 
syndrome 

متلازمة باريئو العَينيّة العْدية 
!iظۈj (syndrome)‏ 
Parinaud oculomotor syndrome‏ 
مُتلازمة باريثو مُحَرّكة الین 
اiزظۈر (syndrome)‏ 

pars plana corporis ciliaris 
الجُزْءُ الأملس للجسم الهَذبيّ‎ 


. (=orbiculus ciliaris) رظ¡il‎ 


pars plana vitrectomy 
إمتجصال الؤجاجي بطريق الجزء الأفاس‎ 
. ازالة الزجاجي عن طريق الجزء المستوي‎ 
pars planitis 
إليهابُ الجُزء الأمْلَس‎ 
التماب عيني حوفي في اطراف الشبكية وقاعدة‎ 
. الجسم الزجاجي‎ 
pars plicata corporis ciliaris 
الجُزْء المَتَيْ للجسم الهذبي‎ 
(= corona ciliaris) رۈ¡il‎ 
partially sighted ضعيف البَصَر‎ 
شخص لا يتمكن من الإبصار السوي ودرجة‎ 
وهي دون العمى‎ ٠۰/٦ ایصاره لا تتعدی‎ 
١ الكامل‎ 
past pointing test 
الحجَاز جاوز التأشير‎ 
احتبار التاشير بالسبابة على نقطة ثابتة بعد‎ 
الدوران في حالات أمراض الأذن الداخلية‎ 
حيث يصعب على المصاب التأشير على النقطة‎ 
. بذاتہا بل يؤشر على نقطة اخحرى حوالا‎ 
patching i in amblyopia 
تفطية العين في العْمَش‎ 
تغطية العين السليمة'لحث النظر بالعين الضعيفة‎ 
. المصابة بالغمش‎ 
pathologic myopia 
صر البصتر المَرضيّ‎ 
(myopia) رظنi‎ 
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periorbital cellulitis 


Goldman’s p. 
مقياس كولدمّان لِسَاحَة البَصَر‎ 
مقیاس نصف دائري يقيس جال البصر‎ 
ال ركزي وانحيطي وال ركي والسكوني‎ 
ويستعمل خاصة في الزرق والاصابات‎ 
. العصبية‎ 
perimetry قياس سَاحة البَصَر‎ 
. قياس الساحة البصرية باستعمال مقياسها‎ 
4٣١ قياس ساحة البَصّر القوسي .ص‎ 
. قياس الساحة البصرية على سطح مقوس‎ 
confrontational p. 
٠ قياس ساحة البصتر بالمُجاتهة‎ 
يان الساحة البصرية بشكل قري‎ 
وذلك بقارنة الساحة البصرية للمريض مع‎ 
. مئياشا عند الطبيب الفاحص‎ 
ke) قياس سَاحَة البَصر لحر کي .ص‎ 
قياس جال البصر بتحريك ادف من‎ 
. منطقة غير مرئية الى المنطقة المرئية‎ 
mechanical p. 
قياس ساحة الصر اللي‎ 
قياس الساحة البصرية بواسطة الحاسب‎ 
الآ‎ 
spherical p. 1 
قاس ساحة اتصتر الكروي‎ 
قياس الساحة البصرية على سطح نصف‎ 
. کروي‎ 
static Pp. قياس سَاحَة البصر السو ن‎ 
ان شال الب ر دة رة‎ 


المدف . 

حول العَيْن periocular‏ 
المنطقة الحيطة بالعين تشريياً في داحل 
e‏ ) 
بطائة الجا ج periorbita‏ 


نسیج رابط رخو يبطن داخل الحجاج . 
periorbital cellulitis‏ 


(cellulitis) رظنl‎ 
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penetrating keratoplasty 


أب القرنية التاقب 


(keratoplasty) رۈ¡غii‎ 

إِذراك perception‏ 
التعرف العقلي الواعي للمنبهات الحسية . 
إذْرَاك اللّون color p.‏ 

التعرف على لون المنبهات الضوئية . 

إذرَّاك المَسافات depth p.‏ 
تعرف الشخص على الأبعاد النسبية لختلف 
الأجسام المنتشرة في الساحة البصرية مع 
القدرة على تعيين مواقعها بالنسبة اليه وبعد 


کل منها عن الأحرى . 

إذرّاك الضوء light p.‏ 
القدرة على التفريق بين الضوء والظلام . 
الإذراك البَّصَري visual p.‏ 
القدرة على ادارك للمبهات البصرية 
ودلالالتا . 


perfusion, retirral capiHary 
زوه شعيرات الشبكيّة‎ 
. تروية الشبكية على مستوى شعوراتها الدموية‎ 
periblepharitis 
التهابُ حَواف الأجْمّان‎ 
اا الف اة رل اجا‎ 
peribulbar injection زرف حول المُقَلَة‎ 
. ادحال الأدوية بزرقها حول مقلة العين‎ 
pericorneal plexus 


الضفيرَة حول القَرنيّة 


(piexus) رظ¡زi!‎ 


perimeter 

مقيَاس سَاحَة البَصّر » مخْوّاط 
Ea E a‏ 

automated Pp. 
قياس ساح البصر اللاي‎ 
. مقياس مير ج لجال البصر يعمل تلقائياً‎ 
مقياس منَاحَة البَمّر السسَرِيريّ .ص كط‎ 
جهاز يستعمل لقياس جال بصر المرضى‎ 


يضمر في الحالات الطبيعية . 
persistant hyperplastic vitreous‏ 
رجَاجي باقي مُفرط التسج 
عيب خلقي ببقی فيه جزء من الجسم 
الزجاجي خلف عدسة العين وهو يضمر في 
الحالات الطبيعية . 
persistant pupillary fibres‏ 
ألياف حدقيّة بافية 


(= p.p. membrane) رJ¡i!‎ 


persistant pupillary membrane 
غغاء حدقي باقي‎ 

عیب خلقي یبقی فيه غشاء کامل أو جزء منه 

في منطقة اللحدقة وهو 'يضمر عادة في الحالات 


الطبيعية . 
شذوذ بتر Peter’s anomaly‏ 
اi¡ۈر (anomaly)‏ 
مر كر الحَمْلَقّة الجسريٰ PCG‏ 
ilړظر pontine gaze centre)‏ =( 
عسي ( سابقة ) - phaco‏ 
تأق عَدَسيٰ phacoanaphylaxis‏ 
اتباب حبيبي يتسبب عن فرط الحساسية 
قيلَة العَدَسة phacocele‏ 
عدسة العين . 

phacocyst (= capsula lentis) 
فة العَدَسة‎ 1 


انظر (4اcapsu)‏ 


قَطْعُ محفظة العَدَسi phacocystectomy‏ 
قطع جزء من محفظة العدسة لعلاج الساد . 
اهاب محفظة العَدَسَةَ كزاhacocys)iمp‏ 
الاب خرل حفط ال تةب 
phacoemulsification‏ 
استحلابٌ العَدَسة 
طريقة لاستخراج الساد من العين بواسطة 
الموجات فوق الصوتية التي تحول مادة العدسة 


periosteum, orbital 


حاف zl‏ ج periosteum, orbital‏ 
السمحاق الغطي لعظام الحجاج . 
مُجيطي › طرفي peripheral‏ 
يوجد في الحيط أو بعيد عن ال ركز . 
p. anterior synechia‏ 
الصاف الفُرَحيّة المُحيطيّ الأَمَاميّ 
اi¡ۈر (synechia)‏ 
p. iridectomy‏ 
قط الفرحيّة المُحيطي 
il¡ۈر my)‏ ټiridect0(‏ 
p. isopter‏ 
مُنحنی تساوي البَصر المحيطيٰ 
اiغظر (isoptêr)‏ 
رهد ات محيطية p. pits‏ 
انظر (ئځآم) 
الشبَكة المحيطية p. retina‏ 
انغظۈر (retina)‏ 
البَصر المحيطي p. vision‏ 
انظر (٩10ء۷1)‏ 
قَطْعٌ المُلحمة حول القرنيّةَ رصه)إمم 
قطع الملتحمة جراحيا حول كل عيط القرنية 
ويجرى ذللك كجزء من عملية استقصال العين 
أو من عملية اتفصال الشبكية . 
لفو ذية permeability‏ 
قابلية أو حالة نفاذ المواد عبر الأغشية أو 
الا 
contact lens oxygen Pp.‏ 
نفوذيّة العَدَسة اللاَصقَة للأكسجين 
درجة سماح E‏ 
الا کسيجين عبرها وهي تعتمد عل الادة 
المصنوعة منها وعلى درجة احتوائها على 
الماء وعلى سمكها ٠.‏ 
نفو ذية القرنية corneal p.‏ 
قابلية القرنية على انفاذ ا مواد السائلة خحلاها 
وخاصة العقاقير منبا . 
persistant hyaloid artery‏ 
شريان زْجَاجي باقي 
عيب خلقي يبقى فيه الشريان الرجاجي الذي 
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phakic 


والجلد والدماغ . 
phacomatous choristoma‏ 
َر دسي جذعيي من 
iiۈر (choristoma)‏ 
lajilخ‏ ال3 phacometachoresis‏ 
تحرك العدسة وانزياحها عن موضعها . 
إلرِيّاح العَدَمسَة phacometecesis‏ 
phacometachoresis)‏ =( 
مقياس العَدَسة phacometer‏ 
آلة تستعمل لقياس القوة الأنكسارية للعدسة . 
phacopalingenesis‏ 
اعادة تكوين العَدَسّة 
اعادة تكوين عدسة للعين بعد عملياتما في 


الساد , 
خراك العَدَسة phacoplanesis‏ 
رة وة اة غي العة ب 

2 ء2 
تصلب العَدَسة phacosclerosis‏ 
ساد صلب 
منظاز العَدَسة phacoscope‏ 
جهاز يستعمل لتنظير تغيرات العدسة . 
نظير العَدَسَة phacoscopy‏ 
عََاَةَ العَدسة phacoscotasmus‏ 
عتامة عدسة العين . 


phacotherapy {( = heliotherapy) 
المُعَالَجة بالإسْيشمَاس‎ 


المعالجة بالتعرض للشمس . 

سام لِلعَدَسة phacotoxie‏ 
ماډة. تؤدي الى ا ضار بالعدسة . 

إلظيه عَڌسي phacozymase‏ 
الْعَدَسيّةَ phakia‏ 
اصطلاح يدل على وجود عدسة العين في حلها 
عَدَسيّة phakic‏ 


الى مستحلب يتم رشفه بعد ذلك بواسطة 

قنيات خاصة تدخل الى غرفة العين الأمامية . 
phacoerysis (= lens aspiration)‏ 

َف العَدَسة 

ازالة عدسة الساد بالصاقها بالة تدعى ملقط 

العدسة , 

phacogenic glaucoma 

زرف عمسي المَنغاً 

(giaucona) انظر‎ 

5 ق دسي phacoglaucoma‏ 

التغيرات البنيوية التي يحدثها الزرق في 

العدسة . 

phacoid, phakoid ساني‎ 

جسم بشكل العدسة » عدمي الشكل . 

فر ص عَدساني P. dise‏ 

تغير في القرص البصري يحوله الى شكل 


عدسي يحدث عادة في اللابؤرية . 


phacoiditis اهاب العَدَسة‎ 
(= phakitis) رظil‎ 

phacoidoscope منظاز العَدَسّة‎ 
(= phacoscope) jۈظiا‎ 

ل العدَسة phacolysin‏ 


اون جل ن اط العين ويستعمل 


في معالجة الساد في مراحله الأولى . 


تخر ير العَدَمة phacolysis‏ 
تشريط عدسة العين قبل ازالتما في عملية 
الساد . 

ال العدَسة phacolytic‏ 


مايولد انحلال العدسة . 

ررق بالحلاًل العَدَسَة aص٥cںواع‏ .م 
انظر (uc01۱2ھاع)‏ 

phacoma ورم عڏسي‎ 
(= phakoma) رۈ¡iا‎ 

ين الْعدسَة phacomalacia‏ 
المد او ماد لن 

ورام عَڌسي phacomatosis‏ 
ي يستعمل للدلالة على أربعة متلازمات 


ورمية وراثية عدسية الشكل تصيب العين 


phakic 


phlebography, orbital 

صو یر الأر ر دة الحَجَاجيّة 
تصوير أوردة الحجاج باستعمال وسط 
اني | 

phlyctena, conjunctival 
فَاطة المُلتحمّة‎ 
حويصلة صغيرة نحوي مادة لمفية تظهر على‎ 
سطح اللتحمة في بعض الاأمراض‎ 


` phlyctenula (= phiyctenule) ةَطيki‎ 


حويصلة صغيرة أو عقية متقرحة تظهر في 
القرنية أو اللتحمة . 
phlyctenular keratitis‏ 

إليهابٌ القرنية الفاطي 
ilظر (keratitis)‏ 

phlyctenular conjunctivitis 
إلبهابُ الملجمة قاطي‎ 
(conjunctivitis) رظۆil‎ 


phlyctenular 


` keratoconjunctivitis 


اهاب المُلعحمَة والقرنية قاطي 
ضر {(keratoconjunctivit1s)‏ 
سبل قيطي phlyctenular pannus‏ 


E) ,انظ‎ 

قَرْحَةٌ 3 phlyctenular ulcer‏ 
انظر ا 

phlyctenosis ' فاط‎ 


حالات مرضية تتولد فيا النفطيات في ال جزء 
الصاب وما الأكرية العينية . 

allergic p. قاط زجي‎ 

تولد النفطيات في الماتحمة بسبب أرجي . 
قاطي تدرنيٰ tuberculous p.‏ 

تولد النفيطات ب بست رة التدرنية . 
او لك ب ` phoria‏ 
أي إنحراف للعين عن اتجاهها الطبيعي عند 
غاب للات اند ماجة ار عند خن هه 
امنهات عنها . وهو حول كامن أو حول 


p. cystoid macülar edema 
وَذَمة كيستانية بقعي عَدسيّة‎ 
حالة تتكون عن اصابة الشعيرات البقعية‎ 
عرض التهابي شبكي مسد للأوعية فيولد‎ 
. وذمة كيسانية في البقعة والعدسة‎ 
phako - ) عسي ( سابقة‎ 


ال ع 


ورم غَڌمي . phakoma‏ 
ورم اسفنجي أبيض صغير يظهر في الشبكية في 
داء التصلب الدرني ويرى مجهريا . 

وَرَمٌ دسي شَبَکیْ 4k٥۳‏ ام ۲e٣‏ 
ورم شبكي يظهر في داء التصلب الدرني . 
phakomatosis (= phacomatosis)‏ 


ورم عڌسي 
مجموعة من أربعة متلازماث وراثية وهي : 
الورام الليفي العصبيء التصلب الدرني» 
الورام الوعاني الدماغي التلائي التوائم والورام 
الوعالي الي الشبكي . 
pharyngoconjunctival fever‏ 
لحي اللشريية المجبية 
انظر (fever)‏ 
رهاب الضوء ' phengophobia‏ 
!iظ|j photophobia)‏ =( 
phenomena, entopic‏ 
وار تان القن 
جن موضفي ي داحل العن يسبب عن 
وجود مواد تطوف في داخلها تتکون فیا عند 
رضها أو عند انفصال شبکیتپا . 
ظاهرة بيل phenomenon, Bell’s‏ 
زيغان العين للأعل والخارج أثناء النوم أو عند 
غلق الأجفان قسر ا 
ظاهر ة فلت phenomenon, Fick’s‏ 
تغم البصر مع ظهور هالات حول الضوء 
الزن :قصل غند الاأشخاض الذي برتدون 
عدسات لاصقة . 
اهاب أو رد الشتېٌکَa phlebitis, retinal‏ 
التہاب أوردة الشبكية الذي ینصف بارتشاح 
في جدرانها وتکوین خثارات فما . 
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photopsin 


آله تصوير القّرنَځ photokeratoscope‏ 
الة لغصوير حلقات القرنية الدائرية في سطحها 
وأية انحناءات فما لأغرض عمل عدسات لاصقة 
مناسبة ها ويستعمل الحاسوب عادة لتنسيق 


هذه العملية . 

مقياس الضوء photometer‏ 
جهاز لقياس شدة الضوء . 

فر ون photon‏ 


كمية من الطاقة 'الضوئية . 
photo-ophthalmia‏ 

(= photophthalmia) 

تهاب العين الضتوني 

الاب العين المسبب عن تعرضها للضوء 

الشديد كضوء قوس اللحام أو الضوء 

الملعكس من الجليد . 

التهاب العين الوَمْضي flash p.‏ 

التاب العين المولد عن التعرض لضوء 


ا . : 

اعتلال ضر ي photopathy‏ 
ظواهر مرضية تتسبب عن التعرض للضوء . 
رهاب الضرء photophobia‏ 
عدم تحمل العين الشاذ لرؤية الضوء . 

رؤيَة تهاريّة . photopia‏ 
انظر (٣0ایآہ‏ رھ =) 

photopic ضوئي.‎ 


نسبة للرؤية الضوئية ويستعمل غالباً للاشارة 
للعين المكيفة للرؤية الضوئية . 

p. vision ۰ روي نهارية‎ 

)= day ہزوذ٥٥۸( انظر‎ 


صبَاغٌ ضور ي photopigment‏ . 


الصباغات الحساسة للضوء والموجودة في 
المستقبلات الحسية » الخاريط والعصيات › في 
شبكية العين . 


_ photopsia (= photopsy) 


ترائ الأضواء 

زۇية ومضات ضوئية بسبب تهيج الشبكية . 
فوئوبسين photopsin‏ 
اوبسين ضوئي » الجزء البروتيني في مخاريط 
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منظاز الإخولال phoriascope‏ 
ا ذو منشور اناري يستعمل في ارين 
دو َب ات OD‏ 


مجموعة كاملة من العدسات مركبة على 
دولاب دائري يمکن تدویره لوضع أي من 
عدساته أمام عين المريض . 
وَمَضَان الضبكيّة ‏ ` phosphene‏ 
ا لحس بأبصار ومضات ضوئية عند غلق العين 
من دول آي منبه ضولي ها . 
عَدَسة ضَوئَيّة شَمْسيّةَ كا unء‏ 0اهطم 
عدسة تعتم عند تعرضها للشمس فتقل قابليما 
على امرار الضوء خحلاها من ٦١‏ الى /۲١‏ . 
photochemical visual pigment‏ 
صبَاعٌ ولي کيميائي بَصَري 
صباغ کیمیاي e‏ لاضوء . 
photochemistry of vision‏ 
الكيمياء الضوئية لعن 
العمليات الكيميائية التي تتم في العين في عملية 
الابصار أو عند تعرضها للنور أو الظلمة . 
phlıotochromatic lenses 8‏ 
عَدَسَات ضوئية اللَون 
انظر (ع5٣عا)‏ 
تځثير ضوئي photocoagulation‏ 
معا جة انسجة العين المريضة والتي تعتمد على 
امتصاص الأنسجة الصباغية ا للضوء وتحويل 
الطاقة الضوئية فيا الى طاقة حرارية . 
تخیر ضوني بالليرّر laser p.‏ 
التخثير الضولي بالليزر ويستعمل بصورة 
حاصة في اعتلالات الشبكية السكرية . 
التخنير الضولي lلبقÉ‏ .صp macular‏ 
تخثير منطقة البقعة ضوثياً في وذمتها أو في 
ظهور أوغية دموية شاذة تت الشيكة . 
panretinal p.‏ 
تخیر ضتوني شبکوي عام 
تخثیر کل الشبكية ضوئياً ماعدا منطقتا 
ال ركزية والبقعة لمنع انتشار الأورام أو 


ار ع 


تسس ضَوئي photosensitivity‏ 
تحسس الجلد واستجابته الشاذة لضوء 
الشمض: 
قمالُ الجَفن phthiriasis palpebrum‏ 
مور الْمَقَلَةَ phthisis bulbi‏ 
نة القرنيّة phthisis cornea‏ 
ندبة متقلصة في قرنية العين . 
physiologic anisocoria‏ 
تبان الحَدقنين الفيزئو لوجي 
اiظر (anisocoria)‏ 
لكأ الفیزیولو ج physiologic cup‏ 
امخساف في مركز القرص البصري في 
ما لایزید عن ۰ من مساحته . 
physostigmine ( = eserine)‏ 
قلواق ٠‏ أيظن. :الزن ۲ بجا عط 
للکولینیستیراز . 
pigment dispersion syndrome‏ 
متلازمة بعر الميَاغ 
ilظ|j (syndrome)‏ 
ظھازًة صzl pigment epithelium‏ 
طبقة ظهارية تحتوي على ملانين توجد خحلف 
الشبكية والقزحية وتبطن الجسم اهدي . 
صاع بَصريٰ pigment, visual‏ 
الضوئية اللشبكية ويتأثر بالنور فيولد دفعات 
عصبية تنقل الحس الضوي للدماغ . 


الصبّاغ › تصبغ pigmentation‏ 
)١(‏ ترسب مادة صبغية في نسيج أو عضو 
ما . 


(۲) تلون غير طبيعي بريادة ترسب الملانين في 


اایچ: 


للد 


e 


pigmentary glauc0 4 ررق صبَّاغي‎ 
(glaucoma) رظغiا‎ 


photopsy 


الشبكية الذي يتحد مع الرتينال ليكون الصبغة 
الضوئية . 
راي الأضراء photopsy‏ 
ilظر photopsia)‏ =( 
اسيقبال ضولي photoreception‏ 
حس ضولي ابصاري للطاقة الأشعاعية الضوئية 
التي تتراوح اطواها بین ۳۹۰۰ = ۷۷۰۰ 
انکستروم : 

Pp. duplicity theory 
نظرية الجس اولي المُزدَوّج‎ 
النظرية التي تنص على وجود نوعين من‎ 
المستقبلات الضوئية في العين وهي‎ 
العصيات والخاريط اللتان تولدان الرؤيتين‎ 
. الليلية والنهارية على التوالي‎ 
photoreceptor مستتقبلة ضوئيّة‎ 
مستقبلة أو نهاية عصبية حساسة للضوء وهناك‎ 
نوعان منها وهي الخاريط والعصيات والتي‎ 
تستقبل المنبهات الضوئية وتحوها بعمليات‎ 
کا ال سلدنا الفة:‎ 

cones Pp. 

المُستقبلاث الصَوئيّة المَحروطيّة 
المستقبلات الغروطية الحساسة للضوء 
والموجودة في شبكية العين وخاصة في 
منطقتها المركزية والبقعة الصفراء وهي 
المسؤولة عن الرؤية النهارية واللونية . 
المستقبلات الضوئية الْعَصَريَّةَ ."۲ ۲٠۵5‏ 
المستقبلات العصوية الشكل TET‏ 
للضوء والموجودة خاصة في مناطق أ 
اأشبكية ية وهي وة عن الرؤية 
الليلية ر( الظلامية ) . 
البهاب الشبكيّة الضَرئيْ كنانذاءإه٤هطم‏ 
التهاب شبكية العين نتيجة تعرضها للضوء وقد 
يودي إلى عتمة مركزية عابرة . 


حَسّاس للضَوء photosensitive‏ 


)۲( مأادة -حساسة للضوء . 
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plica semilunaris 


placoid, optic nerve ڃéيرَصإلا القر ض‎ 
(= optic disc( انظر‎ 


سے اا مر لوص 


عدسة مستوية plano lens‏ 
انظر (1۸5) 
بلازما plasma‏ 


يستعمل الاصطلاح هنا للدلالة على الذرات 
والغازات التشاردية التي تتو لد عند تهشنم 
الست بليزرياك . و تعتبر البلازما بنا الحالة 
الرابعة للمادة . 

plastic diffuse iritis 


إلبهابٌ القرحية الّديبي المُثبر 


انظر (18اir1(‏ 

plastic lens عَذسَة لديتة‎ 
(lens) 
plate  ةحيقَص‎ » أوحَة‎ 
Ishihara p. لَوْحَة إيشيهًارًا‎ 


(Ishihara) رۈظil‎ 

pseudoisochromatic p’s 
 ةبذاكلا َوْحات إِسْويّة الألوان‎ 
لوحات تشبه لوحة إيشيهارا لفحص الرؤية‎ 
الل‎ 

tarsal Pp. 

صَفيحَةٌ الجَفن » غطروف الجَفن ٠‏ 
الأنسجة الضامة التي تعطي الجفن شكله 
الطييعي وسين الخضروف امي أيضا : 


E Ee 
: ا‎ 
pleoptophore. مُقَوْمٌ الفْمَش‎ 


جهاز لتقويم الغمش وتدشيط الرؤية بالعينين . 

plexus, pericorneal 
ضفيرّة حول القرّة‎ 

روع تفاغرية للشريان اللتحمي ٠‏ الامامي 

توجد في طبقة الملتحمة السطحية وفي طبقة 

ظاهرة الصلبة العميقة حول القرنية . 

plica semilunaris الَنيّة الهلاية‎ 

ثنية مقوسة تربط القوسين الحنكي اللساني 
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بيو گار بين pilocarpine‏ 
قلواني تستعمل أملاحه ادة كولينية الفعل في 

بعض آمر اض العيون . 
pinealoma‏ 


رَرَمٌ الحدة الصوبرية » صتؤيروم 

ورم الغدة الصنوبرية الذي قد يولد انكماش. 

الجفن. وشلل الحملقة العلوية . 
pinguecula (= ;pinguicula)‏ 

شحيمَة ( رة 


نقطة صفراء يسبما تكاثر ار في ماتحمة 
الین رت این اھ ري المار روا 


ما تكوّن على الجهة الأنفية وتشاهد عادة في 


الشيوخ . 

رص قب الإبرَّة pinhole, dise‏ 
انظر (عئ1ل) ۰ 

ا pinhole test a‏ 
فحص التظر بن بثقب الإابرة ق 

(test) انظر‎ 

pit, optic الؤهتة البَصربّة‎ 

مرحلة في تطور العين الجنينية تتلو تكون البنية 
البدئية للعين . 
طلاءٌ زفتيٰ pitch‏ 


رواسب زفتية يودي التعرض الطويل ها إلى 

انصباغ العين والملتحمة والقرنية بلونها . 
pits, Herbert’s peripheral‏ 

وَهْدَاث هربرت المحيطيّة 

ندبات صغيرة منخسفة بالقرب. من الحوف 

تشاهد بالضوء الشقي في المرضى المصاين 

بالحار . ) 

وَهْدَاث القر ص البَْصَريّ ءل امه pits,‏ 

(= physiological cup) انظرٍ‎ 


لوحة حَة بلاسيڈو Placido’s dise‏ 
لوحة تحتوي دوائر متراكزة لفحص القرنية 
الخروطية . 

صفّيحة الْعَدسّة placode, lens‏ 
منطقة أديية “ميكة فى اجنين تتولد منها عدسة 
العين . 


plicae iridis 


عقدية nodal p.‏ 
إحدی نقطترن توجدان على محور نظام 
بصري إذا مر شعاع ود من حدما ثم 
مر بالثانية فإنه ينفذ منها موازيا للمحور 
retinal corresponding p’s‏ 
قاط الَاسُب الشبكوي 
نقاط على الشبكيتين متناظرتين تتكون 


علہما صورة الجسم المنظو ر“ 

مقيَاس الإسيقطاب polarimeter‏ 
جهاز لقياس استقطاب الضوء . 

قياس الاستقطاب polarimetry‏ 
قياس استقطاب الضوء باستعمال مقياس 
الاستقطاب . 

مناز الاسْتةَطاب polariscope‏ 
جهاز لقیاس استقطاب الصوء . . 
مُستَقَطّب polarized‏ 
صفيحة أو عدسة مستقطبة تستعمل لحجب 
وهج الضوء عن 


. pole, e eye 


القطْبُ الخلفي للعين 

مركز منحنى الوجه النلفي للعين 

الشيبٌ المَبّكر ›الْوْضّح 0s‏ اهم 
ابيضاض الشعر المبكر . وقد يصيب أهداب 
العين وقد يحدث ذلك في اهاب العين 
التعاطفي أو في التهاب العنبية الأفرنجي . 


َحَذد الحَدقات polycoria‏ 
وجود أكثر من فتحة حدقية واحدة في قزحية 
العين . 

p. spuria ف القَرَحيّة‎ 

تكون عدة فتحات أو ثقوب في القزحية . 
علد الحَدَقات p.vera‏ 
وجود عدة حدقات في العين لكل منا 
مضيقتا الناصة ا . 


polymorphous dystrophy, 
posterior 
حل حلفي معد الأشگال‎ 
(dystropۆفy) انظر‎ 


والحنكي البلعومي مكونة الحافة العليا للنقرة 


اللوزية العليا . 

التنيات ار حية plicae iridis‏ 
الثنيات العديدة الموجودة على سطح القرحية 
الخلفي . 

ر صیص plombage‏ 


ت و ET‏ لعلاج 


انفصال الشبكية . 

pneumatic tonometry ۰ 

قياس وتر الین الهّوائي 

(tonometry) رظil‎ 

poin! قَطَة‎ 
corresponding ps 

قاط مَتَاسبة 

نقاط متناظرة على شبكيتي العينين يولد 

تنبيهها المتزامن إدراكا برؤية موحدة 


للجسم المنظور . 


corresponding retinal p’s 
قاط شبكية مُتاميّة‎ 
focal p. الْقَطَةٌ البؤرية‎ 
النقطة التي تتراكز فما كل الإشعاعات‎ 
. الضوئية المتوازية المتعكسة أو المنكسرة‎ 


near p. of accommodation 


أقرب نقطة ترى العين منها الحروف 
الصغيرة بوضوح . 


. Dear p. of convergence 
لقطّة الَقًاب القريية‎ 
أقرب نقطة يستطيع الشخص ما أن‎ 


يحافظ على منعكس الدج ويرى من أمامها 


رؤية مزدو جة 
near visual p. ٤‏ 
قَطَةٌ الإبصار ال 
نقطة العدسة التي خلاها اش 
عبد القراءة وهي عادة حوالي ۸ ملم ای 
الأسفل و ۲ ملم إلى الجهة الأنفية من 
مركز العدسة البصري للاظر البعيد . 
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power, resolving 


posterior granulomatous uveitis 
(uveitis) رۈ¡نl‎ 

posterior lenticonus 
(lenticonus) jظil‎ 

posterior sclerotomy 
(sclerotomy) jظii‎ 

posterior synechia ۰ 

الصاف القرحيّة الحلفيّة 
نظ (synechia)‏ 


posterior viterectomy 


قط اجاج الخلفي 

(viterectormy) رظii‎ 
post-trachomatous deposits 

راث بعد الحكرئة 

ترسبات كلسية وغيرها تظهر في الإصابات 

الحثرية المرمنة في الأجفان . 


۱. جهد ۲. کامن potential‏ . 


)١(‏ ضغط كهرباني له القدرة على التأثير على 
الأجسام التي ها حالة كهربائية معاكسة . 
(۲) طاقة مختزنة ها القدرة على العمل ولكنها 
غير فعالة حاليا . 

action p. . جهد الفغل‎ 

الفعالية الكهربائية التي تولد في العضلة أو 
الخلية العصبية أثناء فعاليتبا . 

جهد الرَاحة resting Pp.‏ 
فرق الجهد الموجود عبر غشاء الخلية 
السوية أثناء راحتہا وهو فرق الجهد بين 
داخحل الخلية وخارجها . 

إمكانية الَصر visual p.‏ 
قوة البصر الختزنة في العين عند وجود 
مرض فما والتي بمکن استعادتبا بالعلاج . 
قذرَة المير power, resolving‏ 
قدرة الوسط الانكساري للعين على تركير 
صورة الجسم المرني على الشبكية كي تميز بين 
خطوطه ونقاطه بوضوح . 
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دد ازرؤiة polyopia (= polyopsia)‏ 
الحالة التي يتضاعف فما منظر الجسم المرني إذ 
تبصره العين أكثر من جسم واحد . 
َعَددُ الرؤْيَة بالقينينj‏ .ض binocular‏ 
انظر diplopia)‏ =( ۰ 
.p. monophthalamica ۰‏ 
علد الرؤْيّة بعَين وَاجدة 
تعدد الرؤية عند النظر بعين واحدة فقط . 
uniocular p.‏ 

َعَلدْ الرُؤية بعَين رَاحدة 
رؤية أكثر من صورة واحدة للجسم عند 
النظر إليه بعين واحدة فقط . 
َعَذدُ polyopsia ( = polyopia) aaj jll‏ 

pontine gaze center 
زكز الحَملقة الجسري‎ 
(center) رظ¡il‎ 
position, primary ۴ الو ضع الأو‎ 


٠‏ وضع العينين عند النظر البعيد والمستقم وهو 


الوضع السوي للعين المرنحخية . 
posterior capsulotomy‏ 

(capsulotomy) jۈظil‎ 
posterior chamber  ilkdا‎ ةaرفلا‎ 
(chamber) رړil‎ 

posterior ciliary arteries 
الشتراينْ الهّديّة الخلفية‎ 
(artery) انغظر‎ 


posterior conjunctival artery 


الشيريان المحم الحلِفيّ 


(artery) نۈ‎ 


posterior cortical cataract 
(cataract) رظil‎ 
posterior dislocation lk حلع‎ 
, )dis1oca101( انظر‎ 
posterior embryotoxon 


(embryotoxon) انظر‎ 


primary angle closure laNcOma 
رف علق الزاوية الأولي‎ 
(glaucoma) انظر‎ 
primary deviation ۴ حول أو‎ 
(deviation) نظ‎ 
primary glaucoma زرف اولي‎ 
(glauc0 18) انظر‎ 

primary lens implant 
غرسة عَدمتة أوليّة‎ 
(implant) انظر‎ 

primary optic nerve atrophy 

ضمور العصّب البصري الأوليّ 
ilظر (atrophy)‏ 

primary optic vesicle 
حويصلة الین الأو ليه‎ 
)ves1c1ع( انظر‎ 


primary persistent vitreous 
الزجاجي الأوليّ التي‎ 
(vitreOUS) ر|¡ظi‎ 
primary position الوَضع الأوليّ‎ 
(position) انظ‎ 
primordium (= anlage, aiدoلا البنية‎ 

rudiment) 

البنية الأولية للعضو التي تظهر خلال التطور 
جيني . 


optic p. البنية ة البصترية البدئيّة‎ 
prism E 


جسم ذو مقطح مثلث أو متعدد الأضلاع . 
غلم مَوْشورَة مُْقَلَةَ 1e5‏ )یھا!وط .م 
انظر (15ع1) 

p. cover test 
الحیار ال ية ال ري‎ 
)tعءأ( انظر‎ 
probe, lacrimal مسباز دمعي‎ 
. مسبار يستعمل لسبر الممرات الدمعية‎ 


precipitates, keratic 


precipitates, keratic. رسابة قر‎ 

ترسبات التهابية على السطح الخلفي للقرنية 
تشاهد عادة بعد التهاب القرحية . ` 

precorneal tear film 


فلم الدَمْع أمَام القرنيّة 


فلم رقيق من الدمع يغطي سطح القرنية ٠‏ 
بصورة دائمة . 


premature retinopathy 


إعيلال الشبكية الخديجيٰ 


انظ (retinopathy)‏ 
preretinal fibrosis‏ 
َف مام الشبكية 
نسيج دبقي يتولد أمام الشبكية في بعض 
أمراضها كالتاب الشبكية المشيمي . 
preretinal hemorrhage‏ 
E:‏ امام الشبكيّةَ 
نزف يحدث أمام الشبكية وخلف الزجاجي . 
preretinal membrane‏ 
غقاءُ أمَامَ الشبكيّة 
preretinal fibrosis)‏ =( 
اiز¦رj (membrane)‏ 
قد ع مد الصر الشيخر presbyopia jz‏ 
مد البصر وضعفه عند الشيخوخة لضعف 
قدرة العين على التكيف لقلة مرونة العدسة 
فتبتعد النقطة القريبة للعين بعيداً عنها . ٠‏ 


مدید ابعر الشيخو خي presbyope‏ 
شخص مصاب بالقدع 1 ابص 
دع » م مر الشيحوخي 4أارطءeامp‏ 


(= presbyopia) رړil‎ 


pressure, intraocular 


ضط داخل المُقَلَةَ 


ضغط سوائل العین على جدرانہا ویبقی ثاب 
بسبب تجدد سوائل داحل العين المستمر . وقد 
يتغير في بعض الحالات المرضية كالزرق ومن 
المكن قياسه بطرق عديدة . 
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pseudoglioma 


جس الؤضع proprioception‏ 
حس وضع الجسم أو أجزاء منه وهناك شك 
في و جود مئل هذه الحاسة في عضلات العين . 
جخوظ proptosis‏ 
ا أو بروز العين للأمام . 
بروستکمین prostigmine‏ 
il¡|ر neostig minê)‏ =( 
protanomalopia‏ 


ضعف في رؤية اللونين الالهمر والاخحضر وقد 
يحتاج المصاب إلى منبه شديد لمكنه من التفريق 
ا 


protanomaly .‏ 
protamanalopia)‏ =( 
ضجف رة والا حطر 
می الاح حمر و الألحضر protanopia‏ 
عدم رؤية اللونين e‏ 
لمصاب لرؤيته للونين الأصفر والأزرق . 
protanopsia (= PIOtaROPIS)‏ 
عَمّی الأخمر والألحتر . 
بروکار کو ل protargol‏ 
أحد مركبات الفضة البروتينية يستعمل في 
علاج بعض أمراض ألعين كالحثر . 
كيس کاذب pseudocyst‏ 
توسع شاذ شبیه بالکیس ولکنه غير مبطن 
بنسيج بطاني کا هو الحال في الا ياس . 
pseudoexfoliation, lens pe‏ 
1 قشر مَحْفظة العَدَسة َة الگاذب 
حالة شبيهة بالتقشز تتسبب عن ترسب مواد 
. رمادية اللون في محفظة عدسة العين وقد تترافق 
بالزرق القشري . 


رَرَق گاذب ' pseudoglaucoma‏ 


ضمور بصري وتقعر شبيه بالزرق يتولد عن 
تريب وعالي بدلاً من ارتفاع ضغط داخل 
ألعين . 

دقوم pseudoglioma ` ql‏ 
حالة تشية الذيقئ يولد فبا غشاو عل حلاف 
العدسة يتسبب عن قصور في غمذ أوعيتها 


229 


probing, lacrimal passages 
سير المَستالك الدَمْعيّة‎ 
امرار مسبار خلال الفعحة والأقنية الدمعية‎ 
. لفتح مر القناة الدمعية الأنفية‎ 
procaine برو کائین‎ 
ماد كيا فل ادر موی‎ 
processus cilirieS التواتىء الځ‎ 
وال ۷۰ ناتىء تبرز من أللعافة التاجية للجسم‎ 
اهدي مرتبة بطريقة فردانية وتولد الخاط الماني‎ 
. وتتصل با النطيقات‎ 


profile perimetry 


قاس مَجال البصر السكوني 


(= static perimetry) انظر‎ 


e‏ ر 


progressive myopia J فصر صر هترو‎ 


انظر (14م0pرص)‏ 
projection, cortex macular‏ 
الإسقاط البقعي القشري 
انظر (×ع٤اco)‏ 
ڌلي prolapse‏ 


ciliary body D.. 
دلي اجنم الذي‎ 
بعحض حالات الزرق‎ 


الفتاف افر حية iris p.‏ 


بروز القرحية خلال جرح في القرنية . 


: ت‎ mn 
vitreous Pp. . الفتاق الزجاجي‎ 


بروز الجسم الزجاجي خلال الحدقة أثناء 

عمليات الساد أو خلال جرح في القرنية 

أو الصلبة في إصابات العين الرضحية . 
proliferative diabetic‏ 

retinopathy 

اغيلال القبكية السكري الكائري 

(retinopathy) انظر‎ 

propelling الفتال‎ 

كو زان نة ق :اة الامامة للون سبي 

صغر حجمها يالدسبة جم الخرفة . 


pserdophakic detachment 
الفصال الي غرس العدسة‎ 
(detachment) رۈړi!‎ 


pseudophakos عَدسَة كاذبَةٌ‎ 
pseudopolycoria 


تعذدٌ الحَدقات الكاذبة 
ثقوب في القزحية من دون وجود عضلات 
اظ ا 
رة کاذبة pseudopterygium‏ 
كه ف الا ماس ا و 
سطبحياً الظفرة الحقيقية ولكنيا غير ملقصقة 
التصاقاً وثيقاً بالأنسجة التي تحنها . 
pseudoptic neuritis‏ 
اهاب القصَب البَصتَري الگاذب 
(neuritis) bil‏ 
إِطْرَاق اذب pseudoptosis‏ 
صغر سعة الفتحة الجفنية للعين وانخفاض موقع 
الجفن العلوي بسبب تقلص عضلة العين 
الدويرية أو إعاقة حركما آلا . 
حول کاذب pseudostrabismus‏ 
الصلبة الرني بالجهة الأنسية من القزحية . 
َر کاذب pseudotumor‏ 
مرض غير ورمي يولد أعراضاً ورمية ا 
يبحدث في الدماغ أو الحجاج أو الغدة 
الد 
وَرَمُ مُخي کاذب p. cerebri‏ 
ارتفاع الضغط داحل القحف مع وذمة 
حليمة العضب البصري دون وجود ورم 
دماغي : ۰ 
lacrimal gland p.‏ 
ورم م اة الذمية الکاذب 
ضخامة التهابية في الغدة الدمعية تود 
أعر اضاً ورمية . 
رَرَمٌ الحَجًاج الکاذب .م اواأطام 
التهاب مزمن في أنسجة العين بسبب غير 
معروف ويولد أعراضاً ورمية كجحوض 


pseudoisochromatic plates 


الخلفية ويؤدي إلى ضمورها وتعويضها بنسيج 
ضام . 
pseudoisochromatic plates‏ 
[Ishihara plates)‏ =( 
رخات ایشیهارا. 
اiغۈظر (Ishihara)‏ 


pseudomembrane گاذب‎ ١ غ‎ 


مجموعة من الخلايا تتجمع على اللتحمة مكونة 
غشاء یکن نزعه نېا بسهولة من دون إصاية 

. ظهارتا‎ 
pseudomembranetOous 
conjunctivitis 


اهاب الملتحمة الغشائيّ الكاذب 


0 unctivÎtis) ر|ۆiا‎ 


pseudopsia هلس بَصَريٴ‎ 
(= visual hallucinai0"): رظغil‎ 


pseudopapiledema 
وَذَمَةَ الحليمَة الكاذبة‎ 
ارتفاع القرص البصري الشاذ مع وذمة من‎ 
. دون ارتفاع ضغط داحل الدماغ‎ 
pseudopapillitis 
اهاب الحليمَة الكاذب‎ 
اعتام حواف القرص البصري اللا امراضي‎ 
. الذي يشاهد في مد البصر وي براريق العصب‎ 
البصري من دون أية زيادة في ضغط داخل‎ 
العين أو أي التهاب في رأس العصب‎ 
5 . البصري‎ 
pseudoparalysis, lateral rectus 
شال کاذب مع فقدان القدرة الحركية‎ 
الظاهري للعضلة المستقيمة الوحشية مع عدم‎ 
وجود شلل حقيقي فيها ويتسبب ذلك غالبا‎ 


عن آم شدید فیا . 
عَدسةٌ سَة كاذية pseudophakia‏ 
وجود عدسة صنعية في داحل العين بدلاً عن 
عدستها الطبيعية . 
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punctumı 


lipomatosis Pp. 
. إطراق الؤرام القحيي‎ 


إطرّاق صباحي morning P.‏ 
اطرّاق موقت يظهر عند الاستيقاظ من 

٠. التوم‎ 
mechanical p. إِطْرّاق الي‎ 


تدلي الجفن العلوي بسبب ثقل وزنه ا 
يحدث في أمراضه الالتبابية أو الورمية . 
اط اق عصيٰ neurogenic Pp.‏ 
تدلي الحفن العلوي بسبب افات العصب 
محرك العين أو العصب الودي الرقبي . 
اط اق ودي sympathetic p.‏ 
انظ ).ص Horner’s‏ =( 


إِطر اق حرڃ trachomatous PD.‏ 
تدلي الجفن العلوي عند إصابته بالحثر . 


إِطْرّ اق رضحي traumatic p.‏ 
تدلي الجفن العلوي بسبب رضح العضلة 
رافعة الجفن العلوي . 

waking Pp. إِطْرَاف الإستيقاظ‎ 


انظر ).ص morning‏ =( 
َبَضَان وريد pulsation, venous‏ 
النبضان الى للوريد الشبكي ال ركزي 
الذي يترافق مع ضربات القلب ويشاهد بمنظار 
العين . 
لمضخة الدمعية pump, tear‏ 
الجهاز الفرضي المكون من عضلات الجفن 
والقنيات الدمعية والكيس الدمعي التي تعمل 
على ترح الدمح من العين وضخه إلى القناة 
الأنفية الدمعية . 

punctate keratitis 
اهاب القرنية المقط‎ 
(keratitis) رظil‎ 
punctate keratitis, superficial 
اهاب القَرنيّة السَطْحيّ المُنقط‎ 
(keratitis) رۈظıl‎ 


punctum بُقَطَّة‎ 


العين واحتقان الجفن وتورمه وقد يؤدي 
إلى تحديد حركة العين وعادة ما يصيب 
ال ا 
psychic reflex, pupil‏ 
مُنْعَكس الحدقة الفسي 
انظر )٣e۴1e×(‏ 
ظَفْرة pterygium‏ 
طية غشائية مثلثة شاذة تطهر في المشق بين 
الجفنين وتتد من الملتحمة إلى القرنية وتلتصق 
بها عند قمتها ا تلعصق أقسامها الأخرى 
بالصابة وتمتد قاعدها إلى اللتحمة وتحدث 
عادة في الاشخاص الذين يتعرضون للغبار 
والرياح الشديدة لفترات طويلة . 
.١‏ دلي ۲. إِطرّاق ptosis‏ 
(۱) تدلي عضو أو جزء منه . 
(۲) تدلي الجفن العلوي بسبب شلل العصب 
القحفي الثالث أو العصب الودي . 
Pp. adiposa (= false p.)‏ 
إطراق شحمي ٍ 
قدلي العرن الظاهري الذي بتسبب عن طية 
جلدية وشحم متدلي تحت حافة الجفن . 
إِطْرّ اق خلقي congenital p.‏ 
تدلي !حفن العلوي الخلقي بسبب ضعف 
العضلة رافعة الجفن العلوي . 
p. crutch spectacle‏ 
تَظَارَاث إستاد الإطراق 


ا ل افا ملكا م 


عل جهته الأنفية لرفع الجفن العلوي 


المعدلي . 

` false p. إِطر اق گاذب‎ 
(= adipose p.) انظر‎ 

إِطْر اق هورٽر Horner’s p.‏ 


تدلي معتدل لإحدى العينين مع انحسارها 
وتضيق حدقنها واحتقان نصف االوجه 
الصاب بسبب افة في العصب الؤدي 
ألرقبي . 


حَدَقَةٌ عَين القط ˆ caf’s eye p.‏ 
حدقة ذات فتحة عمودية ضيقة . 
يق الحَدقة p. constriction‏ 
صغر فتحة الحدقة الناتج عن تنبيه العصب 
اللاردي أو عند تکیفها الضون أو 
التكيفي . 


حَدقَةٌ جامعي الذرَةَ cornpickers p.‏ 


توسع حدقات عيوك جامعي الذرة ‏ 


لتعرضهم لغبارها في حقوها والذي توي 
على الستراآمونيوم الموسع ألعحدقة . 
أكيّاس الحَدقة Pp. cysts‏ 


کرات ةد ابد ب :> 


القاقر 
وسح الحَدقة p. dilatation‏ 
كبر فتحة الحدقة الناتج عن تنبيه العصب 
الودي . 


حَدقةٌ بشکل ۲ D-shaped p.‏ 
تشوه في شكل الحدقة يأخذ شكل 
ر5 .` ` 

حَدَقة اة fixed p.‏ 
حدقة لا تستجیب للضوء أو التكيف عند 
شارب العينين : 

كشكشة الحدفة p. frill‏ 
ا ان اة اة رة 
تظهر بشكل دائري على حافة الحدقة . 
حدق غون Ginnp.‏ 
حدقة تستجيب استجابة اتفاقية ومباشرة 
ولکن اا لا يدوم بالرغم من شدة 
المنبه الضولي المستمر ها . وعودة توسعها 
المرضي هذا یکون أسرع کٹیراً من عودة 
توسع الحدقة السليمة بعد تكيف شبكية 
العين للتنبيه الضولي . 

حَدقة هورٽر Horner’s p.‏ 
حدقة أصغر من الحدقة السوية سواء في 
الضياء أو الظلام ولا تستجيب للمنهات 
ل ست اي السب رت 


ليطي . 


punctun 


p. lacrimale 
(=lacrimal point) 
اثْقَطَّة الدَمْميّة‎ 
الفعحة الصرة اة الدمعة اى الف‎ 
السفلي للعين بالقرب من زاويتما الأنسية‎ 


٠‏ ينزح لاما الدمع من العين إلى الأقنية 


الم 
الحَدقة » الوبُو pupil‏ 


الفتحة الصغيرة في وسط القرحية التي تتحكم ٠‏ 
فيما العضلتان موسعة الحدقة ومضيقتما لتنظما 
شدة الضوء الداحل للعين ٠‏ وتساعدا. عل 
حَدقة مَأترة » حدقة ادي .م Aes‏ 
اiظر‏ ).° (=myotonic‏ 
حَدَةٌ ا amaurotic Pp.‏ 
حدقة عین عمیاء لا تستجیب للمنبه 
الضوني المباشر ولكنا تحتفظ منعكس 
الضوء الإتفاتي . 

Argyl Robertson p. 
حدق أُرجًايل رُوبرتين‎ 
حدقة منقبضة وغير منتظمة تستجيب‎ 
بالإنقباض للتکیف ولکہا لا تنقبض‎ 


للمنبه الضولي . 

حَدقَة صليّة artificial pupil‏ 
حدقة تصنع بعملية قطع القز حية 

Behr’s p حَدقة بيرية‎ 


ا العين المعغاكسة بسبب أفة 
السبيل العصبي البصري للعين الثانية . 
إخصاز حدقي p. block‏ 
احصار الخلط الماني وعدم إمكانه المرور 
خلال الحدقة بسبب الالتصاق القزحي 
العدسي ويحصل ذلك في الزرق الحاد . 


ك 


حَدَقَة غير ة bounding p.‏ 
-حدقة تتوسح رقص من دون سبب 
ظاهر . 

Bumke’s p.. حدقة بومكة‎ 


حدقة تتوسع عند أي منبه نفسي ولا 
يحدث ذلك في الفصام . 4 
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pupillary 


حَدَةٌ فرصي امىم ءنانا sy ph‏ 
اiظڙ‏ ).° Argyl Robertson’ s‏ =( 
حدق متوترَّة tonic Pp.‏ 
حالة تصيب إحدى العينين تكون فيا 
حدقة العين المصابة أكبر من السليمة 
وتستجيب للتكيف والتقارب ببطء وبعد 
تاخر غير قليل ولا تستجيب: للضوء أو 
الظلام إلا بعد مرور وقت طويل على 
التنبيه المستمر . 

` white p. (=leukocoria) 
حدقة تبدو بيضاء بسبب وجود ورم‎ 
أرومة الشبكية في داحل العين أو بسبب‎ 
. عتامات العدسة والمنطقة الواقعة خلفها‎ 
pupilla (= the pupil) الحَدَقة‎ 
فتحة دائرية في مركز الحدقة يمر منها التور‎ 
. الداحل إلى العين‎ 


رر ص 


حدقي pupillary‏ 
نسبة إلى الحدقة . 


p. accommodation reflex 
نكس الحَدقة التكيفي‎ 
(reflex) ړضii‎ 
p. aperture : اق‎ 
. الفتحة الدائرية في مركز الحدقة‎ 
.p. atherosis كع حدقي‎ 
)= انظر (ئu مم1‎ 
Pp. axis محرَر الحَدَفة‎ 
الخط العمودي على القرنية الذي ير من‎ 
مرک اة‎ 

p. block glaucoma 

رف بالسداد الحَدقة 
انظر (glauc014(‏ 
اسر حدقي p. capture‏ 
حالة يكون فيا كل أو جزء من القزحية 
محصورا أمام أو حلف العدسة المغروسة 
وني موضع م يقصد منه ذلك . 
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دة gia‏ .ص Hutchirıs0n’s‏ 
حالة تكون فيها إحدى الحدقتين متوسعة 
بيغا تكون الحدقة الثانية غير ا 
keyhole p. (=iris coloboma)‏ 
حدقة فيها ثلامة أو قطع قسم من قزحيتها 
على جهة واحدة من حافتما . 

غشتاء الحَدقة p. membrane‏ 
طبقة ادم متوسط*ملتصقة جافة القرحية 
الأمامية خلال الأدوار الجنينية وقد تبقى 
في بعض االات لدى الأحداث . 
حَدقة مُنْقبضَة miotic p.‏ 
م اا افر ار 
التكيفية أو لتنييه عصبما اللاودي أو تثبيط 
عصبا الودي . 


myotonic p. (= Adie’s p.) 


حَدقة التأئر العضَلى ٠‏ 


حدقة لا تستجيب للمنبهات الضوئية 
ولكنها تستجيب للمنبهات التكيفية 
بالانقباض الطبيعي . 

حَدقة ثقبة الإبْرّة pinhole p.‏ 
حدقة شديدة التقبض . 

مَنْعَكَسَاتُ الحَدقة p. reflexes‏ 
استجابات الحدقة للتوسع أو الانقباض 
اتا و ى وا 
حَدقة َامُة الإليَصَاق .صظ secluded‏ 
حدقة تلتصق كامل حوافها بالعدسة 
البلورية حلفها . 

حَدقة مُجَانفة skew p.‏ 
حالة ينحرف فما حور إحدى العينين إلى 
الأسفل بينا ينحرف عور العين الثانية 
للأعلى . 


کو ا ف 


حَدَقة مرَبعَة square shaped p.‏ 
مغروسة داخحل العين مثبتة بالقرحية . 


رگ 
سے سے امم 


stiff p. حَدقة ميبسة‎ 


(= Argyl Robertson’s P.) ڙظil‎ 


قياس الحَدقة pupillometer‏ 
الة لقياس وسع أو قطر الحدقة ٠.‏ 
pupillometer, reflex‏ 
مقيّاس بعد الحدقين الإلمكاسي 
الة لقياس البعد بين الحاور البصرية للعينين . 
ملل الحَدَقة pupilloplegia‏ 
ilظۈر pupilloatonia)‏ =( 
منظار الحدقة pupilloscope‏ 
الة لقياس استجابات الحدقة للمنبمات 
الجختلفة . 
pupilloscopy‏ 
تنظير الحَدقة » نظير الشبكية 
انظر (¥إ0p٥e1008]=)‏ . 
مقيا س بعد اٹځ5کقينpupillostat0meter‏ 
a‏ لقياس البعد بين حدقتىّ العينين . 
بان الحدقين pupils inequality‏ 
عدم تساوي فتحتي حدقتي العينين . 
pupils, fixed dilated‏ 
حَدقات مَوسَعَة اة 
حدقات متوسعة لا تستجيب للضوء أو 
للتكيف وتشاهد في الزرق الحاد وفي ضمور 


العصب البصري . 

صو ر بر نجي Purkinjie images‏ 
انظر (image)‏ 

يان بر نجي Purkinjie shift‏ 
!نۆر (shift)‏ 


pursuit eye movements 
حر كات الین التبعيّة‎ 
(movement) رۆزil‎ 
purulent conjunctivitis 
إليهاب الماقحمة القَيْحي‎ 
(conjunctivitis) رظil‎ 
pyocyaneal ulcers 
قرَحَاث القَيحٌ الأَزْرَق‎ 
)ںاcer( انظر‎ 


pupillary 


p. constrictor muscle 
(muscle) رظil‎ 
p. dilator musele 
العضلة مُوَسعَة الحدقة‎ 


(muscle) jۈۆil‎ 

p. entrapment أسز حَدقيٰ‎ 
(=p. capture) jۈ¡il‎ 

غدسة حدقية p. lens‏ 
عدسة مغروسة تشبتها وتركزها الحدقة في 
و 


p. light reflex 


ملس الحَدقة الضوئيٰ 


(reflex) ان¡¦ر‎ 
p. membrane ٠ غشاء الحدقة‎ 
(pupil membrane) انظر‎ 
p. miosis - تَضيّق الحدقة‎ 
(miosis) رظiا‎ 

pP. mydriasiS . وسم الق‎ ) 


(mydriasis) انۆۈر‎ 

p. paralysis, amaurotic 
(= amaurOotic ).ظ‎ رظil‎ 
p. reactions اسعجَابَاتُ الحَدقة‎ 
استجابات حدقة العين بالتكيف للرؤية‎ 
. القريبة أو للضوء والظلام‎ 

p. sphincter 

مَصَرَهٌ الحَدفة 
ilظر (=p. constrictor muscle)‏ 
وى الحَدَقة pupillatonia‏ 
عدم استجابة الحدقة للمنبهات الضوئية . 
ملحطَاط الحَدقة pupillograph‏ ` 
جهاز يسجل استجابات حدقة العين 
للمنبهات . 
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quadrantanopsia 
غم ربعي‎ 
(= quadrantanopia) 
quadrigemina, corpora 
الأجِسَامٌ الوأمية الرباعية‎ 
)co۲P18( انظر‎ 
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إو س 


عَمَی ربعي quadrantanopia‏ 
عمی او عيب بصري في ربع الساحة البصرية 
والحددة بقطر عمودي .وخر أفقي . 

homonymous q. 


ےرا ال س ا 


عَمَى ربعي ممائل 
عمى ربعي ماثل في العينين . 


ratio, AC/A (= accommodation 
convergence ratio) 

نسبة اقاب الفكيفي / لكف 
هي النسبة بين التقارب التكيفي مقاسة 
ی و و ف 
مقاسا بالدیوبتر ایضاً وکن أن یكون التقارب 

التكيفي انكسارياً أو غير ذلك . 
نة القرة للقرص 
هى النسبة بين حجم القرص الفيزيو لوجي إلى 
حجم القرص البصري وکالما کیرت هذه 
النسبة كلما دلت على احتال ظهور الزرق . 


ratio, cup-dise 


د 


ray : شعاع‎ 

الشَعَاعٌ المحؤري axialr.‏ 

الشعاع الذي ير دا من م رکز 

العدسة . 

emergent r. الشعَاعٌ التافذ‎ 

الشعاع الذي ترق الوسط الانكساري . 

الشْعَاعٌ الساقم incident r.‏ 
الشعاع الذي يسقط على الوسط 

الانكساري . 

الأْشِعَّة حب الحَمراء .آ infrared‏ 


موجات تحت الاشعة الحمراء تتراوح 


أطواضا ین ۰ ۰ ۰ 0۷٠٢۰‏ انکستروم 
الشعَاعٌ الرئيسي principal r.‏ 


انظر (.۲ 1ھ اھ =) 
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radial keratotomy 

ضح القَرنيّة الشعاعي 
(keratotomy) bil‏ 

radiation, genicucalcarine: 
اشع الر كب المهمازي‎ 
سبيل عصبي بصري يبدا من الجسم ال ركبي‎ 
الوحشي وير خلال النباية الخلفية للمحفظة‎ 
الداحلية وتر اليافة لتصل التلفيف المهمازي في‎ 
. قشرة الفص القذالي للمخ وتنتهي حواليه‎ 


radiation, optic اشع البْصري‎ 
(= geniculocalcarine رړظii‎ 
radiation) 

radiation cataract ساد اشعَاعيٰ‎ 


ilزظر (cataract)‏ 
radiography, orbital‏ 
تصوير الحَجَاج الشعاعي 
تصوير الحجاج بالاشعة السينية . 
منظار فطريٰ radioscope‏ 
الة تستخدم لتنظير وفحص العدسات اللاصقة 
ومطابقتما للقرنية وتغيرر انحناءها وزيفانما . 
range of accommodation‏ 
مدی التَكیْف 
أل الت : كف ك ال ما 
بالسنتيمترات من نقطة التكيف القريبة إلى 
أبعد نقطة ت ركز عليما العين . 
rapid eye movements (REM)‏ 


٠‏ حَرّكات العين السريعة 


(movements) رظil‎ 


rectangle, reading 


الشيخوخي أو أمراض البقعة . 
ورتم 


مربع القراءّة reading rectangle‏ 
عوك فيه فة مربعة صضغيرة تظهر بضعة أسطر 


من الكتابة المقروءة تساعد ضعاف البصر على.. 


الرؤية القريبة . 
receptors, color vision ۰‏ 
بلاث رُؤيَة الألوان 

اوا الخاريط الشبكية التي تستقبل 
منبات الألوان الضوئية وهناك ثلاثة أنواع 
اشا مها وهي مستقبلات الألوان الأحمر 
والاحضر والازرق . 

مُستقبلات الضوء receptors, light‏ 
مستقیلات الضوء في الشبكية وهي العصيات 
والخاريط . ۰ 


o 
ar ر‎ 


receptors, visual 
(=light receptors) 

المستقبلاث البصريّة 
اذب البَصري recess, optic‏ 
منخفض في قاع البطين الثالث للدماغ يحده 
التصالب البصري من الخلف والصفيحة 
الانتهائية من الأمام . 
مايّة الإزتداد recession‏ 
عملية قطع مغرز إحدى عضلات العين 
وغرزها في موقع خحلف موقعها الأصلي بمدف 
إرنحاء العضلة ف علاج الحول 

reciprocal innervation 
) تغْصيْب مال‎ 
تعصيب العضلات حول الفاصل أو على‎ 
جهتي العين بصورة متعاكسة تنظمها مركز‎ 
أعصابها الح ركية بحيث يولد تقلص إحداها‎ 
. انبساط العضلة المعاكسة ها‎ 

reconstruction, socket 
٠ إعادة بتاء الؤقب‎ 
تصليح فقرة العين المنكمشة التي لا تتسع لعين‎ 
. صنعية تغرز فما‎ 
rectangle, reading مُرَبْع القراءة‎ 
(reading) انظۈر‎ 


3 


ultraviolet r. 
موجات لا ترى بالعين وتتراوح أطواها‎ 
: بين ا 3 انکستروم‎ 
reaction, near ص0İ‎ n الإِسيَجَابَة للقر ب‎ 
تقبض حدقة العين عند النظر للأجسام القريبة‎ 
مع زيادة تحدب العدسة المولد بتقلص العضلة‎ 
5 المديية ومع ار الین‎ 
reaction, ophthalmic نiıًږlا استجابة‎ 
استجابة موضعية للملعحمة عند إدخال ذيفان‎ 
الحم التيفية أو السل إلى العين وقد تكون‎ 
الاجا ية جا جك الاو ةة‎ 
. الأمراض‎ 
reaction, pupillary اسجابةٌ الخ‎ 
استجابة الحدقة للمنبهات الضوئية أو للتكيف‎ 
. للرؤية القريبة‎ 
reader, bar حَاجر القّراءَة‎ 
القن رال الكرة ا‎ 
عن العين فالشخص السلم ذو الإبصار بالعينين‎ 
يتمكن من رؤية الكتابة بوضوح أما المصاب‎ 
بإحدى العينين فلن يتمكن من رؤية الكتابة‎ 
المحجوبة بالسلك وتستعمل هذه الوسيلة‎ 
. لتشخيص أو تمرين الإبصار بالعينين‎ 


3 ان القراءَة reading aids‏ 
وسائل بصرية تساعد المصاب بعيوب القراءة 
وتدربه علما . 


reading card, Snellen’s 

بطَاقَةٌ سنيلين للقراءَة 
بطاقة فيا كتابات ختلفة الحجوم لفحص 
الرؤية القريبة . - 
reading chart, Lebenson‏ 

باق لبسيين للقراءَة 
بطاقة تحوي كتابات ورسوماً مختلفة الحجوم 

لفحص الرؤية القريبة.. 
عيوب llۉرöl reading defec(S‏ 
عدم استطاعة المصاب على قراءة الحروف 
الصغيرة أقرب من ٣١‏ سم يسبب مد البصر 


مُنْعَكَسٴ الطرْف blinking r.‏ 
غلتق العين انعكاسياً استجأبة لحجركات 
الأجسام الغاجة فى اعا اضر :ر 
عند تعرضها للضوء الشديد . 
نكس الهذبيٰ' ciliary r.‏ 
حركة الحدقة وتقلصها عند التكيف أو 
توسعها عند تعرضها للظلام . 
ciliospinal r.‏ 


المُنعكَّس الهَذبيّ الت وكيٰ 


توسع الحدقة عند التنبيه الوم جلد الرقية . ' 
مغك الملتَحمة .ث conjunctival‏ . 


ا الأجفان عتل مس اللتحمة . 
وه الفاقي consensual r.‏ 
اظ ).1 (=crossed‏ 


consensual light r, 
منْعَكَس الضوء الإتفاقي‎ 
تقبض حدقة إ-حدى العينين عند تنبيه العين‎ 
. الثانية بالضوء‎ 

contralateral r. 

منْعَكَس الجَانب المقابل 
ا ا و 
امعاكس له . | 
منعکس اماب ,۲ €1€ C01۷۲‏ 
تقارب انحاور البصرية للعينين عند الرؤية 
القريبة . 


مُنْعكَس القَرنيّة corneal r.‏ 
انطباق الجفنين عند لس القرنية أو 
corneal blink r.‏ 
كس الطزف القرئوي 
غلق العين ٠‏ انعكاسيا عند لمس القرنية . 
corneomandibular r.‏ 
المُعَكس القرتويّ الفكَّيّ السفلي 
حركة الفك الأسفل إلى الجهة المعاكسة 
عند لمس قرنية إحدى العينين مع انفتاح 
الفم . 


rectus muscle, inferior 


rectus muscle, inferior 
القضَلة المُستقيمة السفايّة‎ 
(muscle) رړظi‎ 
rectus muscle, lateral 


العضتَلة المَستقيمّة الو حشيّة 


(muscle) jظii‎ 


rectus muscle, medial 


- القصتلة ١إ‏ لمُسقيمَة الإنسيّة 


(muscle) نظ‎ 

rectus muscle, superior 
العضَلة المُستقيمة العُلويّة‎ 
(muscle) ر|ظنl‎ 


recurrent corneal erosion 


اکل القرَنيّة المُعَاود 


.)ع۲٥۹101( انظر‎ 
red cherry spot ءlرaځلا القطَة الكَرزية‎ 


انظر (٤P0ء)‏ 
غين حَمراء . red eye‏ 
انظر (عyع)‏ 
مرشحة الجر red filters‏ 


اصطلاح يستعمل لوصف صباغ الملانين في 
العين الذي يتعص الأشعة الحمراء . 
red green color blindness‏ 


مى الأخْمّر والأخضر 

(blindness) انظر‎ 

إعَادة اميق ۰ redeepening‏ 
عملية. تعميق الشقوق الشعاعية المعمولة في 
القرنية بعملية بضع القرنية الشعاعي لزيادة 


اماس reflection‏ 
ارتداد النور من سطح عاکس . 
منْعَکس › انعکاس reflex‏ 


accommodation r. 

التغيرات المتناسقة التي تع عندما تتكيف 
العين للرؤية القريبة وهي تقبض الحدقة ِ 

وتقارب العينين وزيادة تحدب العدسة . 
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reflex 


hemianopic pupillary r. 
مُنعكس الحَدقة في العمى البصفيّ‎ 
عدم تقبض الحدقة عند سقوط النور على‎ 
منطقة العمى النصفي ولكنها تتقبض عند‎ 
. سقوطه على المنطقة السليمة‎ 

indirect light pupillary r. 
تعس الحَدقة للضوء غير المباشر‎ 
(= crOSSed ۲1.) انظر‎ 


HAT 


الذمعي lacrimal r.‏ 
إفراز الدمع عند لمس الملتحمة أو القرنية . 
المُنعکّسُ الضوئي light r.‏ 
() انقباض الحدقة عند سقوط الضوء 
على العين . 
(۲) نقطة ضوئية تنعكس من الشبكية 
عند إضاءتا بضوء منظار العين . 

light pupillary r. 
مُنْعَكَس الحَدقة الضوئيٰ‎ 
تقبض حدقة العين عند سقوط الضوء على‎ 
.. العين‎ 
nearr. نگ" القزب‎ 


(= accommodation r.) رظضii‎ 


near convergence r. 
المُنعَكَس القَاربي للقرب‎ 
تقارب العينين عند النظر إلى جسم‎ 


قريب . 
منْعَكَسَات الین ocular rF’s‏ 


مجموعة المنعكسات التي تحدث في العين 
عند تنبيمها أو تكيفها للضوء أو للرؤية 
القريبة . 
ocular fixation r. ۰‏ 
iنظر‏ ).1 fixation‏ =( 
المُنعكَس العَينيّ القلبى 
oculocardiac r.‏ 
بطء ضر بات القلب عند الضغط على 
العين . 
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المعغكس القصاليّ crossed r.‏ 
استجابة إحدى العينين عند تنبيه العين 
الثانية التي تستجيب بدورها للمنبه . 
cutaneous pupillary r.‏ 
(=ciliospinal r.)‏ ` 


نكس جلڍي حدقي ) 
توسع حدقة العين عدد تنبيه جلد الخد أو 
اق 


direct Hight r. ۰‏ 
نكس الضوء المَبَاشير 
انقباض حدقة العين المباشر عند توجيه 
ضوء شديد إلى حدقة العين وشبكيتها . 
مُنعكَس رَأس الذميّةَ .۲ 44ط ءاام 
حر كة العينين من جهة لاخرى عند 
دوران الرس وتحدث عند المريض الواعي ‏ 
عند تثبیت عینیه کا تحدث عند الشخص 
فأقد الوعي من دون تشبيت عيئيه وهي 
حركات منفعلة ومحدثة ومن منشاً نووي 
eye compression r.‏ 
oculocardiac r.)‏ =( 
مُنْعكَس الضغاط العين 
الضغط على" NTS‏ يبء ضر بات 
القلب انعكاسياً عن طريق العصب البهم . 
مُنعکَس ان eyelid r.‏ 
انغلاق الجفنين عبد لمس اللتحمة أو 


الفرنية . 

منعكَس اتيت fixation r.‏ 
تشبيت العين انعكاسياً على الجسم المنظور 
ا2 

العگاس قري foveolar r.‏ 
انعكاس الأشعة الضوئية لنظار العين الذي 


يشاهد على شكل نقاط عند النقيرة . 

Gunn’s pupillary r 
منعكس الحَدقة العْبي‎ 
توسع متناقض للحدقة المصابة عند سحب‎ 
الضوء المنبه للعين السليمة وتوجمه للعين‎ 
٠ . الصابة‎ 


reflex 


paradoxical pupillary r. 
مُنعكس الحَدقة المُتتاقض‎ 
توسعم دة ال ناتا عند تعرضها‎ 
للضو ء.‎ 

pupil psychic r. 

منْعكَس الحدقة التفسي 
منعكس حدقي سواء بتوسع الحدقة أو 
انقباضها عدد تذكر الشخص لبه نصري 
سابق ولد توسع الحدقة أو تقبضهاً . 
نکس حدقي pupillary r.‏ 
أحد التعكسات الحدقة الضرئة أو 


pupillary accommodation r. 
مُنْعكَس الحَدقة التكيةف‎ 
تقبض الحدقة عند تكيف العين للبصر‎ 
. القريب‎ 
pupillary light r. 
نکس الحَدقة الضوئي‎ 
تقيض الحدقة عند تعرضها للضوء‎ 
. وتوسعها في الظلام‎ 
r. pupillometer 
مقيَاس بد الحَدقتين الإلمگاسي‎ 
(pupillometer) bi! 
red r. إنعگاس اجر‎ 
انعكاس لعي أحمر يشاهد على شبكية‎ 
. العين‎ 
red fundus r. إلمكاس القاع‎ 
انعکاس لمعي حمر یشاهد عل شبكية قاع‎ 
. العين‎ 
r. tear secretion 
إفرَاز الدع الإلمكاسي‎ 
إفراز الدمع الاي انعكاسيا عند هيج العين‎ 
بالواد المهيجة أو عند الإنفعالات‎ 
. العاطفة‎ 
trigeminal r. (=r. trigeminus) 
منعكس لاني التوام‎ 


جفنها ا تتوسع حدقة العين الثانية في 


oeulocephalic r. 
المُعكس العينيّ الرأسيّ‎ 
(= oculocephalogyric 1.) ڙظil‎ 
oculocephalogyric r. 
المنعكس مُحَرك العين والرَأس‎ 
توجيه العين -والرأس انعكاسياً نحو الجسم‎ 
. المنظور‎ 
oculopharyngeal r. 
الملعكس القيني اللوي‎ 
. منعكس الباع السريع مع غلق العينين‎ 
oculopipillary r. 
العيني الحَدقي‎ 
(=trigeminal r.) 
oculosensory cell r. 
المُنْعَكَس العينيّ الحسيٰ‎ 
(= trigeminal 1.) رظزi‎ 
oculovagal r. 
المنعكس المَيني المَبهّمي‎ 
بغ سرعة ضر بات القلب ونظمه الأذيني‎ 
. عند الضغط على العينين‎ 
ocnlovestibular r. ۰ 
المُنْعَكَسٌ القيني الدهليزي‎ 
حدوث رأرأة نفضية في العين عند تنبيه‎ 
. الدهليز بالحرارة أو البرودة أو کھربایاً‎ 
opticofacial winking r. 
س الطرفي العيني الؤجهي‎ 
غلق اجفنين عند مرور جسم بصورة‎ 
. مفاجئة في ساحتها البصرية‎ 
orbicular ocular r. 
یک ” اين الذويرية‎ 
تقلص عضلة العين الدويرية وانغلاق‎ 
الجفنين عند نقر الحافة الوخشية للحرف‎ 
. فوق الحجاجي أو حول حافة الحجاج‎ 
orbicularis r. 
._.(= Westphal’s pupillary r.) 
مُنعكس الذويرية‎ 
تضيق الحدقة عند غلق' الجفنين أو عند‎ 
. عاولة غلقهما‎ 
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resection 


سَطْحّ انکساري r. surface‏ 
السطح الفاصل بين وسطين ذوي معاملين 
انکساریین مختلفین . 

قياس الإإنكسارية refractometry’‏ 


مجموعة العمليات التي تجري لقياس انكسارية . 


العين واختيار الخدسات المناسبة لتقويها . 
refractor, automatic‏ 
مقياس الإنكساريّة اليلقائي 
جهاز. لقياس انكسارية العين وأحطائها يعمل 
ذاتياً . 
objective a.r.‏ 
مقياس الإنكستارية التلقائي الموضوعي 
ا لقياس انكسارية العين. وأخطائها 
يعمل ذاتياً دون الحاجة إلى استجابة ا ريض . 
subjective a.r.‏ 
مقياس الإنكسَارية البلقائي الشخصاني 
جهاز لقياس انكسارية العين. وأحطائها 
يعمل ذاتیاً ولکنه يعتمد على استجابات 
المريض نفسه . 
regular astigmatism‏ 
اط Sm‏ | 
س مر خي relaxing incision‏ 
(incisi0n) j|¡il‏ 
توم حر کات |لۆjı‏ !َة REM sleep‏ 
انظر (sleep)‏ 
٠‏ امتعصال الین ' removal, eye‏ 
iضظر (=eye enucleation)‏ . 
إعیلالٌ عينيٰ کو ي renal retinopathy‏ 
انظر, (retinopathy)‏ . 


اإغادة الو صم repositioning‏ 


إعادة وضع عدسة داحل العين چ عن 
موقعها إلى وضع مناسب صحيح . ٠.‏ ا 
معيد الق حية repositor, iris‏ 
آلة جراحية تستعمل لإعادة القرحية المنحرفة 
ای موقعها الصحيح : 

فطع resection‏ 
عملية جراحية تجرى لتقوية إحدى عضلات 
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نفس الوقت وتنتقل الإشارات الحسية هذا 
المنعكس خلال العصب ثلائي التوائم.. 
vestibulo-ocular r.‏ 

المنكس الدهليزي العيني 
!ۆر ).1 oculovestibular‏ =( 

Westphal’s pupillary r. 
مُنْعَكس ويستال الحَدقيٰ‎ 
(orbicularis 7.) رظil‎ 
refraction : الإلكسار‎ 
انحراف الضوء المائل عند مروره من وسط‎ 
لحر ذات كئثافة مختلفة عنه . ويحدث هذا‎ 
. الإنكسار عند التقاء سطحي الوسطين‎ 


الكساز فزني cornealr,.‏ 
انکسار الضوء لار للعين عند سطح 
2 

الكسار عسي lensr.‏ 
الفا "٠°‏ 

انکسار ي refractive‏ 
طا انکسار ي Te. error‏ | 
انظر (e۲0۲)‏ 

r. index . مُعَامل الإلكسار‎ 


قسبة . شدة اإنكسار الؤسط إل شدة 


انكسار اهواء التي تعتبر واحداً )١(‏ . 
r. index, absolute‏ 
مُعَامل الإنکسار المُطلق 
النسبة يبن سرعة ألضوء في المواء إلى 
سر عته ف وت معن اکر 
r. index, relative‏ 
معام الإنكستار اليسبيّ 
اللسبة بين معاملي وکل المطلقين 
مادتين کنيفتين . 
r. keratoplasty‏ 
رَأبُ القرنبّة الإنكساري 
ilړj (keratoplasty)‏ . 
عسات انكسارية r. lenses‏ 
انظر (lens)‏ 


الشبكية retina‏ 
الطبقة الداخلية للعين . 

الشبكيّة المَر كريّة central r.‏ 
قسم الشبكية الواقع ضمن أقواسها 
الوعائية الشبكية الرئيسية . 


شبكية ضيقة coaractater.‏ 


سائل ین الشبكية والمشيمية 8 

شبكية مُنفُصلة detached r.‏ . 
انفصال الطبقة الداخلية للشبكية عن طبقة 
الظهارة الصباغية : 

شبكيّة مُرَاحَة disinserted r.‏ 
انفصال الطبقة الداخلية للشبكية عن طبقة 
الظهارة الصباغية أو انحلاهها عند الحاشية 
اشر 

الشتبكيّة الأنفيّة nasal r.‏ 
النصف الأنفي للشيكية . 

الشبكيّة المُحيط .ڵ peripheral‏ 
قسم الشبكية الواقع خارج أقواسها 
الوعائية الرئيسية . 

الشَبكية الفيز يو لو جي .۲ ٤أعٍi010ءرطم‏ 
طبقة الشبكية الحاوية على المستقبلات 
الحساسة للضوء . 

شبكية حريرية shot-silk r.‏ 
أثار. غميمة مل الخرير تشاهد أحياناً في 
شبكية الأحداث . 

الشبكيّة الصْذغية ٠‏ .١aاp0ص‏ 
جزء الشبكية الوحشي القريب من 
الصدغ . 

شبَكية نَمْراء tigroid r.‏ 
شبكية مخططة تشاهد فيها الأوعية الدموية 
في قمع أشقر اللون ونجدث ذلك ٠ف‏ 
التنكس الشبكي السطحي . 

watered silk r. شبكية حريرية مَل‎ 
(=shot silk 1.) انظر‎ 


resection 


العين الخارجية باسقصال جزء منها وإبقاءها في 
مغرزها الطبيعي وذلك لإصلاح الحول أو 
الأطراق . 
levator r. for ptosis "‏ 
فطع الرافعة في الإطراق 
عملية قطع رافعة الجفن العلوي لعالجة 
الأطراق . ۰ 
قَطْحَ إسفيني wedge r.‏ 
قطخ اسفيني في أنسجة القرنية إما كامل 

أو جزء منه وذلك لتصليح لا بؤرية 
ا 
لا بۇر residual astigmatism illمڏ a4‏ 
ilظۈر (astigmatiem)‏ 
مَيرٴبَصريٰ resolution, visual‏ 
أقل مسافة بين نقطتين يكن أن تراما العين 
نفد لتر عن ر 2 1 . 1 
قذرة الميز ' resolving power‏ 
الخطوط التجاورة في لوحة فحص الفيير 


البصري . 


3 
response, near مُنعكس القرب‎ 


(= near reflex) رۈړنi‎ 


شک و اة عَجيبة rete mirable‏ 
شبكة أوعية محدثة من دون ألياف تنمو داخل 
الأزجاجي . 

reticulosis شباك‎ 


زيادة شاذة في الخلايا المتولدة من الخلايا 
البطانية للشبكية . 


pei 


طبقات الشبكية 
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retinal 


تقو ب الشبكية r. holes‏ 
انظر (عا0ط) 


r. microaneurysm 


1 ڌم الشبكية المجهرية 
أنظر (microaneurysm)‏ 


و شب 


شقبقة 
إصابات الشبكية مثل الومضات 
ال 


r. migraine ي‎ 


r. neovascularization 
توغي الشبكيّة المُخدث‎ 
تكون أوعية دموية جديدة في الشبكية‎ 
. أسبب مرضي‎ 
r. plexiform layer 
هي الطبقة الرابعة من الشبكية وهي الطبقة‎ 
الجريعية الداخلية التي تحوي. خحلايا عصبية‎ 
) . صغيرة‎ 
r. points, corresponding 
قاط شبكويّة مُتاسية‎ 
(point) رظi‎ 
. receptive field 
سَاحَة الإسنيقبال الشبكويّة‎ 
المنطقة التي تحوي مجموعة المستقبلاث‎ 
الضوئية ( العصيات والخاريط ) التي‎ 
تدشابك عصبوناتها مع حلية عقدية واحدة‎ 
تنقل بدورها الدفعات العصبية إلى القشرة‎ 
۰ . البصرية‎ 
r. rivalary تاف“ شبکويٰ‎ 
| (rivalary) رۈړنı‎ 
†. separ 4110٩1  ةّكبشلا الفصال‎ 
(=retinal detachment) رظi!‎ 
r. spatial resolution 
مر شبکوي حيري‎ 
(resolution) jړi!‎ 
r. vein obstruction 
إلسداد وريد الشبكية‎ 
(occlusion) انظر‎ 
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retinae, ablatio الفصال الشبَكيّة‎ 


(=retinal detachment) jړظil‎ 


بوي retinal‏ 
متعاق أو منسوب للشبكية . 
الفصًال الشبكية r. ablation‏ 


!iظر ablatio retinae)‏ =( 
r. angiomatosis‏ 
ورام الشبكية الوعاتي 
نمو مفرط في الاوعية الدموية للشبكية . 
r. blind area (= blind spot)‏ 
الاح المَمْيَاء لاشبكية ' 


انظر (٤0مء)‏ 


القطة العمياء للشبكيّة 0م b1‏ .۲ 
انظر (ا50) ۰ 

r. central projection 
الإسقَاطٌ المَركزيّ للشبَكيّة‎ 
مناطق القشرة الخية القذالية التي تنتشر‎ 
ww عليبا الألياف العصبية للطرق‎ 
.. المركزية‎ 


اسب شبکوي 
ilظj (correspondence)‏ 
r. cystoid edema (= cystoid‏ 


r. correspondence 


macular edema) 
وَذَمَةَ الْفْعَة الكيسايّة‎ 
)معde112( انظر‎ 
r. degeneration alll tc 
(degneration) رظi!‎ 
r. detachment . الفصالٌ الځ‎ 
(detachment) Jlij! 
r. dialysis فك اراز النبكيّة‎ 
انظر (8وراهذل)‎ 
r. dysplasia َد الشبكّة‎ 
(dysماهيia( أنظر‎ 
r. exudates تضحاث الشبكية‎ 
۰ (exudates) انظر‎ 
r. fixed folds il طَيَاتُ شبکويٌ ية‎ 
)؟ه1d8( انظر‎ 


اهاب الشبَكيّة السکريّ .۲ ناءطوذف 
لتماب الشبكية المترافق مع داء السكري . 
r. disciformans‏ 
اهاب الشبكيّة الفرصي 
تنكس الشيكية الذي يعصف بكئلة بيضاء 
رمادية مرتفعة في منطقة بقعة الشبكية . 
exudative r.‏ 
اهاب الشبكية التضحي 
اعتلال في الشبكية يتصف بافات 
التهاب الشبكية الحَمَليَّ gravidic r.‏ 
اهاب الشبكية الذي يرافق البيلة 
الألبومينية أثناء احمل . 
r. hemorrhagica‏ 
إلتهابُ الغتبكيّة التزقيٰ ٠‏ 
التهاب الشبكية مع نزف دموي شدید 
hypertensive r.‏ 
إليهابُ الشتبكيّة بارتفاع ضط الدم 
التهاب الشبكية الذي يرافق ارتفاع ضغط 
الدم . 
Jacobson’s r. :‏ 
إليهاب الشبكية الإفرخي ‏ 
ilظر‏ ).1 syphilitic‏ =( 


Jeukemic r. 


إليهاب الشبكية الإبيضتاضي 


التهاب الشبكية . الذي يشاهد في مرض 


ابيضاض الدم والذي يتصف بالنرف 
وشحوب الشبكية. ‏ . 
اهاب الشبكيّة اللوي .۲ "p٣‏ 
الاب الشبكية الذي ا التهابات الكلية 
وأمراضها . 

r. pigmentosa 
اهاب الشبكيّة الإلصبَاغيٰ‎ 
مجموعة من أمراض الشيكية غالبا ماتكون‎ 
وراثية تتصف بفقدان مستمر لاستجابات‎ 
الشبكية للمنبهات مع ضمورها ووهن‎ 


retinal 


Fr. vein occlusion 
إلسيداد وريد الشبكيّة‎ 
انسداد الوريد الشبكوي المركزي أو أحد‎ 


فروعه غنازة دموية ويحدت ذلك ف داء 
السكر أو الزرق أو زيادة الروجة الدم . 


رټنین retinene‏ 
الدهايد الفيتامين أ . 
النهابٌ الشبكية ‏ . retinitis‏ 


اهاب الشبكية الذي يتصف بضعف الرؤية 


وشذوذها مع وذمة ونضح وأحياناً تزف فيا . 
اهاب الشبكية السافع actinic r.‏ 
الاب الشيكية 'المسيب شن التحرض 
للأشعة الضوئية الأكتينية . 
r. albi punctatus‏ 
إليهابُ الشبكية أبيض القَاط 
نوع من التهاب الشبكية يتصف بظهور 
نقط بيضاء أو صفراء في قاع العين وله 
أعراض التاب الشبكية المنصبغ . 
r. albuminurica‏ 
إليهابُ الشبكيّة مع البيلة الأَلومييّة 
اهاب الشبكية المترافق مع بيلة البومينية . 
apoplectic r.‏ 
إلبهاب الشبكية السكتي 
التهاب الشبكية الذي يتصف بتسرب الدم 
إلا . 
ازو م الشبكيّة r. blastoma‏ 
اiړۈر retinoblastona)‏ =( 


eentral angiospastic r. 
اليهاب الشبكية الوعاني التشنج‎ 
. المركزي‎ 
(=r. centralis serosa) انظر‎ 
r. centralis serosa 


٠‏ الاب الشتبكية المصنلي الم ركري 


اعتلال شبکي مصلي مرکزي : 
التهاب الشبكيّة المََحَلق circinate r.‏ 
اعتلال الشبكية مع نضحات حلقية صلبة 
الذي يشاهد في داء |السكري . 
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retinodialysis 


التهاب الشبكيّة المْحَطّط ۲١‏ عاوذإاء 
الاب الشبكية يتصف بظهور خطوط 
رمادية أو صفراء خلف الأوعية الشيكية . 
suppurative r.‏ 
اهاب الشبكيّة القيحي 
اهاب الشبكية بسبب خمج قيحي . 
التهابُ الشبكيّة الإفْرنَِ .۲ )اطم رو 
التماب الشبكية الذي يحدث كاحتلاط 
لالتهاب المشيمية الإفرنجي . 


التهاب الشبكية اوري .۲٥۳1ءا‏ 
التهاب الشبكية الذي يرافق اليورييا . 


أرمvوۋمٌ retinochoroiditis ad!‏ 
ورم يتولد من الغلايا الأرومية الشبكية يحدث 
غالباً في الأطفال . 


retinochoroiditis 


إليهابُ الشبكيّة والمَشيمية 
r. juxtapapillaris‏ ` 

التهابُ الشبكية والمَشيمية هُجَاور 

الحليمة 

جال فخ لاحات هر فبا قاط 

التهابية صغيرة في قاع العين بالقرب من 

الخحليمة . 

retinodialysis (= disinsertion) 
فك إزیگاز الشبكية‎ 
: اتقصال الشبكية أو اتضاها الطرق‎ 
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أوعيتها الدموية وتكدس صباغها وتحديد 
الساحة البصرية للعين 1 
proliferating r.‏ 

إلبهاب الشبكيّة التكائريّ 
الاب ينعج عن نزف داحل العين مع 
تكون ألياف تمتذ من سطح الشبكية إلى 
الشبكية . 

r. punctata albescens ١ 
إلتهابٌ الشبكيّة الأيَض المُقط‎ 
نوع من التهاب الشبكية يتصف بظهور‎ 


نقاط بيضاء في قاع العين . 


اهاب الشبكيّة القَّیحیْ ١۲٤۸ءا‏ آ۷م 
النهاب الشبكية مع تولد قيح فما . 
التهابُ الشبكية الْكُلويّ ١۲ا4١آء؟‏ 
انظر (=r. nephritica)‏ 

rubella r; .‏ 
التهابٌ الشبكيّة بالحَصبة الألمَايّة 
التغيرات الشبكية الصباغية والترفية اللي 
دت ق اة الألاة: 
اهاب الشبكية المَصْلنْ .۲ u5ا0١هء‏ 
الاب بسيط في الطبقات السطحية 
sine pigment r.‏ 
إلهابٌ الشبكيّة اللاصيَاغي 
التهاب الشبكية الذي تظهر فيه أعراض 
التماب الشبكية المنصبغ كالغشاوة الليلية 
ولكن من دون مشاهدة أي اضطراب 
لصباغات قاع العين . 


اهاب الشبكيّة الشَمْسيّ ۲١‏ ۲واه؛ 


التهاب الشبكية نتيجة التعرض الطويل 
اهاب الشبكيّة الطحالي splenic r.‏ 
نض (=leukemic r.)‏ 

اهاب الشبكية المي stellate r.‏ 
اشكال نجمية تظهر في مدطقة البقعة ‏ 
الشبكية في حالات مرضية كثيرة . 


central disk shaped r. 
إعتلال. الشبكيّة المركزية الفرصي‎ 
الشكل‎ 


(=r. disciformis) رۈظiا‎ 


«central serous r. 


إعتلال الشبكيّة الم ركزيّة المَصنلي 
حالة محدودة ذاتيا تتصف بانفصال 
الشبكية الماد المحوضع بالطبقة العصبية أو 
بالظهارة الصبغية في منطقة البقعة والذي 
يحت غالبا في مد البضر :: 

chloroquine r. 
إعلال.الشتيكية بالكأور وکوين‎ 
حثل منصبغ في الشبكية مع بروز العين‎ 
وضخامتما بسبب العلاج المفرط‎ 
۰ بالکلورو کوین ا‎ 
ء٣١‎ 14)٤ ۲. اعتلال الشبكيّة المتَحُلق‎ 
حالة تتصف بظهور حلقات نضحية صلبة‎ 
حول البقعة يؤدي إلى ضعف الأ بصار‎ 


ال ركزي.. 


إعتلال الغبكيّة السكر diabetic r.‏ 
اعتلال الشبكية الذي يرافق داء السكري 
ويتصف بظهور أمهات دم صغرية ونزف 
داحل الشيكية ونضح معي أصفر مع 
وذمة البقعة وتوعي الشبكية وقد يؤدي 
إل اقتا 


retinogeniculostriate pathway 


retinogeniculostriate pathway 
السييل الشبكوي الركَييّ المْحْطْطر‎ 
سبيل الطرق العصبية البصرية الم ركزية الممتد‎ 
. من الشبكية حتى قشرة الدماغ‎ 
retinography تصوير الشبكيّة‎ 
قصوير شرايين الشبكية بعد حقنها بمادة‎ )١( 
. صبغية عن طريق الوريد‎ 
تصوير قاع العين اللون بالة تصوير‎ )۲( 
. الشبكية‎ 
retinohypothalamic fibres 
الايا الشتبكيّة الوطَائّة‎ 
الات ع رل الك با‎ 
retinol رتینول‎ 
او اعات ا رحد قط و ن‎ 
أصل حيواني ومن السهل تحويله إلى رتينال في‎ 
ال‎ 
retinomalacia لين الشبكية‎ 
retinopapillitis 
الاب الشبكيّة والحلمَة‎ 
التماب حليمة العصب البصري والشبكية‎ 
. الحيطة ہا‎ 


اغتلال القتبكئة retinopathy‏ 
أي مرض غير الهاي يصيب الشبكية . 
Fe.‏ ا 


إغتلال الشبكيّة الوعائيٰ المَنشا 


مرض الشبكية الناتج عن مرض أوعيتما 
الدموية . 
arteriosclerotic r.‏ 

إغیادل الشبكية: بالقصلّب الشريني 
مرض الشبكية الناتج عن تصلب اوعيتہا 
الدموية . 

central angiospastic r: 
اغتلال القبكّة لر كزية التشنْجيٰ‎ 
الوعائيٰ‎ 


رض نقرة ٠‏ الشبكية الناتج عن تشنج 
أوعيتها الدموية . 
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retinopathy 


شعيرات الدم وظهور بقع بيضاء نتيجة 
التنكس الأقفاري لطبقة الألياف العصبية . 


pigmentary r. 
إغيلال الشبكية المَنصّغ.‎ 
(=retinilis pigmentosa) رۈظi‎ 
prematurity r. 
إغتلال الشتبكية الخداجي‎ 
مرض شبكي بحدث عند الند الذي‎ 
يتعرض لكميات . كيبرة من الا كسجين‎ 
ادر ما رة اة ب‎ 
انفصالما الذي بيدو كتلة بيضاء خلف‎ 
او ب ا‎ 
proliferative diabetic r. 


إغيلال القبكية السكري القگائري 


نوع من اعتلال الشبكية السكري يتصف . 


بتکوین أوعية جديدة بقعة العين 
. ونزف دموي داحل الشبكية وفي 
يودي إلى انفصال الشبكية . 


Purtsher’s r. 


إغيلال الشبكيّة البورټشري 
وذمة ونزف في الشبكية عند إصابة العين 
بمرض هرسي . ۰ 
renal r. (=renal retinitis)‏ 

إغتلال الشتيكية الكلْويّ 
il¡ۈر (retinitis)‏ 

serous r. (= serous retinitis) 
إغلال الشبكيّة المَمنلي‎ 
(retinitis) !نغۈر‎ 
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اغتلال شبکيٰ ک2 في eclipse F.‏ 
ilظړر (blindness, eclipse)‏ 
إغيلال الشبكية التضحي 
exudative r.‏ 
حالة تتصف بتكون كتل نضحية بيضاء 
أو صفراء في القسم الخلفي من قاع العين 
مع نزف فما قد يؤدي إلى تلف البقعة 
والعمى . 
إغيلال الشبكية الرْجَاجِيّْ .۲ هاور 
مرض يصيب الشبكية والجسم الزجاجي 
معا . 
hypertensive r.‏ 
إغتلال الشبكيّة بارتفاع الضغط 
اعتلال الشبكية الذي يرافق ارتفاع ضغط 
الدم يتصف بتضيق أوعية الشبكية مع 
نزف في طبقة الألياف العضصيية ونضح 
وتصلب الشرايين ووذمة البقعة . 
leukemic r.‏ 


اغلا الشبكيّة الإنيضَاضِي 


حالة ترافق ابيضاض الدم يحدث فيا 


شحوب قاع العین مع ارتشاح كريات 
بيضاء في الشبكية والمشيمية ووذمة 
القرص وتغم حواشيه . 

nonproliferative diabetic r. 
إغتلال الشتبكية السکري اللائگائري‎ 
نوع من اعتلال الشبكية السكري يتصف‎ 
بتكون أمهات دم صغرية تتفرع من‎ 


(۲) بحقن اخروط العضل حلق . القلة بادة 
مخدرة وإيقافها عن الخركة في بعض عمليات 
العين . 
r. neuritis‏ 
إليهابٌ العصّب كلف المُقلّة. 
ilظر (neuritis)‏ 
۱ إضَاءَة خلفية retroillumination‏ 
تركيز النور على أقسام خلفية من العين 
كالقزحية عند التبظير انجهري للقرنية ويظهر 
ذلك وذمة القرنية بوضوح . ٠‏ 
retrolental fibroplasia‏ 

(= prematurity retinopathy) نظ‎ 

rhegmatogenous detachment 


إلفصال كَمَرْقيٰ 

(= detachment) اس‎ 

قَرَحيّةَ ية رَتَويْةَ rheumatic iris‏ 
اعتلال القزحية الذي يتولد عن الرثية 
المفصلية . 


rheumatic episcleral nodules 
غقيدات رة قوق الصلّة‎ 
. عقيدات التهايية صغيرة متفرقة على الصابة‎ 
rhodopsin .  نيسېود و‎ 
الأرجوان البصري »› بروتين لر جوا حساس‎ 
لر ء يوجد في عصيات الشبكية يقصر إلى‎ 
الأصفر البضري عند تعرضه للضوء وينبه‎ 
. . بذلك النهايات العصبية للشبكية‎ 
riboflavin deficiency 
conjunctivitis 
إليهابٌ المُاقجمة بعَوّز الريبوفلافين‎ 
(conjunctivitis) نظ‎ 


صَمَل الین rigidity, ocular‏ 
مقاومة ظبقات العين للضغط أو لتغيير 


rima palpebrum ( = palpebral 
fissure) 
مشق الأَجُمان‎ 
(fissure) رظنı‎ 


retinopathy 


venOus stasis I. 
إغتلال الشتبكية بالر كود الؤريديٰ‎ 
تغيرات مرضية في الشبكية بسبب قلة‎ 


. جریان الدم ف أو عیتپا ویشاهد غالبا ف 


داء السكر ي. 
بيت الشبكية retinopexy‏ 
عملية تثبيت الشبكية بعد انقصاها . 


انشقًاف الشبكية retinoschisis‏ 
انشقاق في الشبكية دون انفصاها وقد يحدث 
عند الأحداث في الطبقة العصبية أما عند 


البالغين فيحدث في الطيقة الضفيرية الخارجية 


مقار الشبكيّة retinoscope‏ 
ألة لطر شيكية العين “تسمل افج 
انکساریما . 


مقار الشبكية البقميّ ٠‏ ١١0۲ء‏ 
منظار الشبكية الذي يولد صورة دائرية في 


الحدقة . 

منظار الفبكية الخطي streakr.‏ 
منظار الشبكية الذي يولد صورة خحطية في 
الحدقة 

نظير الشبكية retinoscOpy‏ 


يقة تستعمل لتحري وتشخيص أخطاء 
العين الانكسارية ياسقاط شعاع ضوني على 
الشبكية وملاحظة حركة المنطقة المنورة من 
سطحها وانكسار الضوء المنعكس من العين . 
e‏ الشبكيّة retinosis‏ 
تنكسات الشبكية اللا الهابية . 
retinouveal autoimmunity‏ 
هَنَاعَةٌ ذاتية شبكوية عنبوية 
حالة تسبب اعتلال والعنبية ينتج عن 
الية مناعية ذاتية ا يحدث قي التهاب العين 
التعاطفي ٠.‏ 
انکماش الجن retraction, eyelid‏ 
انظ lid retractio11)‏ =( 
لف المُقَلَّة retrobulbar‏ 
(۱) الحیز الحجاجي خلف المقلة . 
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. rust ring of cornea 


r. keratitis 
اهاب القريّة بالعذ الوَزْدِيّ‎ 
` (keratitis) رظil‎ 
rotatory nystagmus ll) رار َة دو‎ 
(nystãğ u8) انزظر‎ 
rubella retinitis 

اهاب الشبكيّة بالحصتبة الألانيّة 
ilظر (retinitis)‏ 

rubella uveitis 
إلحهابُ البَيّة بالحصبّة الألمَايّة‎ 


(uveitis) انزظر‎ 
0 ٤ * T= يوو‎ e ا‎ 
rubeosis iridis احمرار القزحية‎ 


جديد“ على سطح القزحية يشاهد غالباً في 


السكري وفي انسداد الوريد والشريان الشبكي . 


وتؤدي إل زرق شدید 


.rubeosis retinae  ةكoشلا احمراز‎ 


حالة تكون أوعية دموية ا أمام الحليمة 
البصرية في اتاب الشبكية التكاثري تشاهد في 
المصايين بالسكري وفي بعض إصابات الشبكية 
الأحرى وقد تؤدي إلى انفصال الشبكية 
والععى .ا 
مرف العيْن . rupture, eyeball‏ 
تمرق وانفصال اتصالات طبقات العين 
لأسباب النهابية .أو رضحية .. 
rupture, sphincter pupillae‏ 
muscle 2‏ 
مرف العصتلة مُصرّة الحَدقة ٠‏ 
ا اال اا ا ا 
ادق وینتج ذلك غالبا اجات رضحية . 
rupturing synechia‏ 
قصل إلْيَصّاق الحدفة 
عملية جراحية لفك .الالتصاقات بين القزحية 
والعدسة أو الجسم الرجاجي  .‏ 
حَلَقَةٌ صداَيّة قَرنيَةَ U r118 f C0103‏ 
انظر (چماا) ٤ِ‏ 
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ring, white of cornea 
حلقة بيضاء تحيط بالقرنية بسمك هرم‎ 
بشکل نقاط بیضاء یعتقد أا ترسبات‎ 


ring, rust, of cornea 
حداد في طهارة القرنية نتيجة‎ ٠ حدقة سحار أو‎ 
افد سا عة غرية جا‎ 
ring scotoma ا اة‎ 
(scotoma) أنظر‎ 
الصاف الفُرحيّة الحلَقَنَّ ط٤٤۸ رء زم‎ 


(synechia) انظر‎ 


حَلَقَةٌ فو سیوس ring, Vossiıs‏ 

حلقة انصباغية تظهر. على السنطح الامامي 

للعدسة بعد إصابتما الرضحية . 

تاف شبکوي rivalary, retinal‏ 
)١(‏ عند إسقاط صورتين متناقصتين على العين 

لا تتمكن العين من تمييز هما سوية فتميز أحدهما 


أولاً ومن ثم تميز الصورة الثانية . 


(۲) عند إسقاط صورتين متباينتين واحدة على 
كل. من العينين يمير الشخص أحدها أولا ثم 
يعود ييز الصورة الثانية . 


rivêr blindness مى الألهّار‎ 
۰ (blindness) j]ړil‎ 
rodent ulcer a « قَرحَةٌ قارضَة‎ 
٠ )اعeع( انظر‎ 
rods ميات‎ 


إجدى الہايتين 'العصبيتين .الموجودتين في 
الشبكية والحساسة لاضوء وتكار على أطرافها 
وتقل تلرغياً حت ينعدم وجودها ماما علد 
E‏ وهي حساسة للرؤية الظلامية . 

rods & cones layer 
فة العصيّات والمَخاريط‎ 


طبقة الشبكية العميقة التي تحوي البايات 


اة الاس الو 

rosacea (= acne rosacea) .‏ 
اعد الوزدِيٰ 
انظر (18ھ) 


غُرلاويّة sarcoidosis‏ 
ا بو جود درنات ظهارية غير متجبنة 
في الأنىسجة المصابة ولا يعرف سببه ويمكن أن 

يصيب أي عضو في الجسم ومنها العين . 


Sattler’s veil . حجَابُ ساتلر‎ 

ilظۈj Ficks phenomenon)‏ =( 
ريا أ 
امحوري للعين لتحديد. قوة عدسة داحل العين 


scan, A 


اللازمة ها . 
ية scar‏ 
الأثر الذي يت ركه الجرح أو الحرق في الجلد أو 


3 
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یس ( ج : کاس ) Sac‏ 
كيس المح .5 conjunctival‏ 
الحيز الكامن . المبطن باللتحمة .والذي 
يوجد بين الأجفان وكرة العين . 


كيس المع lacrimal s.‏ 
القسم العلوي المتوسع من القناة الدمعية ‏ 
oy‏ 


حر كات َي ففزيَةَ s24, 0c»14۲‏ 
ح ركات عينية لا إرادية دقيقة وسريعة وفجائية 
ومتزامنة في العينين تحدث عند تغيير نقطة 
الت ركيز عند القراءة مغلا . 


saccadic eye movements 


(= ocular saccades) ان¡ظر‎ 


saccharine lacrimal test 
٠. لحار الدفمي بالگرين‎ 
انظر (ا5عا)‎ 


ا 


سه أمينة 
انظر (۸۶ع1) 
علامة سيون 


انظر (1عs1)‏ 


. safety lens ۰ 


Sainton’s sign 


صور سَالسون 

)1"28€( انظر‎ 
sarcoid nodules on iris 

قداث عرتاوية على القَرَحية 

عقيدات ظهارية. غير متجبنة وقرحية تشاهد 


على القرحية قي الداء الغرناوي . 


Sanson’s images 


sclerectomy 


0 


scleral صلبوي‎ 
s. buckling . َع الصلبة‎ 


عملية تجرى لإصلاح انفصال الشبكية › 
يسلخ فيها جزء من سطح الصلبة وتغرس 
في محله مادة إسفنجية أو لدائنية لإحداث 
انبعاج في . سطح العين الخارجي يلامس 
منطقة انفصال الشبكية ويغلق فتحتها . 


مدد الصلبة s. ectasia‏ 
انظر (1aیaاcع)‏ 

s. flap. مديلّة صلبويّة‎ 
(flap) انظر‎ 

s. furrow لم الملبَة‎ 
(= sulcus sclerae) !نغظۈر‎ 

حبيبوم الصلبة s. granuloma‏ 
التواب يترافق مع ظهور حبيبات كبيرة 
على الصابة . 


s. inflammation اهاب الم‎ 
(scleritis) ر|ظil‎ 

s. necrosis التهاب الصلبّة التاخر‎ 
(= = necrotizing scleritis) انظر‎ 


بول الځ s. pnCÎurFÊ 1٨`‏ 
ا لأفراغ نتح مصلي أو تزف 
تحت المشيمية . 

قط الصلبّة s, resection‏ 
أحد ا عمليات انفصال الشبكية . 
حَلقَهَ الصلبة s. ring‏ 


حلقة معدنية تخاط بسطح الصلبة قبل 
إجراء العمليات الجراحية على العين لمنع 


ا 
مهمَاز الصلبة s. spur‏ 
انظر (اامو) ٠‏ 
4 قَطْعُ الصلبة sclerectomy‏ 


قطع الصلبة بالمقص ( عملية لاكرينكة ) أو 
بالمقرضة ر عملية هولت ) أو بالنقب ( عماية 
ليوت ) وذلك في معاجة :الررق بالسماح 
اخلط الاي .بروج امن اة الك 
بالقطع لتقليل الضغط داخل العين ٠‏ 

251 


Schlemm’s canal فتاه شام‎ 
)ca”21( انظر‎ 

حط شفالة Schwalbe’s line‏ 
انظر (ع€ہ:[1) 


و # و 
شفائوم › وَرَمٌ شَفانيٌْ 11014 4 sehiw‏ 


اورم الادة البيضاء (مادة ت جوا ي 


الأعصاب المغمدة ومکن أن یکون ورماً. بيغا 
ااا > 
عَنْمَةٌ وَمَصبَابّة scintillating scotoma‏ 


CORA 


الصلبة sclera‏ 
الطبقة الصلبة البيضاء النارجية التي تغطي 
ا بقارت اة اسداس اة لكرة الين 


والتي تنصل بالقرنية من الأمام ومع الغلاف 


ا لخارجي للعصب البصري من الخلف . 


صلبة رَرقاء blues.‏ 
شذوذ تكون فيه الصابة رقيقة وزرقاء 


اللون وذلك لأن الطبقة المشيمية تبان من 


خلاها وتشامد في الزرق الولادي أو في 


نقص التعظم . 


sclerectomy 


seclerocataracta (= hard cataract) 
سا صلب‎ 
(cataract) ا‎ 

sclerochoroiditis 
إليهاب إلصبة والمَشيمية‎ 
التباب الصلية والمشيمية الذي يؤدي إلى‎ 


ضمورها وبروز في الصلبة . 
anterior 8.‏ 


ا اق من الصلبة 
والمشيمية والذي يؤدي إلى العببة 
الأمامية . 
posterior sS. ۰‏ 
لهاب الصابة والمَشيمية الخلفي 

حالة تشاهد في قصر البصر المترقي والتي 
تؤدي إلى العنبة الخلفية في منطقة القرص 


البصري . e‏ 
seleroconjunctivitis‏ 
القهاب الصَلبّة والمَلتَحمَّة 
اباب الصابة المترافق مع التهاب الملتحمة . 
قر ر ية صلب sclerocornea‏ 
امتداد تصلب حواف القرنية نحو مركزها 
تار كا حوالي ۳-۲ م من القرنية الشفافة . 
الحوفب sclerocorneal junction‏ 
انظر (وuاطص[=)‏ ۰ 


اهاب الصلبة والقرحيّة seleroiritis ٠‏ 


اتاب الصلبة المترافق بالتہاب اة 
sclerokeratitis (= sclerosing‏ 


keratitis) 


اهاب القرنيّة المُصَلّب 
انظ (keratitis)‏ 


قَطْعٌ الصّلبة الخراريڃْ thermal S5.‏ 


قطع. الصلبة وعمل فتحة فيا بالكي 


الحراري 

صلب الحفن scleriasis‏ 
حال :ا 

شق الصابة والقر scleriritomy‏ 
قطع الصابة والقرحية في العنبية الأمامية . . 
اهاب الصلبة seleritis ٠‏ . 
تهاب في الصابة يمكن أن يكون سطحياً 
أو عميقاً ويؤدي التوع العميق | إل رق الما 
وبروزها . 


اهاب الصَلَّة الحَلَفَيّ .ك وا١٠‏ 


الاب الصلبة الذي 8 على شکل 
و ا 

اهاب الصلبّة الأمَامية ' anterior s.‏ 
التهاب جزء الصلبة القريب من حوف 
القرنية .. 

اهاب الصلبّة القَاسیّ .؟ W ۸y‏ ٥١ط‏ 


التباب الصابة مع تشخن حواف القرنية . 


necrotizing S. 


اهاب الصلبة التاخر 


التماب الصلبة المترافق مع تموت وفقدان 


الالسجة . 


nodular necrotizing s. 


إلتهابٌ الصلبة العْقّيديّ الا 


التباب يترافق مع ظهوز عقيدات في 
لهاب الصلبة للف posferior sS.‏ 
اتباب الصلبة الذي يشمل الشبكية 
والمشيمية التي تحتها 

النهابُ الصلبَة الإفرَجي .8 syphilitic‏ 
اتباب الصلبة الذي يحدث. بداء 


لأف جي . 

ت مور الملبة scleroatrophy‏ 
ضمور أنسجة الصلبة الذي يحصل بعد افاتجا . 
اة 
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scopolamine 


صلب ووي sclerosis, nuclear‏ 
تصلب مركز العدسة فيغير لونها تدرجياً إل 
الأصفر ار البني ويؤدي ذلك إلى فقدان البصر 

والساد ويغلب حدوث ذلك عند المسنين . 


قفر الصلبة selerostomy‏ 
عمل فوهة في الصلبة جراحياً لبزل العين في 
علا ج الزرق . 

sclerotic blue (= blue sclera) 
صلبة رَرْقاءِ‎ 
(sclera) bi: 
scleroticotomy بَضْمٌ الصابة‎ 


(= sclerectomy) jظil‎ 
scleroticochoroiditis 


لهاب الصلبة والمَضيمية 

(= em انظر‎ 

اهاب الصلبّة ۰ selerotitis‏ . 
انظر (8اإ اء =) 

مبْضَعُ الصلبَة sclerotome‏ 
الة جراجية .تستعمل لبضع الصلبة . 

بضع الصَلّة sclerotomy‏ 
بضع الصلبة جر ا 


بضع الصلبة الأمَاميّةَ .5 ant¢e٣10۲‏ 
فتح ألغرفة الأمامية ‏ جراحياً لعلاج 
الزرق . 

ضع الصلبة الحَلفيَةَ .5 r10¢>0مp‏ 
عمل فتحة إلى الجسم الرجاجي خلال 
الصلبة لعلاج انفصال الشبكية أو . لإزالة 
جسم غریب مہا . 

بصع الصلبة بالجَرَارَة - thermals.‏ 
بضع الصلبة ا لنرح الخلط لماي في 

الزرق . 

سکوبولامین scopolamine‏ 
مادة قلوانية تستعمل كموسعة للخدقة أو لشل 
التكيف أو كمهدىء وتعمل عن طريق 
إحصار الأستيل كولين . 

سکوبوڵامین هيوسن 0 1e‏ أ¢hy0s‏ .$ 
دواع شبيه بالاأترويين ولكنه يعمل لفترة 
أقصر منه ويعمل عن طريق إحصار 
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ين الصلبّة scleromalacia‏ 
تنكس الصلبة ‏ وترققها وتلينما الذي يرافق 
اهاب المفاصل الرثوي . ٠‏ 


ين الصلبّة الثاقب كدو١إ0؟امم‏ .و 
اهاب الصلية الشديد الذي يسبب تلينا 


فاق الاتسجة اة عا 


بول الصلبّة seleronyxis‏ . 
برل الصلبة جر ا : 
صلب القرنيّة sclerophthalmia‏ 


حالة تتسبب عن عدم تمايز الصلبة والقرنية ما 
يؤدي إلى بقاء حواف القرنية معتمة فيبقى 
وسطها فقط شفافاً للضوء . 

راب الصلبة scleroplasty ٠‏ 
عملية ترقيع الصابة . 


sclerosing keratitis 


لهاب القريية المُصلّب 


(keratitis) نۆر‎ 


sclerosis, central choroidal ٠ 
صلب المَشيمبّة الم كزيّة‎ 
NP تات یب امنطقة ام ركزية‎ 
sclerosis, multiple aدعgial القصلبُ‎ 
مرض يصيب الأعصاب المغمدة فيزيل طبقتبا‎ 
املانية وقد يصيب العصب البصري أو بعض‎ 
أعصاب العين الأخر ئ‎ 


Ey 


َة إطارية frame s.‏ 
ETS ENN‏ 
البصرية تتولد عن إطار العوينات . 
م جزيرية insular s.‏ 
ا بصري أو فقدانه اما حاطة 
من كل جهاعها بمناطق .بصرية سوية 


ا 


َة م که oil Sa‏ 
ا ق 3 لث نتيجة عتمة 
الرجاجي ومنہا العتمة التي تولدها 


السمادير . 
ْم س negatives.‏ 
عتمة ا .كبقع بيضاء أو ةي 


الساحة البصرية . 
objective s.‏ 
عْمَةٌ كامتة ( موضوعية ) ٠‏ 
عتمة لا يدركها أو يلاحظها المريض 
ولكنها تظهر عند فحص الساحة 
البصرية ة 
9 مم َة جَبة المَرگز paracentral S.‏ 
8 ا بصري تقع بالقرب م 
منطقة تركيز البصر ٠.‏ 
peripapillary s.‏ 
عْمَةّ حول الحُليمَة ) 
نقطة هبوط بصري تقع بالقرب من منطقة 
القرص البصري . 
ا peripheral s.‏ 
منطقة هبوط بصري بعيدة عن نقطة 
| الت ر كير وتقع على حيط الساحة البصرية . 
physiologic s. NTE:‏ 
عمى بصري في الساحة ا يتناسب 
مع منطقة القرص' البصري حيث تنعدم 
مستقبلات الضوء وهي النقطة العمياء . 


positive S. e ْم‎ 
) . البصري ية‎ 
relative s. ْم ا‎ 


منطقة في الساحة البصرية تقل فا 


scoioma 


الأعصاب اللاردية ویستعمل لتوسيع 


الحدقة ولكنه يعمل كمنوم أيضاً ولذلك: 
لا يستعمل کثیرا . 

فة ر : :ا scotoma‏ 
منطقة في الساحة البصرية ضعيفة البصر تحيط 
بها منطقة بصرية أقل ضعفاً أو منطفة سوية 


مد مُطاقة absolute s.‏ 
منطقة في الساحة البصرية تنعدم. مها 
الرؤية اما . 

ْم اة ا annular s.‏ 
مدطقة دائرية ضعيفة .البصر في الساحة 
البصرية تحرط بنقطة تركيز البصر . 


2 wrak 


arcuate sS. ۰ فة فوسياة‎ 


من التقطة العمياء و رها وتشاهد في 


: الزرق . 


عُنْمَهَ Bjerrum $5. jaz‏ 
عيب بصري يبدا من النقطة العمياء في 
العين ويمتد ليحيط منطقة ت ركيز البصر من 
فوقها وتحتہا بشکل مقوس : 

عَنْمَةَ مر كَريّة عَوْرَاء .8 cِec0cen٤۲2[‏ 
منطقة هبط بمتزي .يضوية الشكل 
وأفقية في الساحة البصرية وتمتد من النقطة 
العمياء حتى نقطة تر كيز انش 


LET 


1 کر ا ‘cenitralS.‏ 

متطقة هبوط أو انعدام بصري تنطبق على 

منطقة التركيز البصري وقد تبط البصر 
ال ركري اما 

‘centrocecal s. 

(= cecocentral s.) 


nD ر‎ 


عَم ر زية غوراء 


ن ْم وة colors.‏ 
منطقة هبوط بصري للألوان في الساحة 
ارو 2 : 

م حم تلالوية flittering S.‏ 


(=teichopsia) رظil‎ 
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sebaceous meibomian cyst 


scotopsin 
سكُوْئُوبسينْ › أوبسين .القلام‎ 
الجزء البروتيني الذي يوجد في العصيات‎ 
. والڏذي يتحد مع الرتينال‎ 
seraping, conjunctival 
كط :الطبقات: السطحة للماعخمة برض‎ 
. فحصها نسيجياً أو جرئومياً‎ 


عة مخدوشة scratched. lens‏ 
عيب في سطح العدسة کر ن من أخدو د 
و حافة پارز و . 


شَاشةٌ جيروم screen, Bjerrum’s‏ 
شاشة تماسية لقياس ال جزء الم ركزي من الساحة 
البصرية والمحدد بثلا ين درجة وتستعمل لقیاس 
فقدان البصر في الساحة المركزية وحصوصاً في 


الزرق . 
شاشة ماسية screen, tangent‏ 


(= Bjurrm?s SCreen) رظغil‎ 
sereen test, HesS ھس‎ al ات5ار‎ 
(tes) انظر‎ 

sebaceous meibomian cyst 
كيس ايوم المي‎ 
کیس الغدة المايبومية الذي يتولد عن انسداد‎ 
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` ring sS. اا‎ 
(= annular s.) انظرٍ‎ 

ْم رَمَضائة scintillating S8.‏ 
انظر (=teichopsia)‏ 
َة نمه یدل Seide’s s.‏ 


امتداد للعمة القوة من أحد طرفیہا ا 
منہما معا ويتد تقعر منطقة العتمة دائماً 


إلى نقطة الت ركير . 

َة کت suppression sS.‏ 
عتمة تظهر بسبب كبت بصر العين لبعض 
الوقت .' 

ر الم scotomagraph‏ 


جهاز حاص لرسم منطقة العتمة . 


scotomatization لقم‎ 


تولد العتمة والنقاط العمياء في الساحة البصرية 
أو تولدها في فكر المصاب عند رفضه إدراك 


مقا العنْمَة scotometer‏ 
جهاز لفحص وتسجيل العتمة . 


Bjerrum’s sS. 


قياس الساحة البصربة المزكرئة 


(= campimeter) !نظ‎ 


قيا ا العْمَة : scotometry‏ 
قياس مناطق الحم في الساحة .البصرية . 
رهاب القلام scotophobia ٠‏ 
لحوف المريع من الظلام ٠‏ 

ا ية ظلامّة ۰ scotopia‏ 


ا الليلية التي ها عتبة واطفة جداً ولا ترى 
فما الآلوان بل اللون الاأبيض وختلف درجات 
اللون الرمادي ويكون اليز البصري فيا 
ظلاميٰ ۰ scotopic‏ 
نسبة للظلام أو للغين المتكيفة للظلام . 
التلاؤم للظلام s5. adaptation‏ 

0 العين وتكيفها للظلام . 

sS. vision  ةّيمدَاظ ت‎ FF 
(= scotopia) رۈړil‎ 


الفشَاءٌ الژٹئر يض secondary membrane‏ 
كرد بت اتال الا ار 
المحفظة . 
secondary optic atrophy‏ 
امور البصتري الائوي 
ilظj (atrophy)‏ 
افر از( ج : إفرَار ات ) secretion‏ 
إفرَاژ المع الأسّامي basal tears s.‏ . 
ا الستمر من غير أي فعل 
انعكاسي أو عصبي . 
conjunctival s.‏ 
رهص › افر از الملتحمة 
الافراز المصلي الذي تولده اللتحمة عند 
الهاباعما . 
إفراز المع الإلمگاسي .5 ۴ھ٥)‏ ×۵1 
إفراز الدمع الذي يحدث استجابة لأي 
تيج للعين أو لأي منعكس عاطفي . 
sector iridectomy‏ 
ilغظۈر (iridecto0 my)‏ 
الشدفةٌ الأَمَامّة segment, anterior a‏ 
الجزء الأمامي من العين الذي يشمل القرنية 
والقرحية والغرفة الأمامية . 
segmental O‏ 
عة شدفّة حار جية 
قطعة إسفنجية أو e‏ توضع على صابة 
العين بغرن بعجها في عمليات انفصال 
الشبكية . 


segmental implant 
(= segmental explant) 
غرسة شذفيّة‎ 
sella turcica السرجٌ الثركيٰ‎ 
انخفاض مستغرض في وسط السطح العلوي‎ 
. للعظم الوتدي جحوي الغدة النخامية‎ 
semicircular canals التو ات الهلالية‎ 
القنوات الغشائية التي تكون جرءً من التيه‎ 


sebborrhea 


س 


مُت sebborrhea‏ 
)١(‏ فرط إفراز الزهم . 
(۲) التهاب الجلد المي . 

seborrhic dermatitis 
اهاب الجلد المي‎ 


اا ا ا 
دهونته و تقشره ویتصف بالحكة ويصيب أغاء 
عديدة من الجسم ومنها الأجفان وما حوطا . 


رهم sebum‏ 
إفراز الغداد الزهمية . 

Ss. palpebrale الهم الجَفنيّ‎ 

إفراز الغدد الحفنية . 

secluded pupil 1 حدق معز‎ 


حدقة محاطة بالتصاقات خلفية بصورة تامة . 
seclusic pupillae‏ 
secluded pupil)‏ =( 
إلعصاق الحدقة الام 
الإبصار الاي . second sight‏ 
قصر البصر المفرط مع تحسن القدرة عل 
القراءة القريبة )ا يحدث في المرالحل الاولى 
للساد : 
الفعل الكاتري secondary action‏ 
العمل الثانوي الهم الذي تقوم به و 
العين الخارجية عند تحريكها ها فمثلا تقوم 
العضلة المستقيمة العلوية بتقريب العين 
بالإضافة لوظيفتها الأصلية في رفعها . 
secondary angle of squint‏ 
زاوي الحَوّل الانوية 
الزاوية التي تولدها العين الحولاء عند تشبيت 
بصرها . 
secondary deviation‏ 


الإلجر اف الثائر ي 
انظر  (deviai01)‏ 


secondary glaucoma رف تاو ي‎ 
(glauco na) انظ‎ 
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sheath 


حافاته ويد إلى العضلة رافعة الجفن العلوي 
وى الصفيحة الخضروفية ف الحفن السفلي . 


عقابیل sequelea‏ 
أيه إصابات أ جیوه تغقب نوبة مرضية أو 
سیروونین serotonin‏ 


مادة كيميائية قابضة للأوعية توجد في مصل 
الدم وفي الكثير من الأنسجة والأغشية الخاطية 
للأمعاء الجسم الصنوبري والجهاز العصبي 
زكري ) 
serous chorioretinopathy‏ 
اغتلال المَغيميّة والشبَكيّة المَصلي 
il¡¦ۈj (chorioretinopathy)‏ 
serous choroidal detachment‏ 
إنفصال المَشيمية المَصليّ 
ilظر (detachment)‏ 
serous retinal separation‏ 
central serous retinopathy)‏ =( 
إعيلذل الشبكيّة الم ركزية المَصْليّ 
serous retinopathy, central‏ 
إعلال الشبكيّة الم ركزيّة المَصْليّ 
iiظر (retinopathy)‏ 
قزخَڈ serpigİinous ulcer ` ein‏ 


انطر (عceآن)‏ , 


sessile papilloma  ءaطاإ حليمُومٌ م‎ 


(papilloma) انظر‎ 
Sex linked disease 

رض متبط بالجنس 
انظر )عdiseas)‏ - 
محطًاطٌ الظل ._ hضصgra shadow‏ 
ال تستعمل لفحص عيوب العدسات اللاصقة 
وقياس أقطارها وانحناءاتبا . ) 

shatter-resistant lens 
دة مقارمة التاثر‎ 
انظر (ئتعا)‎ 
sheath I غمد‎ 
بنية أنبوبية تغلف أحد الأعضاء أو الأ جزاء في‎ 


ا 
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الغشائي وهي ثلاثة الأمامية والنلفية والوحشية 
و ضع فيا المستقبلات الحسية ل ركة 
الراس 
اليه الهلاليّة semilunar fold‏ 
plica semilunaris ٠‏ =( 
conjunctivae)‏ 
ية الملتحمة في ازاوية ألين الأنسية . 
انظر (1d٥؟)‏ 
semilunar ganglion‏ 
trigeminal ganglion)‏ =( 
العْفدة الهلالة 
انظ (صgli0صga(‏ ` 
َد شيځوخيٰ senile cataract‏ . 
iiظر ١ (cataract)‏ 
senile disciform macular‏ 
degeneration . ۰‏ 
تتكس بقعي فرصي شيځوجي 
ilۆۈj Kuhne - Junis macular‏ =( 
degeneration)‏ 
قبط" الحدفة الشيحو حي كوه عازممء 
انظر (0518أص) . 
sensitivity, denervation‏ 
denervation hypersensitivity)‏ =( 
تخاس إزالة التفصييب 
ilظj (hypersensitivity)‏ 
عة الإحساس sensitivity threshold‏ 
اقل اھ ات رها کا 
يتمكن الشخص من الأ بصار وتمبيز المرئيات . 
seperation, retinal‏ 
retinal detachment)‏ =( 


الفصتال الشبكية 


(detachment) رظil‎ 

seperation, vitreous 
4 ق‎ 
الفصال الجسم الزجاجي‎ 
. انفصال الجسم الزجاجي عن الشبكية‎ 
septum, orbital حاجز الحَجّاج‎ 
غشاء ليفي يلتصق جخارج الحجاج على طول‎ 


.Sheith 


s. conjunctivae 
سخا ديدي مي‎ 
لطلخات صفراء بنية أو صدأية اللون تظهر‎ 
في الملتحمة لوجود جسم أجنبي حديدي‎ 
فما . وقد تظهر أيضا في حالات الصباغ‎ 
٤ الدموي للعين‎ 
Siegrist streaks انلام زجریست‎ 
سلسلة من النقاط المنصبغة التي تكون خطوطا‎ 
في مسار وعاء مشيمي مصلب لي مرضى‎ 


علامة ( ج : عَلامّات ) sign ٠‏ 
ما يدل على وجود مرض أو تغير وظيفي یکن 
اشد او ی + 

عَلامَة باليت . ‘Ballet’ss.‏ 


عدم حركة المقلة وثباعها التام . 

غلامة باشو فسکي Bielshwsky’s s.‏ 
علامة في الاأحولال العلوي المتناوب إذا 
تعوذ العين المغطاة والمنحرفة إلى الأعلى إلى 
وضعها الطبيعي عند تغطية العين الثانية . 


Boston’ss. تلامة بوستن‎ 
SS SSE 
. للأسفل‎ 
Cowen’s s. . غلامة کين‎ 


انقباض الحدقة النفضي للتنبيه الضوفي 
الاتفاق وهي إحدى علامات داء غريفز . 
علامة دارلمبل Darlymple’s s.‏ 


حملقة العيئين . 
لام إنروث .8 Enroth’s‏ 
تورم الأجفان النفييخي . 
علامة غيفورد Gifford’s s.‏ 
صعوبة قلب الجفن العلوي . 
عَلامة جليبيك Jellinek’s s.‏ 
فرط ا الأجفان . 
علامَة جُوفرؤي Joffroy’s s.‏ 
علامة کوځر Kocher’s s.‏ 


فرط الحسار الان عند تثبيت البصر . 


‘bulbar s. (= vagina bulbi) 
غْمَدٌ المُقَلَةَ غلا المُقلّة‎ 


)vagİna) انظر‎ 


dural sS. الحافة‎ 


ت 


الغلاف الخارجي اللدماغ الذي يتد ليغطي 


العصب البصري . 
optic nerve s.‏ 
vagina nervi optici)‏ =( 
غم القصّب البصَريّ ‏ 
انظر (۷48114) 
عد !لأر sheathing of vessels‏ 
حطوط بزضاء اتشاهة بانب الأو عية الذمرية 


وموازية ها . 
صَلمَةَ جرَاحيّة shock, surgical‏ 
الصدمة التي تحدث أثناء أو بعد العمليات 
اة 
short ciliary nerve‏ 
القمنَبٌ الهدبيّ القمير 
iiضظlر (nevê)‏ ۰ 
تقصیر | _sShortening‏ 
- تقصير إحدى عضلاأت العين النارجية في . 
ا 
انكمَاش shrinkage‏ 
الكمان عسل :ال انال 2 
.الرجاجي الخلفي . 
shunt vessels, optic disc‏ 
أوعية القرص البصَريّ ا 
!نظ (vessel)‏ 
سحاز خدیدي » خاد . siderosis‏ 


ترسب الحدید في الانسة: 

سار حڍيدي ملي s. bulbi‏ 

ترسب صبغة حديدية في داحل المقلة . 
s8. bulbi, heterochromia‏ ` 


e“ س يت‎ TOPE 
سار حَديدي مغير اللون‎ 


تغير لون العين بترسب حديدي يحدث 


٠‏ عند تحلل جسم أجنبي حديدي داخل 


الو 
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.  skiascopy 


الجَيْبُ الكهْفی cavernous S.‏ 
جيب وريدي على جهتي العظم الوتدي 
يمتد من الشق الحجاجي العلوي حتى قمة 
المظم الصدغي الضخري ويستلم الوريد 

العيني العلوي ربعض الأوردة الأخرى . 
الجَيْب الغربَاليٰ ethmoidal Ss.‏ 
أحد الجيوب امجاورة للأئف يوجد في 


العظم الغربالي . 

الحيب الجببي frontal s.‏ 
اجيب اهواني الموجود ف العظم .لبي . 
جیب جنيب الألف paranasal s.‏ 


أحد الجيوب : الموائية النجاورة للأنف 
والمبطنة بالظهارة الخاطية. والمتصلة 
بجويف ٠‏ الاأنف وهي تشمل الجيوب 
الغربالي والجهي والفكي العلوي 


والوتدي . 
اليب المتخري petrosal s.‏ 


أحد الجيوب الدموية في الحمجمة 
الجَيْب الؤئدي sphenoidal s.‏ 
أحد الجيونب' اهوائية جنيبة الأئن ك 


sS. thrombosis, cavernous 
حار الجَيْب الكهفي.‎ 
حار الجیبت الكهفي اوھ کات‎ 
: ومیت ”جانا‎ 
ز٤8‎ 1۷۵۲۹18 الغگاس افر ص البَصَريّ‎ 
انعكاس مراي اللقرض البصري حيث تر‎ 
الأوعية الكبيرة منه باتجاه إتني نحو الجهة‎ 
. الأنفية‎ 


` skew deviation لحرا حالف‎ 


(deviation) 


.Skiascope 
٠ منطاز الشتبكية » منظاز. الظل‎ 
(=retinostope) انظر‎ 
'skiascopy 


ر الك نظي ال 


(=retinoscopy) نظ‎ 
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عَلامَة وبيس Möbiu’s s.‏ 
صعو بة تقارب العينين . 

علامة ر ن Miünsons’ s.‏ 
جال ك الق تة 


Romberg’s$ 8. ;ضرغ‎ al 
. عدم استقرار التوازن عند اغلاق العينين‎ 
Rosenbach’s S$. خljgز‎ aa 

رعشة الا جفان المغلقة . 


عَلامة سننون Sainton’s s.‏ 
تأخر تغضن الجبهة عند النظر للأعلى . 
علامة ستلقاغ Stelwag’s S.‏ 
نقص طرف العين. ٠.‏ 

لامَة گر ` Sucker’s s.‏ 
ضعف التركيز البصري عند النظر 
للجانب . 


علامَة فون غريف .$5 641° ¥01 


عدم هبوط الجفن العلوي عند النظر 


الإبصار الأجل sight, second‏ 
فرط قصر البصر مغ تحسن القدرة على القراءة 


کا يحدث في.المرحلة الأولى للساد 


silica (= quartz) . السیلیگا‎ 


0 


اني أکسنيد السيليسيوم رهي مادة غير اة 


silver wire e 
شيا اساك الفضة‎ 
طهر الرردي: الطبيعي ارات‎ 8 


ا ا ما معدنياً وتشاهد في 


اعتلال الشبكية بفرط التوتر الشرياني . 

اختار التفطية المُفرَدَة E cover test‏ 
عند تغطية إحدى العينين تعود العين الثانية 
امنحرفة إلى وضعها الطبيعي لتركز على الجسم 


المنظور . 


جیب ۰ sinus‏ 
تجويف أو قناة معمددة كتلك التي تحوي الدم 
الوريدي أو الشائل الخي التخاعي أو 

التجاويف اهوائية في الجمجمة .“ 


socket reconstruction 
إعادة بتاء الؤفب‎ 


إعادة بناء الوقب المنكمش ليتسع للعين 


حَلَقَةٌ agرiغ Soemmering’s Fig‏ 
حلقية ع عحيطية من محفظة العدسة وقشرتها تبقى 


ر و العدسة . ۰ 
عَدَسة لَأصفَة sof contac) lens i5‏ 
انظر (lens)‏ 
بَراریق زر ة soft drusen‏ 
انظطر (drusen)‏ ۰ 


soft exudates, retinal 
(= cotton wool spots) 
شبكية بيضاء اللون شاحبة تدل على‎ ٠ بقع‎ 
حدوث احتشاء صفري في العين وتشاهد في‎ 
ا ا‎ 


soft eye ين لين‎ 
۰ (eye) انظر‎ 

solar burn حرق شمسي‎ 
.)5U۲٥۸( انظر‎ 

تقر ان شمسي solar.keratosis‏ 


(keratosis) رظړil‎ 


مَحلُو 8 التقيع iE soaking‏ 
حلول توضع فيه العدسات اللاصقة للحفاظ 

علا رط ووا من التلوث . . 
مَحلول هبل solution, wetting‏ 
محلول يوضع على سطح العدسات اللاصقة 


کله . 


` Sorby’s pseudoinflammatory 


macular dystrophy 


لحكل البقم الإلهابيّ الگاذب 
انظر (GyStiopiyy‏ 


space, episcleral حيز حارج م الصلبّة‎ 
(= spatium episclerale) رړغii‎ 


فيجعلها بلولة وينتشر السائل على سطحها 


sleep. REM 


sleep, REM 
(rapid eye movements 5.) 


وم رم » وم الحَرّ كات العَييّة السَريعة 
نوم عميق تتحرك فيه العين حر کاٹ سريعة . 


slide, epithelial رخف ظهاري‎ 


ز حف ار القرنية إلى منطقة سحج 
تضررت خخا لتغطيتها . 

sling, fascia lata frontalis 

(for ptosis) 

مُعاقَةُ اللفافة العَريْضة ( لاإطرًاق ) 
استعمال اللفافة الفخذية العريضة أرفع الجحض. 
امتدلي في الإطراق . 
مُعَلقَهَ غرزيّة ` sng, surê‏ 
استعمال الخيط لعمل معلقة في عملية تقوم 
الإطراق أو تدلي زاوية الموق أو اللحاظ . 
إلارة شَقَيةَ slit illumination‏ 
ضوء يمرر من شق في حجاب لانارة الشبكية 
عند تنظيرها ما يساعد على معرفة مستويات 
شلف تراكيما . 
مصبّاح في : slit lamp‏ 
مصباح جوزي حجابا فيه ٿن ڪر من خلال 
شعاع ضولي شديد يوجه للعين لفحص 
ملقحمة القرنية أو. القزحية أو العدسة أو 
الرجاجاني أو الشبكية وهذا الضوء يضيء 
مقطعا معينا من الانسجة التي يساط عليما . 
ضخان „smog‏ 
ضباب ودخان ميج العين ويؤدې إلى التہابامبا 
ولكنه لا يحدث ضرراً مستديماً فيها . 


Snellen’ s reading card 
بطَاقةٌ سنيلين لِلقراءَة‎ 
(reading) رظنi‎ 
Snellen’s chart َوحَة سنیلین‎ 
٠ )طق٣أ( انظر‎ 
snow blindness مى الجّليد‎ 
٠ (blindness) رظړil‎ 
socket . رقب‎ 
. الحجاج المبطن باللتحمة بعد استقصال العين‎ 
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Spectacles 


ملق الجَفن spatula, lid‏ 
أداة جراحية تستعمل في عمليات الأجفان . 
تار ات › غویتات spectacles‏ 


زوج 2 العدسات تراکب ف إطار ل تستعما 


. البصر‎ E 


تقار اٿ ذاث بور bifocals. j‏ 
نظارات اذا" بۆرتين ادها للرؤية 
القريبة كالقراءة والفانية للرؤية الاعتيادية 


کالمسافات البعيدة ت 1 

s. blur ضبَايية الْعَدسّات.‎ 
lur) انظر‎ 

نظارَاٿ م مرکبة compound s.‏ 


نظارات تحوي عدسات إضافية ملونة 
تستعمل عند التعرض للضوء الشديد . 
َظَارَات غير منَراكö‏ .5 decentered‏ . 
نظارات تحوي عدسات مكونة من أجزاء 
عبات محدبة غير متراكزة . 


ا 


ظارً اٿ ذاث بۇرتین divided s.‏ 
lنظر‏ ).$ bifocal‏ =( 

تظار اث ılaلgنù‏ .5 Massel01’s‏ 
نظارات تحوي إضافات ترفع الجفن 
العلوي ف حالات تدلي اللحفن الشللي . 


نظارً ات مَایگًا mica sS.‏ 
ثظارات ص صفائح مایکا تحمي العين من 
الأجسام الغريبة . 


ك 
نظارات ذات بۇرتين .5 pantoscopic‏ 


انظر (.5 al‏ چ 
periscopic sS. ۰‏ 


نَقَارَات واسعة الريي » نارات ممفاقة 
نظارات ذات عدسات حدبة مقعرة مع 
وجهها المقعر بالقرب من العين وتتيح ها 
جالا أوسع لارؤية . 


تقار اث مَنشورية prismatic s.‏ 
نظارات بعدسات منشورية e‏ 
عيوب عضلات العين . 

راث الوْعَاظ .5 5 pulpit‏ 
ات فيا عدسات في نصفها السفلي 
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spaze, suprachoroidal 
حير قوق المشيميّة‎ 
. الحيز الكائن بين المشيمية والصلبة‎ 
spaces, Fontana أُحيارُ فولتانا‎ 
أحياز تحت الرباط المشطوي لعين اجنين تبقى‎ 
حتى الشهر السادس من عمره . وتوجد هذه‎ 
الأحياز في الحيوانات الدنيا وتبقی هناك طيلة‎ 
عمرها وهي توصل الخلط الاي من الغرفة‎ 
. الأمامية إلى قناة شل‎ 


spaces, trabecular اياز الترايق‎ 


القنينات الجهرية الدقيقة الموجودة في شبكة 
التراييق التي توصل بين الغرفة الأمامية وقناة 


ل 


و 


spasm 


تقلص عضي ٠‏ 2 شدید ومفاجیء 


ا الكفJ accommodati01 Ss:‏ 
تشنج العضلة المدبية الذي يولد تكيفاً 


مفرطاً للرؤية القريبة . 

شنج الهَدبيّ ciliary s.‏ 
تشنج العضلة اهدبية الذي يولد تيف 
الغدسة :+ 

nodding s. شنح إِيمَائيّ‎ 


تشنج العضلة القصية الترقوية اللفشائية 


متتالية . 

شنح مقي دويريٌ .8 0108¥ 
شنج إاني ` spasmus mutans‏ 
انظر (=nodding 5s.)‏ 


شتر حار جي جي کشنجي spastic ectropion‏ 

(ectropion) انظر‎ 

ee entropion تَر داخليٰ کشنُجيٰ‎ Ks 

(entropion) 2 

spatium, episcleraleiinlا حَيز حارج‎ 
| (=episcleral space) 

الحيز بين لفافة العين والمقلة ٠.‏ 


spectacles 


موشوري . 
كور العَدسّة spherophakia‏ 
عيب في شكل عدسة العين . ججعلها مكورة 
وصغيرة وتشاهد في الرضى المصاين ببعض 
أمراض الأدم المتو سط وتتعرض هذه العدسة 
للخلع بسهولة . 

sphincter 
) رة » القطتلةٌ القصرة ج : مات‎ 
شريط عضلي حلقي يضيق مرا أو فتحة أحد‎ 
. الاعضاء‎ 
s. iridis (=s. iris) مَصرة القرحيّة‎ 
العضلة مقبضة الحدقة التي تتكون من‎ 
ألياف دائرية عضلية ملساء وتوجد في‎ 
قزحية العين وتقبض الحدقة عند تقلصها‎ 
.. وتغذيما أعصاب لا ودية‎ 
s. erosion _ ا کل المَصرّة‎ 
هشم ا القرحية  نتيجة العدسات‎ 
. المسنودة بالقزحية والحدقة‎ 
's. pupillae مُقَبّضة الحَدَقة‎ 
العضلة مقبضة الحدقة‎ 
s. pupillae muscle 

الغضلة مُقَبصة مُقبضة الحَدقة 


قط الَمة sphincterectomy‏ 


قطع مصرة E‏ 
شنج | مص ة sphincterismus‏ 


RR أعضلة‎ ١ تشنج‎ 


بضع ا5ص sphincterotomy‏ . 


بضع المصرة جراحياً . 

spindle, Krukenberg’s 
مجمع الاصباغ على الوجه الخلفي لظهارة‎ 
القرنية على شكل مغزلي عمودي الذي يتولد‎ 
عن تحطم صباغ القرحية . ويحدث ذلك في‎ 
الزرق الصباغي وفي الرضح وبعد التهاب‎ 
. وني الداء السكري‎ e 
spot . ٠ لقطة › فة‎ 


تقار ات ضيه الفنْحَة .ك sten0 pc‏ 
نظارات ذات لوحات معدنية مفتوحة في 
وسطها فقط ٠.‏ 

تظَارَاٿ مُلَوئة tinted s.‏ 
نظارات ملونة تحمي العين من الضوء 


. 0 
` varilux s. 

ظا رات مَدَرْجَة رجه الإنكساريّة ۰ 
نظارات ذات عدسات يتناقص بعدها 
البؤري تدرجياً من أعلى إلى أسفل لتسهيل 
الرؤية المميزة لختلف المسافات . 
تَظَارَاتُ شًة wire frãMe S.‏ 
نظارات مجاطة بشبكة معدنية تحمي العين 
من الصدمات والأجسام الغريبة . 

spectrocolorimeter 


ماف عمی الألؤان 


جهاز يستعمل لکشف عمی الألوان . 

َيف الالو ان ` spectrum, color‏ 
ظيف الموجات الضوئية الختلفة التي تتمكن 
العين من ا 4 2 


اللو نین لأر و النفسجى.: 
الطَيْف الکهرومغتاطيسي 
spectrum, electromagnetic‏ 
مجموع الأشعاعات الختلفة ذات الذبذبات 


والأمواج التباينة الطول ولكن ها جميعاً سرعة 


واحدة . 

اليف المرئي spectrum, visible‏ 
طيف الموجات الضوئية التي تبصرهاا عين 
الإإنسان . 

منظار speculum‏ 
الة لمنظير داخل الأعضاء المجوفة أو الأنبوبية . 
منظار القَتاة الَمعيّة .8 lacrimal‏ 
أداة لتبعيد 8 الجرح في العمليات 
لأتيسير النظر للقناة الدمعية . 

ريع ک وي spherical aberration‏ 
اi¡ظر (aberration)‏ . 
کرو يه نشور spherocylinder i‏ 


علسة أحد سط جیا دب والقاي 
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squint 


ْقطّة روث Roth’ss,‏ 
نقطة نرفية في الشبكية بيضاء ا ركز تظهر 

ف التهاب الشغاف ا لجرثومي دون الحاد . 
منظار الشبكية البقَميْ 0٤110ء١ sp0)‏ 
منظار يستعمل لتعيون عيوب العين الأنكسارية 
و رة داري ى فة الن + 
مشتطار دمعي splitter, lacrimal‏ 
أداة 8 لتسسليخ کیس الدمع . 

لَه ر ربيعية spring catarrh‏ 

۰ (cataIrh) رظil‎ 


مهماز الصلبّة Spur, scleral‏ 
نتوء من الصلبة يوجد في الغرفة الأمامية ينغرز 
فيه الجسم اهدي ا 
squamous blepharitis‏ 
إلتهاب الجفن الحزشفي 

(blepharitis). رظil‎ 

ول squint‏ 
انظر U8)‏ bisۆstra‏ =( 
حول يفي accommodation S.‏ 
حول يظهر عند تكيف العين للنظر 


. القريب‎ 
alternating Ss. حول متاو ب‎ 
(= alternating strabismus) ¡ii 
bilateral s. حول العَيبن‎ 
(= bilateral strabismus) رۈ¡il‎ 
concomitant sS. حول رافق‎ 
(= concomitant !نۆر‎ 
strabismus) 


حول إلسي القبّل .ك convergent‏ 
انظر esotropia)‏ =( 


خو وَل وَحشيٰ » الخْرّر .8 divergent‏ 
انکر exotropia)‏ =) 


downwards. حول سفلی‎ 
(= hypotropria) رظi‎ 
false s. حول گاذب‎ 


حالة توحي بوجود حول في العين السليمة 
بسبب وجود طيات فوق الماق . 
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قاط بیثوت Bitot s’s‏ 
تقرن ظهارة إلغشاء اخاطي للملتحمة عند 

الحوف فيولد نقاطا بارزة فيا . 
البقَعَهُ ايء .$lihdsطb‏ 
اقطة العبياء فى الشيكية حيث يدخل 


العصب البصري إلى العين . 


قاط بُروشفيلد Brushfield’ss's‏ 
بقع بيضاء عابرة تظهر عند الولأدة ف 
القز حية ف بعض الحالات المرضية و ف 
بعض الأطفال الأضحء : 


cafe au lait s’ sS بقع القَهوّة بالحلیب‎ 5 


بقع ذات لون ب ي فاتح حاص يشبه لون 
القهوة بالحليب تظهر في الورام الليفي 
العصبي وفي متلازمة أولبرایت : 

cherry red s’s in macula 
بقع حمراء كرريّة‎ 
نقط حراء تظهر في البقعة الصفراء مع‎ 
وذمة الشبكية الحيطة بها والتي تظهر بلون‎ 
سنجابي وتنسبب عن انسداد شريان‎ 
. الشبكية ال ركزي‎ 
cotton-wools’s قاط قطي‎ 
عتامات بيضاء أو رمادية تظهر في الشبكية‎ 
تنكون من أجسام كيسانية وتشاهد في‎ 
اعتلال الشبكية بارتفاع ضغط الدم‎ 
. والذأب الحمامي والداء السكري‎ 
dry s’s قاط جَافة‎ 
بقع جافة تشاهد على سطح القرنية وذلك‎ 
وو ا ن و ی ی‎ 
Elsching’s s’s - قاط الشتينغ‎ 
نقاط صبغية سوداء حاطة الة صفراء‎ 
تشاهد في المشيمية في حالات ارتفاع‎ 
٠. , ضغط الدم‎ 

Fuch’s black s. 

قط فوخ السّوداء 
نقطة تكاثر طبقة الشبكية الصباغية ف 
الشبكية الم ركزية تظهر في قصر البصر 
التتكسي . 


squint 


حول تکيفي ر بدون نظارات ) 


المصابين بقصر البصر الشديد . 


عتبة حلفي annular s.‏ 
عنبة الصلبة في المنطقة الهدبية التي تمتد الى 
ERS‏ 


عب مامي anterior sS.‏ 
عنبة الصلبة أو القرنية في القسم الأمامي 
ا ) 
عة هَدَبيّة ciliary s.‏ 
عنبة الصلبة في قسمها الحاوي على الجسم 

اهدي . 
عنبة القرنية corneal s.‏ 


)١(‏ تمدد القرنية مع التصاق النسيج 
العنبي . 

(۲) عنبة القزحية التي تبرز من خلال 
جرح في القرنية . 


تصحيح الحول التكيفي بالنظارات 


latent s. ' إخولال‎ 
(= phoria) انظر‎ 

lateral s. حول وَحشيٰ‎ 
)= ex×0†۲014( انظر‎ 

حول نسي medial s:‏ 
انظر (0۲0P14ع‏ =) 

paralytic s. حول شلَليٰ‎ 
(= paralytic strabismus) ر|ظiî‎ 
upward s. : حول علوي‎ 
(= hypertropia) رظiا‎ 

stable vision بَصرٌ ابت‎ 


انظر (10۸یi)‏ 
إلصيباع قوسي staining, arcuate‏ 
انصباغ قوسي الشكل في اطراف القرنية 
يتسبب عن ازاحة العدسة اللاصقة عن 
م رکزها . 

staining, blood, of cornea 
إلصباع القرنية بالدم‎ 
مرور كريات دم حمراء الى القرنية بعد نرف‎ 
في الغرفة الأمامية وارتفاع ضغط داخل‎ 
) . العين‎ 
staphyloma ` عة‎ 
بروز في القرنية أو الصلبة مبطن بنسيج عنبي‎ 
يتسبب عن تمدد ندبة في العين وقد يشاهد عند‎ 
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stereo - orthopter 


static perimetry 
قاس السَاحة الَصَريّة السكونيٰ‎ 
. (perimetry) j|ړil‎ 
Stellwag’s sign عَلَامَهُ ستیلقا غ‎ 
انظر (187ء)‎ 


stem palsy شل جعي‎ 


شلل يصيب أخد اعصاب العين بسبب فة في 
جذع الدماغ ويكون عادة ججانب واحد مع 
نوسح الحدقة وشلل الكيف عند اصابة 


العصب القحفى اثالث . 
ُضيق stenosis‏ 
تضيق فناة العضو . 
infantile lacrimal s.‏ 
ر م0 Ww‏ س 
تضیق دمعي طفلي 
تضيتق المسال أو القناة الدمعية عند 
الأطفال . 


nasolacrimal duct s. 
يق الَتاة الأنفيّة الدَمْعيّة‎ 
شي القداة الدمحة الرسلة بن الك‎ 
الدمعي و لاف‎ 
stereo test, Wir إلحتبّار اتج لوٽ‎ 
انظر (ائعا)‎ 


stereocampimeter 
مقياس السَاحة البصرية المجسّم‎ 
جهاز لقياس العتمة ال ركزية في عين واحدة أو‎ 
. أية عيوب في الشبكية‎ 
stereo-ophthalmoscope 


منظار لين بنظر بواسطته قاع العين يمين 


خلال عدستین. عینیتین . 


جَټاؤ تو يم الحَوّل stereophorometer‏ ۰ 


چوا کور کار الود ل ل ارين 
E‏ 

قوم لمر الْمُجَسَمّ stereo - Orthop)‏ 
جهاز يستعمل في تارين تقوم البصر في 
الحول . 
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S. Cornea racemosum 


عة قَرَنيّة عُنقّوديّة 


ا ع و 
حلاها اجراء قرحية صغيرة . 


عتبة إمنتوائيّة  equational s.‏ 
عنبة الصلية التي تتو ضع في المنطقة 
الاستوائية للعين . 
عة مُقْحَمَةَ .§ intercalary‏ 
عنبة تتوضع في حافة الصابة والى الأمام ٠‏ 
0 مغرز الجسم ادلي . 
َة حَسر البَصّر myopic s.‏ ` 
عنبة 0 التي تتولد في .قصر البصر 
الشديد . 
peripheral 8. (= anterior | S.‏ 
َة طر فة 
posterior s. (= Scarpa’s s. J‏ 
به عََبة حلفية ج 
projecting s. (= corneal s. )‏ 
تبه َارِرّة . ® 
عتبة الشتتكية retinal s.‏ 


بروز الشبكية الى الأمام . 

Scarpa’s s. (= corneal s.) 
قري‎ 
scleral s. عة الصلبّة‎ 
بروز ا من نقطة في‎ 


ا 

uveal s عة عبَويّة.‎ 

روز العنية خلال صابة مرقة أو زقيقة . 
نجمة بقَعيّة  star, macular‏ 
ترسبات في. منطقة البقعة قظهر بشكل نجمي . 
يُحَمَلق » حَملَقَة stare‏ 


حلقة ثابتة من دون أي طرف في العين . 
دَاءٌ ا رکارذتٽ Stargardt’s disease‏ 
أنظر (ع44€ءءdi)‏ 

stasis, papillary ۰‏ 
ركو حَلَمِي » وَذْمَة الحليمة البصرية 
ii¡¦زر papilledema)‏ =( ` 


حول strabismus‏ 
انحراف العين لدرجة لا يكن للمريض من 
تعديلها وتتجه فيه عاور العينين بأتجاهين غير 

طبيعيين فيزيولوجياً . 


حول مُطلّق absolute s. ٠‏ 
حول يحصل مهما كان بعد نقطة 


الت رکیز ٠.‏ 

accommodative s. حول َكَيْفيٰ‎ 

حول يحصل إما لفرط التكيف أو لقلته . 

alternating s. حول متتاوب‎ 

حول بيحصل في احدى العينين تارة 

ويحصل في العين الثانية تارة أحرى . 
bilateral s. (= alternating s.)‏ 

حول متتاوب 

binocular s. (= alternating s.) 

حول فتتاوب 

comitant s. حول رافق‎ 

(= concomitant S.) 


حو ل مَرّافق .8 concomitant‏ 
حول یتسہب عن حطاً في انغراز عضلات 
العين فيولد انحرافاً متساوياً عند نظر العين 
لأية جهة من الجهات لأن العين المنحرفة 
تتبع في حركتها العين السليمة أي آنا 
ترافقها في حر کتها .| 

حول ټلويٰ consecutive sS.‏ 
حول يعقب عملية جراحية لاصلاح حول 
من نوع اخر کحدوث حول وحشي بعد 
عملية حول انسي . 

حول ائم | constant sS.‏ 
حول موجود دائما . 
قبل › حو ل إنسي convergent sS.‏ 
انغظطر esotropia)‏ =( 

حول ڌوري cyelic s.‏ 
حول متناوب يعاود في فترات منتظمة . 
حول وَحشي « خر .$ diverge‏ 
انظر e×0۲0۲14(‏ =) 


stereopsis 


رؤية مجسمة stereopsis‏ 
solid vision,‏ =( 
depth perception)‏ = 
رؤية ثلائية الأبعاد تم. بالعينين وهي غالبً 
ما تكون لارؤية القريبة . 
منظاز مجم stereoscope‏ 
جهاز يساعد على وضع صور متباينة لبم 
المنظور أمام كل من العينين مما يولد ادراكا 
برۇية مجسمة له | 
إبَصار مجم stereoscopic vision‏ 


ستیرویدات steroids‏ 
مجموعة من المركبات الكيميائية تشمل العديد 
من المرمونات والكثير من الواد الأحرى 
كالكوليسترول وحموض الصفراء وبعض المواد 

اة 
ْنع التحل sting, bee‏ 


لسعة حشرة النحل التي تصيب العين فتسبب 
التهاب القرحية واحتقان العين ووذمة القرنية . 


َسنْعَة الڌبور sting, wasp‏ 
القرحية ووذمة القرنية وعتامتها وهي شد من 


TR 

فط stippling‏ 
انصباغ نقطي في القرنية . 

storage, wet تَخُرَينْ رطب‎ 


حفظ العدساتاللاصقة الصلبة في ملول . 


ا 
مقيّاس الحو strabismometer‏ 
آلة لقياس درجة الحول . 
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strabotome 


حول لاشلَلَ . nonparalytic s.‏ 
حول غير مرافق وغیر مسبب عن شلل 
عضلات العين الخارجية . 

s. objective angle 
اة لزل التررية‎ 
. زاوية الحول کا يقيسها الطبيب‎ 


paralytic s. حول شلَليٰ‎ 

الخارجية . 
حول ڌوړي periodic s.‏ 
حول يظهر ألناء تكيف العين الشديد .. 
حول نسي relative s.‏ 


ول عل هد ازو ع الان 
ولا يخدث عند الرؤية لكل المسافات .. 


. $P modi $.  يجنَشئ حول‎ 


حول بسبب تشنج عضلات العين . 

suppressed sS. 
حول مکوت » إخولال‎ 
(= heterophOria) رۈنl‎ 
sursumvergence S$. ¢ حول علو‎ 


حول يکون فيه اور البصري على ن 


نقطة لر كير . 

unilateral s. حول مرد‎ 

` (= uniocular 8.( انظر‎ 

خو ل مهرد . uniocular s.‏ 

حول يصيب احدى العينين فقط . 

upward s. ` حول علوي‎ 
(= hypertropia) نۆر‎ 

vertical s. ٠ حول مووي‎ 


حول يکون فيه انحراف العين بأتجاه 
عمودي سواء إلى الأعلى أو إلى الأسفل . 


مقياس الحَوّل strabometer‏ 
اiظر‏ )terڳstrabiso‏ =( 
قياس الول strabometry‏ 
قياس درجة الحول . 

strabotome ٠ مبضَعٌ الحَول‎ 


مبضع يستعمل في عمليات الحول . 
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ڪول يمي dynamic s.‏ 
البدء بالحول أضعف عضلات العين ولكنه 
يزؤل عند النظر بالعيئين ٠.‏ 

خو ل وحشي external s.‏ 
iنغۈر exotropia)‏ =( 
حول اى ` .$ horizontal‏ 


حول يكون فيه انحراف احور المبصري 
A AL a OF‏ 


الانسية . 

حول لا مُرافق incomitant s.‏ 
انظر (.8 noncomitant‏ =( 
خو ل مقطّع intermittent S.‏ 
حول محصل في فترات متباعدة . 
حول نسي » قبل internal s.‏ 


(= esotrop12( انظر‎ 


حول حر کي kinetic s.‏ 


حول يتسبب عن فرط عمل عضلات 
ال اة 

إحولاآل > حول امن latent s.‏ 
حول يحصل فقط عند غلق احدى 


العينين . 

حو ل ظاهر manifest S.‏ 
حول يحصل عند النظر بالعينين . 

خو ل ال mechanical s.‏ 


حول يحدث عند الضغط على العين أو عند 
سحبہا ا تسببه الأورام التي تسحب أو 
تدفع العين لأحدى الجهات . 
خو 8 مُفْرَد monolateral s.‏ 
انظر ,.$ monocular‏ =( 
unilateral s.)‏ 
حول عَضَلي muscular s.‏ 
أiظزر‏ ).$ .(=concomitant‏ 
noncomitant 8S.‏ 
nonconcomitant S.)‏ =( 
حول لا مُرًافق 
حول تختلف درجته بأختلاف إتجاه حر كة 
العين . 


strabotomy 


stratum pigmenti bulbi oculi 
ARN 
للشبكية وتمتد من مدخل العصب البصري‎ 
حتى حافة حدقة القزحية وتحوي الطبقات‎ 
. الإنصباغية للشبكية والمدبية والقزحية‎ 
stratum pigmenti iridiş 
الطَبقةُ الصبَاغية للقُرَحيّة‎ 
جزء الطبقة الصباغية للعين التي تد لل‎ 
. السطح الخلفي للقزحية‎ 
stratum pigmenti retinea 
جزء الطبقة الصباغية للعين التي تكون‎ 
. الطبقة: الخار جية للشبكية‎ 


streak retinoscope 
ما الشتيكية الخطي‎ 
(retir oseOpe) ڙظil‎ 


اثلا و عائية streaks, angioid‏ 
حطوط صبغية تظهر في قأع العين 
الشكل بالأوعية تتكون عن تحطم ألياف 
الطبقة الرنة للمشيمية ‏ 
ئلاَمُ زر نت streaks, Siegrs`'s‏ 
سلاسل من رقظات منصبغة تكون 
حطوطاً في مسار وعاء مشيمي مصلب في 
مرض ارتفاع عط الدم 

streptomycin optic atrophy 
٠ ضموز بَصَري بالستربتومایسین‎ 
اضمور الصعب البصري نتيجة . المعالجة‎ 
. بالستر بتو مايسین‎ 
striae, choroidal! حطوط المَيميّة‎ 
خحطوط تشاهد ممنظار العين عند وجود‎ 
7 ورم حجا جي يدفع المقلة من الخلف‎ 
striae ciliaris ځحطو ط الهّدبي‎ 
الأحخرف التي تسير متوازية مع بعضها‎ - 
و تمد من أستان ال لفوهة المشرشرة‎ 
. للشبكية إلى أخاديد البروزات المدبية‎ 


بضع الحَوّل strabotomy‏ 
علاج الحول . 


سوار الصْلبّة strap, scleral‏ 
شريط لدائني يستعمل لتطويق العين عند 
حط استوائها في جراحات الشبكية . 
stratum cerebrale retina‏ 
الطبقة الداخحلية الشفافة والجساسة لاضوء 
في الشبكية . 
stratum ganglionare nervi‏ 
optici‏ 
الطَبَقَةٌ العقديّة لصب البَصَري 
الطبقة الخية الشبكية التي تحوي الخلايا 
عديدة الأقطاب والتي م حاورها 
العصب البصري . ۰ 
stratum ganglionare retinea‏ 
الطْبقَة العقديّة للشبكية 
الطبقة الوسطية الرقيقة من الطبقة الخية 
الشبكية والتي تحوي خلايا ب ركنجي . 
stratum neuroepithelial‏ 
retinae‏ 
الطْبَقَةَ الظهاريّة ت للشبكية ‏ . 
الطبقة الخارجية. من اة الغ رة 


الطَبقَة صر stratum opticum‏ 
طبقة الألياف البيضاء في الأكيمة العليا 
ا 
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. Subjective lighting flashes 


عة شَعيرَة داخلية stye, internal‏ 
ا باطنة تصیب عردة مایبو ميان وعادة ما 


رج هن ال ا الي ن : 


‘stye, meibomian 


شعيرة داخلية ٤‏ شعيرة ماییومیان 
!iظj internal stye)‏ =( 
stye, Zeisian‏ 
شعيرَة حارجيّة . شعيرة زايس 
lنظر external stye)‏ =( 
subconjunctival drug‏ 
administration‏ 
إذخال العقار تخت المُقَحمَة 
زرق الأدوية تحت اللخحمة . 
subconjunctival hemorrhage‏ 
ترف ي تحت المُلتَحمّة 
تزف في الحيز تحت ال ملتحمة يودي إلى احمرار 
شديد في بياض العين . 
subepithelial keratitis‏ 
إليهاب القرنية تحت الظهارة 
انظر .(keratitis)‏ 
subhyaloid hemorrhage‏ 
preretinal Oa‏ =( 
ف تحت الرْجَاجيٰ 
نرف فی الحیز مام E‏ وخلف الجسم 
الزجاجي وعادة ما يكون فيه نضح سائل . 
subjective lighting flashes‏ 
وَمَضَات ضوئية شخصانية ي 
رؤية ومضات ضوئية كالبرق دون وجود 
مصدر خارجي ها . 
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خحطوط الشبكّة striae, retinal‏ 
خطوط تری بنظار العین عند وجود ورم 

حجاجي ع المقلة من الف . 
خحطوط غۇفgة striae, vertical‏ 
خحطوط عمودية قصيرة تظهر في القرنية 
وتتسبب عن طيات غشاء ديسمنت وهي 
SE‏ 


۴ 


للا کسجين . 


striate area, visual OE 
حةٌ المُحَططة في القشرة البَصريّة‎ 
باحة الخية في الفص القذالي التي‎ 
. كون المنطقة البصرية الاأولية‎ 
` striate keratitis 
اهاب القرنية َة المْحطط‎ 
(keratitis) !نظ‎ 
striate keratopathy 
إغتلال القَرَية المْحطط‎ 
(keratopathy) رطظil‎ 
` stricture, nasolacrimal duct 
)= RO 4 stenosis) 
طب كضيق القَتاة الدمعية‎ 


eo انظر‎ ۰ 


سکته » ية stroke‏ 
حالة مرضية شديدة ومفاجغة , 

stroma, corneal سی القر َة‎ 
{= substantia pFoOpria رۈ¡نl‎ 
cornea) 


stromal corneal dystrophy 
حل سى القرنية‎ 
(dyst۴ضصطy( انظر‎ 
stromal infection éَڈ5تلا مج‎ 


مج سدى القرنية . 

sty, stye . شعيرة » جاجد‎ 
(= hordeolum) jظil‎ 

شَميرة خارجيّة stye, external‏ ` 
شعيرة تصيب غدة زايس وتكون على 
سطح الجلد عند حافة الجن . 


sulcus; infrapalpebral ٠ 
. للم خت حت الجَفنيي‎ 
. الأحدود أسفل الجفن السفلي‎ 
sulcus sclerae تلم الصْلّة‎ 
. الاحدود عبد اتصال الصابة والقرنية‎ 


sulcus, sclerocorneal 
(=s. sclerae) 

القلم الصبَويّ القرتويٰ 
طَفُحَات شَمسية sunbursts‏ 
بقع شبكية انصباغية تتكون بالفرط التنسجي 
الظهاري تشاهد #, اعتلال الشبكية الخلوي 
المنجلي . 
ساد عَبّاد ل٠س sunflower cataract‏ 
اiغظjر (cataract)‏ 
متلاز م الغرو ب sunset syndrome‏ 
iن¡ۈر (syndFome)‏ 


اترا گې . superimposition‏ 
القدرة على ادراك صورتين متشابتين » تتكون 
کل منہما على احدی الشبکیتین » کصورتین 
متراکبتین ولکنہما منفصاتین ادراكياً . 

> حمَج إضافيٰ superinfection‏ 
خهمج مضاعف جراثم أو فطريات جديدة 
يضاعف المج الأولي الذي يعالج بصادات 
خحاصة مقاومة لاصابته ولكنا غير فعالة تجاه 
الخمج المضاف ومن الممكن أن يحدث ألخمج 
الاضافي في موضع الخمج الأولي أو في موضع 
superior cervical ganglion‏ 

العقَدَةٌ الرَقَِيّةَ العليا 

(ganglion) انظر‎ 
superior colliculus الأكَيمَة اللو‎ 

(colliculus) jظړi!‎ 


superior conjunctival fornix 
البو المأتحمي العَلويّ'‎ 
(fornix) رۈزil‎ 


subluxated lens 


عَدسة مُقَكَكَة subluxated lens‏ 
عدسة العين الخلو عة جز ٿيا . ۰ 
فك › حلع جز جزئيٰ subluxation‏ 
خلع جزني لي اتصال أو مقصل .. 
فَكَكُ العَدَسة lens s8.‏ 
خلع جزلي لعدسة العين يسبب رضحها 
أو مرضها . 
subretinal fluid. arainage‏ ` 
FE‏ زح سائل خت الشبكية 1 
تزح السائل من تحت الشبكية المتفصلة بفغر 
الصلبة . 
subretinal neovascular‏ 
membrane‏ 
غشاءُ الأوعيّة المُحْدثّة تحت الشبكية 
غشاء يحوي أوعية محدثة جديدة تحت الشبكية 
ويمکن رؤيته کغشاء سنجاي اللون .. 
subretinal neovascularization‏ 
وي تحت الفبكية . 
تكون أوعية دموية جديدة تحت الشبكية . 
substantia propria cornea‏ 
المَادَة القخصوصة القرتويّة 
طبقة الألياف المتينة والشفافة وهي اللكون 
الرئيسي للقرنية وتقع بين الصفيحتين الحددتين 
الامامية والخلفية . 
substantia propria sclerae‏ 
الْمَادَةٌ المَخصوصة الصلبويّة 
امادة الرئيسية للصلبة وتقع بين الصفيحة 


الداكنة للصلبة والصفيحة خارج الصلية 


وتکون من ليقية كثيفة مع 
الاتباهات E‏ المادة a‏ 


للقرنية . 

عَادَمَةٌ سو کر .Suker sign‏ 
انظر (٣عاء)‏ 

. sulcus, calcarine ٍڃيéزامهملا الم‎ 


تلم على السطح الأنسي للفص القذالي للمخ 
ونقع حوالیه ای المخ البصرية : 
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surgery 


في العينين عندما تكون خارج البؤرة . 

)٤(‏ امال الدماغ لاحدى الصورتين امولدتين 
على نقطتين غير متوافقتين في العينين تجنباً 
لأزدواج ج الرؤية . 

$: amblyopia ا کي‎ 
(amblyopia) رړضii‎ 


عَْمَةَ ية 0-0 0 20 $004 .$ 
انظر (14 (s00‏ 
قحي suppurative‏ 


مولد للقيح أو ما له علاقة به . 

التهابٌ العبيّة القيحي s. uveitis‏ 

(uveitis) رۈظنl‎ 

فو ق المَشيمبة ' suprachoroid‏ 

منطقة ما فوق المشيمية وتحت الصلبة . 

supracloroidal space 

. الحيز الكائن بين المشيمية والصابة‎ ٠ 
supraclinoid aneurysm 

أ الم قوق السريري 

أم الدم في التجويف .القحفي الوسطي فوق 


الناء السريري ۴ 


suptraclinoid hemorrhage 


زف قوق السريري 
زف فوق الناىء السريري في التجويف 
القحفي الوسطي . 
انحر اف علوي . supraduction‏ 
انحراف العين ودورانها للأعلى . 

supraorbital nerve 
القصَبْ فوة ق الحَجَاجي‎ 

انظر (۷e٣د)‏ 

حَمْلَقَةَ غلوية supraversion‏ 
ح ركة العين للأعلى والنظر للأعلى . 
جرّاحَة surgery‏ 
العمليات الجراحية لتقوبم أو معالجة, أُحد 
الأمراض أو الشذوذات . 
closed eye s. |‏ 
جرَاحَة العين المُْلقة 
العماية الجراحية التي تجرى علن العين 
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superior limbic 
keratoconjunctivitis 
إلهَاب القرنية والمُلقحمة الحُوفيّ العُلويّ‎ 
۰ (keratoconjunctivitis) رۈړظi!‎ 
superior oblique muscle ٤ 
العَضَلةٌ المائلة العُلويّة‎ 
(muscle) رj¦¡iأ‎ 
superior ophthalmic vein 
الؤريد العينيّ اللوي‎ 
انظر (11ع۷)‎ 
superior orbital fissure 
الشَق الحَجَاجِي العُلوي‎ 
انظر‎ 
superior palpebral arterial 
arcade 
القوس الشر اني الجَفبيْ العُلويّ‎ 
أقراسن. الفاغر ات - الشر اة‎ ٠: ملل من‎ 
. الموجودة في الجفن العلوي‎ 
superior palpebral furrow 
ادود الجَفن الغْلويّ‎ 
(fır۴F0W) انظر‎ 
superior rectus muscle 
العضَلَة المُستَقيمة العْلويّة‎ 
(muscle) jط¦¡ii‎ 
supersensitivity 
(= hypersensitivity) ۰ 
قرط الَحسُس » تحسّاس‎ 


فرط التحسس للمنيهات . 


supersensitvity, denervation -‏ 
denervation hypersensitivity)‏ ج 
ساس H8‏ إزالة التعصيب 
انظر (hypersensitivity)‏ 
کت suppression‏ 
)0 التوقف المفاجىء لوظيفة ما کالافراز أو 
الابراز أو التفريغ . 
)۳( اهمال الصورة الواردة للدماغ من العين 
الحولاء لتجنب ازدواج الرؤية : 
9 عملية کبت احخدى الصورتين الولدتين 


sursumduction 


خياطَةٌ مّاکیل McCannel s.‏ 
غرسة توضع لأصلاح وضع عدسة داخل 

ا 
خی 1 رَافعَة s. sling‏ 


غرزة توضع أتعمل كرافعة في حالات 
تدلي الجفن أو زاوية اللحاظ . ' 

ئورْم swelling‏ 
)١(‏ تضخم مؤقت لعضو أو لجزء من. اقسام 
الجسم وغير مسبب عن تكاثر نسيجي . 
(۲) بروز آو مرتفع في الجسم . 

التاق ماتحمي symblepharon‏ 
التصاق بين ملتحمتيٰ الجحفن ومقلة العين . 
الصاف ملتحمي مامي anterior s.‏ 
التحام الجفن بالعين بأشرطة ليفية . 

التصاق متحمي حَرقي burns s.‏ 
التصاق اللتحمة الذي يتولد عن احتراقها 
بمواد كاوية أو بلهيب حراري . 


complete s. (=total 8.) 
إليصاق ملقحيي ا‎ 

erythema multiformis S. 
الصا متحي في الحُمَاقى المع‎ 
الأشگال‎ 
م0s)eri0۲‎ 8. إلتصاق ملتحمي حلفي‎ 
التصاق الجفن بالعين الذي يتد الى قبو‎ 
الا‎ 


الصاف مات حمي ام total s.‏ 
التصاق کل اسطح الملتحمتين الجفنية 


. والعينية ببعضهما‎ 
total anterior s. 

الصاف القَرَحية الأمَاميّ الام 

التصاق كل سطح القرحية بالعدسة . 

total posterior s. 

إأقصاف القَرَحيّة الخلفيّ الام 

التصاق 0 سطح القزحية بالعدسة . 

قَطْحُ الوديّ sympathectomy‏ 
قطع جزء من الطرق العصبية الودية جراحياً . 


شق صخر ومن دون انقاص ضغطها 
الداخحل . 
الحراف غلوي - sursumduction‏ 
حركة العين ودورانما للأعلى 

alternating s. 

الجراف علوي متتاوب 
حركة العين ودورانما للأعلى عند تغطيتبا 
ولکنا تعود لوضعها الطبيعي عند رفع 


الخطاء عنبا . 

احو لال علوي sursumphoria‏ 
bilطر hyperphoria)‏ =( 
تجاح ۇلوڃ  SUFSUMVeFEeICÊ‏ 


حركة للأعلى وخصوصاً حركة العين ٠.‏ 
sursumvergent squint‏ 
sursumvergence strabismus)‏ =( 
حول علوي 
ilظۈر (strabisı2 u8)‏ 
suspensory ligament of lens‏ 
الربَاطٌ مُعَلق العذسة 
مجموعة الالياف الموصلة بين خط استواء 
العدسة والجسم المديي 
suture‏ 
۱. درز ۲. خياطّة .٣‏ حيط .٤‏ غُررَة 
خياطة ُضيّطيّة adjustable s’s.‏ 
غرزات توضع في اجرح أثناء العملية على 
أن تضبط عندما يصحو الريض . 


خياطَة لجَامئَدَ ` . Dide.‏ 
غرزة توضع تحت رباط العضلة المستقيمة 
العلوية لتسهيل حركة العين للأسفل . 

burried s’s `  ةَنيفَد حياط‎ 


تدوير غرزات القرنية أو الاتصال القرنوي. 


الصلبوي بطريقة تدفن فيا عقدها بداخل 
انسجتپا . 

درز العَدَسّة lens s.‏ 
اتصال نايات الياف العدسة التي تشكل 
اشكالاً نجمية أو ثلائية في داحل العدسة . 
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._ Syndrome 


مَلاَرمَة أڏيز ' Adies s.‏ 
استجابات حدقية مرضية تتصف كجالة 
تاتر عضلي عند تكيف العين فتضيق 
الحدقة على الجهة المصابة ابطاً .كيرا من 


حدقة العين الثانية عند النظر القريب ولا 


E SS 


أو حسیۀ ف الجسم ولکن قل ختفي بعض 
المنعكسات الوترية . : 
مااَزمّة بالينت Balin’s s.‏ 


متلازمة تحدث نتيجة إصابة المنطقتين 
الجدارية والصدغية للمخ فتؤدي الى شلل 
العين وفقدان الأدراك البصري . 

Bardet — Biedel s. 
تلاز مَةَ باردیت - بيدل‎ 
حالة تتصف _بالتخلف العقلي والسمنة‎ 


وصغر الأعضاء التناسلية وزياد الأصابع 


واعتلال الشبكية الضباغي . 


متلازمَة هجت “Behcet'ss.‏ 
مر قيحي يتکون في.الغرفة الأمامية للعين ٠‏ 
مع التهاب العنبية والأؤعية الشبكية وآفات 


قلاعية في الخاطيتين الأنفية والتداسلية . 
تلاز زمة ہبی د کٹ Benedikt’s s.‏ 


شلل العصب الثالث على جهة واحدة من . . 


الوجه' مع رعشة الوجه والأطراف على 
:الحهة الفانية  .‏ 

Chandler’ss.. - اندر‎ e 
مرض' يتصف بوذمة القرنية وحثل بطانعا‎ 
وضموز لقرحية والتضاقها الأمافي‎ 
.. الحخيطي والرزفق‎ 
chiasmal: 5. لاز زِمَة اسا‎ 


e‏ اتصاب el‏ ورام 


a Ss: 


a‏ و والتصاقها 


1k 


النظر للأسفل . 


sympathetic ophthalmia : 
٠ اهاب العين تعاط‎ 
(oplthalmia) انظر‎ 

sympathetic uveitis 
التهاب العبيّة التعاطْفيّ‎ 
العهاب العنبية المنتشر في العينين: الذي احدث‎ 
بعد اشبوغان الى عدة سنوات من اصابة‎ 
رضحية نافذة . وقد يكون الالتهاب في العين‎ 
. غير المصابة أشد منه في العين المصبابة نفسها‎ 
وهذا أحد الأمراض المناعية الذاتية الذي يودي‎ 
. الى ضرر شديد في العنبية‎ 


synaptic transmission, retinal 
٠ لقال المعتكي التكوي‎ 
انتقال الأشارات العصبية عبر تشابكات الايا‎ 
. العصبية في الشبكية‎ 
synchesis ( = syrchsis) 


سيول الجسم الزجَاجي 


تلين أو سيولة الجسم الرجاجي للعين بسبب 


8. scintillans 
ل ا لوجَاجيّ الوَمْضيّة‎ 
ر 2 وترو في الجسم‎ 


تلاز مه . syndrome‏ 


جموعة أعراض وعلامات تحدث سوية في 


عضو واحد أو ف عدة اأعضاء من الجسم 


تسبي عن مرض معين أو عن عدة أمراض 


مترافقة ومتزامنة . 

متلازمة أ ۰ As.‏ 
خحلل عيني تکون العين اثر احولالاً' 
لال عه الطر آل الال عاش ع 


adhesion, vitreous, Ss. 
الزجاجي‎ e تحدث ين‎  تاقاصقلا‎ 
. والشبكية وتودي الى انفصال الشبكية‎ 


متلازمَة دوين Duane’s s.‏ 
فقدان حر كة تقريب العين وانحسارها عند 
محاولة تقريما مع تضييق الفعحة الجفنية اما 
عند ا العين فتتسع الفعحة الحفنية . 
تلاز م اذوّارد Edwards s.‏ 
داء صف بتعدد التشوهات الخلقية يظهر 
TT‏ 


شهوز ويتصف بصغر العين وعتامات 


القرنية والزرق الخلقي وتدلي الأجفان . 
افتلأزaة‏ يشر . Fisher s$.‏ 
اعتلال عصبي متعدد غامض يصيب 
الست عرد ال وكيال قان 
عضلات العين اللغارجية وانعدام 

المنعكسات والرخ . 


يظهر الخحول عبد النظر لليسار 


Foster-Kennedy’s sS. 
) متلازمة فؤستر کتدي‎ 
ضمور العصب. العيني لأحدى العينين‎ 
ووذمة قرص العين الثانية وغالباً ما یتو لد‎ 
. عن مخاؤوم الأخدود الشمي‎ 
Fovilles s. متلازمة و فيل‎ 
شنلل .العصب اناف في اخدى الجهتين‎ 
وفقدان الأنحراف المتقارن لنفس الجهة مع‎ 
شلل الوجه بنفس الجهة وشا الأطراف‎ 
باي اا‎ 


لا يظهر الى ل عند النظر للأمام 


syndrome 


حيطي الأمامي وظهور أغشية شاذة 


وزرق . 
Conn’s Ss. (= primary‏ 
hyperaldosteronism)‏ 
متلازمة كون » فرط الألوسيرويّة 
الابتدائي 


فرط افراز الغدة الكظرية ا 
يودي الى ارتفاع ضغط الدم واعتلال 
متلازمَة کو شيناك Cushing’s S.‏ 
فرط افراز هرمون القشراني السكري 
ويؤدي الى ارتفاع. ضغط الدم واعتلال 


Down’s s. متلأزمة داون‎ 


لا يظهر الحول عند النظر لليمين 


الغولية التي تتصف بتوقف الو العقلي 
وميلان العين والساد وتنقط القزحية ‏ 


والتہاب الأجفان . 

Drew’s $.‏ 
متلازمة درو 1 متلازمة الح حساك 
۱ ا 


احتكاك العدسة المتقطع بالقرنية بسبب 
زيادة ضغط داحل العين ما یولد غوت 
الطبقة ٠‏ البطانية للقرنية واحتقان الجسم 
ادبي ووذمة البقعة الكيسانية . ' 
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syndrome 


والتهاب الشبكية الأنصباغي . 
متَلازمَة مَارشيرًاني .$ Marchesanıi’s$‏ 
انظر spherophakia)‏ =( 
تلاز مَة مًارفان Marfan’s s. ٠‏ 
داءِ عیب النسيج المرن النتشر الذي 
يتصف بطول الأصابع والأباخس وعيوب 
اقلبية وعائية وتفكك أو خلع عدسة 
العين . 
ملازمَة يويش .5 Mikulicz‏ 
احتشار لمفاوي خلوي مزمن مع تضخم 
الغدد الدمعية واللعابية . 
Millard - Gubler s.‏ 
معلازمة میرد غُوبار 
شلل العصبين . السادس والسابع وشلل 
نصفي في جهة الجسم القابلة . 
monofixation sS.‏ 
monofixational phoria,‏ =( 
mricrotFropia)‏ 
تلاز زمه التببت الؤاحد 


حول صغبر الزاوية يتسبب عن عتمة 


م ركرية صغيرة في في العين غير السائدة ولا 


تکتشف باختبار التغطية والكشف . 
لاز م ةالإهَمًَالJ‏ . neglects.‏ 
كبت واهنال ادرإك الضورة التي تكونها 
العين الحولاء لتجنب الابصار المزدوج . 


oculocerebrorenal s. 
' متلاز زمه عينية مُحية كلوبّة‎ 
مرضن وراي يتصف باستسقاء العين‎ 


:وزرق خحلقي ‏ مع ساد وتخلف عقي 
واختلال الوظائف, الكلوية 


٤ oculodentodigital 8S: 


(= oculodentodigital 
dysplasia) ۰ 
تلاز زمه ی سية إصبعيّة‎ 
مرض وزاني يتصفب بصغر الغينين والأنف‎ 
و تشوه الأسنان والفقرات وسبوء التبسج‎ 
٠ العام‎ 
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متلازمة غراڍينيو .§ Gr4denig0’s‏ 
شل :العقب. الساذس, .(والمطلة 
المستقيمة الوحشية ) مع صداع نصفي 
شديد بنفس الجهة کا يحضل في التہابات 
الأذن الوسطى القيجة ٠‏ 
مُتلازمَة هُورنر Horner’ss.‏ 
شل الأعساب الردة الفة.. الذي 
يقصف بتضيق الحدقة والخوص والأطراق 
را را ارچ 
الصاب . ١‏ 
Hurler’s s. (= gargoylism)‏ 
مقلازمة هوأر »> حَفل معد 

عا صف "بلقراة واتفاش جر 
لأنف وتضبب القرنية وتنكس الشبكية 


وتضخم الكبد والطحال والتخلف 


العقلي . 

hyperophthalmopathic s. 
مملازمَةٌ إعيلال العين المُفْرط‎ 
متلازمة تنصف بجحوظ العينين وشلل‎ 
عضلامهما الخارجية وتورم الأجفان ووذمة‎ 
. لخ وأ خحلف القلة‎ 


iris nevus sS. a م ر وَحِمَة‎ 


تسبب الزرق عند انتشارها الى زاوية 


الح ,ن 
متلازمة أر فين - غاښ 1٣۷in e-6ھئ5 s.‏ 
وذمة البقعة الكيسانية والتصاق قرني 


زجاجي' تحدث بعد بعض | عمليات | 
ا ا 


۰ Kearns-Sayre S8. 

ملازمَة کیرنس - ایر 
شلل العين الخارجي المترقي والمزمن الذي 
يصيب عضلات العينالغار جية مح تنكس 


.صباغي بساطي. شبکي . 


Laurence-Moon-Biedel s. 

متلازمة لُورلس - مون - بيدل ٠‏ 
مرض يتصف بالتخلف العقلي والشلل 
السفلي التشنجي ع القصور الجدسي 


متلازمة رابلي Riley-Day s5. d5‏ 
توقف الدمع e‏ القرنية و مع 
قله “الق :و غالا مایت الأطفال 
اهود . 
متلاز ةز شو وغرن Sjogren s.‏ 
-التهاب القرنية والملتحمة الجاف مع الهاب 
المغاصل وجفاف السطوح الخاطية في كل 
ال 


Stevens-Johnson sS. 


اللتحمة وخاطية الفم مع تندبها . 
Sturge-Weber‏ 
فتَلازمَة سير گة - وير 
وعاۋوم دموي ثي الوجه مع زرق متأخر 
وتخلف عقلي وشلل نصقي باجهة 
المعاكسبة وصرع وتكلس داخل القحف . 
ملازمة الوب sunset S.‏ 
حلع عدسة داخل العين وانغمارها نتيجة 
عدم شيتها بصورة كافية في الغرفة 
الخلفية . 
tight-lens Se‏ 
: متلازمة العَدسة المشضددة 
حالة تتولد بسبب ارتداء العدسة اللاصقة 
لفترة طويلة فتلتحم مع ظهارة الملتحمة . 
UGH s.‏ 
uveitis, glaucoma &‏ =( 
hyphema)‏ 
متَلاَرمَة إليهابٌ العنبيّة رالزق والغمر 
الذمَوي 
حالة تظهر فيا هذه العلل في بعض 
حالات غرس عدسات الغرفة الأمامية 
فادرا ا عت ي الا غر 
العدسات في الغرفة الخلفية . 
مقلازمة ولوف Uhtoff s. ٠‏ 


ازدياد أعراض التصلب المنعشر أو التهاب: 


العصب البصري حين ارتفاع درجة 
حرارة البدن أو عند اجراء القارين 
الجهدة . 


syndrome 


overwearing 5.‏ 
متلازمة قرط الإسيعمال 
حالة عوز الأكسيجين الحاد في القرنية 
تتسبب عن فرط استعمال العدسة. 
اللاصقة الصلبة الذي يودي الى عوز 
القرنية للا كسجين فتتولد بعد خاعها فترة 
سكون يتلوها ألم شديد واحتقان الأجفان 
اعرا والملتحمة . 
تلاز م جيب السر ج parasellar s.‏ 
ورم أو .اصابة جنب الغدة النخامية يولد 
شال الأعصاب الثالث والرابع والفرع 
الأول للعصب الخامس فيؤدي BE‏ هذا 
الى احتلالات بصرية . 


تلاز م ټارینو Parinaud’ss.‏ 


حالة تترافق مع اورام الصنوبري تؤدي الى 
شلل الحملقة العلوية وشلل تقارب العينين 
وم استجاية اند د لمكن ال 
ولکنا تبقى تستجيب لنعكس التكيف . 
Parinaud’s oculoglandular 8.‏ 
تلاز م اريو العَينيّة اة 
حالة تنصف بالتباب الملتحمة الحبيبومي في 
احدی العینین مع تضخم الغدد اللمفاوية 
امام الأذن الفك . 


.Pierre Robi $. ja) لاز م بیبرر‎ 


نقص تدسج الفك » تدلي اللسان » فلح 
الخنك > زرق خلقي » قصر بصر 
شديد » ساد مع انفصال. الشبكية .. 

Posner-Schlossman sS. 
٠ ملازمة بُوسئر - شلوسمَان‎ 
ارتفاع ضغط داخحل العين العاود مع‎ 
. التہاب متکر ر للقسم الأمامي من العين‎ 


تلاز م ریڌر Raeder’s s.‏ 

متلازمة هورنر مع الم نضف وجهي 
شدید ۽ 

تلاز مه ر غر Rieger’s s. ٠‏ 


قلة التنسج لسدى قرخية العينين مع عتمة . 
حلقية وانرياح حلقة شفالبة الى الأمام 


وهو عيب خلقي . 


276 


synophthalmos 


posterior Ss. 
 يفأخلا التصاق القَرَحيّة‎ 
لتصاق القرحية بغلاف العدسة أو بسطح‎ 
المت الزجاى مولا خد غير فة‎ 
: الث‎ 
ring sS. القَرَحيّة الحَلقىّ‎ 
(= annular 8.) انظر‎ 
s. rupturing قَطْعٌ الصاق القرَ حي‎ 
.(=synechotomy), انظر‎ 
synechotome  ةبحَرَفلا مضع التصاق‎ 
. مبضع لقطع التضاقاث القرحية‎ 
قَطْمٌ إليصاق الفَرَحيَةَ رص0ا0طءعمري‎ 
. عملية جراحية لقطع التصاقات القرحية‎ 
كاعرو‎ ٠ ٠ ٠ َمَيْمٌ الجسم الهُدبيّ‎ 
تميع جزء من الجسم المدبي وعادة ما يترافق مع‎ 
. سامحات منظورة فيه‎ 
synergism زر‎ 
استعمال عقارين سوية لعلاج مرض واحد‎ 
.. . يسند كل منهما عمل الأخر‎ 
synergists مۇازرات‎ 
عضلتان واحدة في كل عرن نح ركان العينين‎ 


باتجاه واحد مثل العضلة المستقيمة الوحشية في أ 


احدى العينين والعضلة المستقيمة الأنسية في 


العين الثانية . 

امال الحاجبين synophry‏ 
حالة التحام حاجبي العينين .. 

اتصال العَيين synophthalmia‏ 
حالة شادذة تعصل فما أجزاء من العينين في حط 
الوسط . 
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Vs. 
شذوذ تظهر فيه العين حولاً أنسياً عند‎ 
.عند النظر‎ ٠ النظر للأسفل أكثر ما تظهر‎ 


2 


للأعلل . 


Cs 


Vogt-Koyanagi s. 
متلازمَةٌ فوغت - کُوټالاغي‎ 
اتاب العنبية بالعينين مع انعدام أهداب‎ 


العين والصلع واضطراب السمع . 


متلازمَة وير Weber’ss.‏ 


شال العصب عرك العين الذي يولد 
والتكيف في جهة الأصابة . ' 


windshield wiper sS. 

مَلازمَة فرشاة الؤجَاج 
حر كة عدسة داخحل العين امناو بة للجانبين 
( مثل فرشاة ماسحة زجاج السيارة ) في 
الغرفة الخلفية للعين بسبب سوء تيتا . 


التاق القرَحيّة  synechia‏ 
التصاق القرحية أو. جزء منها بالقرنية أو 
بالعدسة .. 


4 e A.5 
اليصاق القرَحيّة الحلْضَيْ .ك واه‎ 


التصاق كل حافة القزحية بالعدسة . 

الصاف الفرَ حيّة الاأَمَاميّ anterior s.‏ 
الصاق ندبي بين القرحية والقرنية مسيباً 
انسداد زاوية الغرفة والررق . ويمكن أن. 
يدسبب الالتصاق عن الزرق أو الساد أو 


أورام العين أو عند تنقبما بالتهابات القرنية 


أو القرحية أو المدابى أو بعد الرضح أو 
رة 
circular s. (= annular s.)‏ 
اليصاق القرحية اللي 
peripheral anterior s.‏ 
anterior s.)‏ =( 
امتاق افمرجية الاما 


synophthalmos 


ظهور أوعية دموية في القرنية في داء 
الافرنجي . ۰ 

syphilitic keratitis 
٠ إليهاب الفرية الإفرلجيي‎ 
(keratitis) انظر‎ 


ورم غڏيّ عرقي ۰ syringoma‏ 
ورم الغدد العرقية الذي يكن ك يتولد في 
لحيمة العين . 


مُتصیل اين synophthalmos‏ 
مریض عبراب باتصال العينين . 

هُقَوْمُ الحَول الإبِصَالنَ 0۲e‏ م0 syn0p‏ 
جهاز التشخيص الحول وتقويه بقاري التقوم 
البصري . 

syphilitic corneal vascularization 


توي الرنية بالأفري 
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. tapetum nigrum çlَدرسلا فة المُقلَة‎ 


(= stratum pigmenti bulbi رۈظi‎ 
oculi) 


tarsal glands الغدذ الحَفيّة‎ 
(= glandula tarsalis) ۰ 
)عاھ۸d( انظر‎ 


tarsal plate (= tarsal cartilage) 


غضروف الجَفن ٤‏ فيح الجَفن. 


انظر (ع٤ھام)‏ 

قَطْعُ عضرو ف الجَفن tarsectomy‏ 
التهاب الحفن tarsitis‏ 
الف 

جَفنیٰ > رصغي ر( سابقة ). = tarsO‏ 


tarsoconjunctival gland 
(=tarsal gland) 


tarso-orbital :‏ 
٠‏ متغلق بالجفن والحجاج . 
ين الأجْمان 

تلين غضروف أحد الأأجفان . 
ورم جَفني 

أي ورم فى الجفن . 
راب الجفن. tarsoplasty‏ 
blepharoplasty) ¡ii‏ =( 


tarsophyma 


tarsomalacia 
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T incisions T شقر ف‎ 


شقوق بشکل 1 تعمل في الاحناءات الأكثر 


بروزاً في القرنية لبسطها وذلك في معالجة لا 


بؤرية العين . 

t-test الحیار ت‎ 
(test) انظر‎ ٠ 

لحار اکو Taco test‏ 
انظر (اsعt).‏ 

tangent screen شاشة تَمَاميّة‎ 
(screen) انظطر‎ 

tap, choroidal ول المَشيميّة‎ 


رل الا ر ا ونی مت 
انفصاها . 
الشر يط محرm tape, optokinetic jill‏ 
شريط يحوي مربعات صغيرة أو حطوطا يکنه 
أن يولد رأرأة العين عند امراره بسرعة أمامها 
اذا ثبتت بصرها على مربعاته أو خحطوطه . ' 
tapetoretinal degeneration‏ 
تکس بستاطي شبکوي . 
تنكس الشبكية وظهارعا الصباغية كمرض 
التهاب الشبكية الانصباغي . 
tapetum choroideae‏ 
tapetum lucidum)‏ =( 
باط المُشيميّة . . ۰ 
tapetum lucidum‏ 
ساط المَشيمية الصافيّ 
طبقة الخلايا الظهارية المشعة في الطبقة المشيمية 
أبعض الخحيوانات كالقطط . 


t. film break up time 
رمن قط م الدشع‎ 


مقياس للمدة التي يستغرقها فلم دمع 


القرنية المصبوغ بالفلورسين كي يتقطع 


وهو مقياس لبوعية الدمع وني الحالة 
السوية يستغرق ذلك ٠٠-٠١‏ ثانية فاذا 
ما تقطع وظهرت .بقع جافة في أقل من 
کر توان اعتبر ذلك ظاهرة مرضية . 

t. film, e 
فلم دمع القرا‎ 


فلم الدمع الذي يغطي وجه العرن ويتكون 
من ثلاث طبقات تتكون النارجية منها من 
مادة دهنية تفرزها غدد مایبومیان والغدد 
الزية وهي تبطىء تبخر الدمع » وتفرز 
الخذد الدمعية الطبقة الوسطى التي توفر 
للقرنية لواد المغذية والبروتين 
والاًکسيجين ۽ أما الطبقة الداخلية فهي 
مخاطية تحافظ على التصاق فلم الدمع 
بسطح القرنية . ) 
t. layer, aqueous 2‏ 
فة الدمع المَابة : 
الطبقة الوسطى لفلم الدمع وهي أهم 
مکونات الدمع قرز اف اسا 
طق المع الأَهَيّة Ciyê lipid‏ 
الطبقة الخارجية لفلم الدمع التي تفرزها 
غدد مايبوميان وهي التي تقلل أو تمنع 
الدمع . 

t. layer, mucus 
فة المع المخاطية‎ 
هي الطبقة الداخحلية کک التي حافظ عل‎ 
. التصاقه بسطح القرنية أو الملتحمة‎ 
شَریط الكمع الهّامثي كuا٤كزرمص .ا‎ 
(3š marginal tear strip) 
` (t. strip) انظر‎ 
t. pump مضَخة المع‎ ٠ 
الجهاز المستول عن نرح الدمع من العين‎ 
ويشمل عضلات الاجفان والكيس‎ 
. الدمعي والقنيات والقناة الدمعية الأنفية‎ 


tarsorrhaphy 


رقو الجَفن tarsorrhaphy‏ . 
ضر blepharorrhaphy)‏ =( 
بضع الجن tarsotomy ٠‏ 


(= blepharotormy) انظ‎ 


غضرو ف الجفن tarsus‏ 


(=tarsal plate) رړضi‎ 
t, inferior palpebrae 


غضروف الجفن السفلي 


الفيكل الحين من النسيج الضام الذي 


يغطي الجفن السفلي قوامه ويسمى . 
الغضروف المدبي أو الجفني السفلي . 

` t. Superior palpebrae 
روف الجَفن اللوي‎ 
اليكل التين من الدسيج .الضام الذي‎ 
يعطي الجفن العلوي قوامه ويسمى‎ 
. الغضروف ادبي أو الجفني العلوي‎ 
tatooing, corneal . وشم قر‎ 
تلوين القرنية الدائم بزرقها واد معدنية ملونة‎ 
. ندبة بیضاء معيبة فيا‎ E 

tear, tears 

.١‏ ق دوع ۲ مزقة › مزقات 
افرازات مركبة من افراز الغدد. الدمعية للعين 
والغدد الدمعية الاضافية ومن غخاطین الايا 
الام الج واورار فة ماران 
الحفنية والافراز الدهني لغدد E‏ 


دوع صنعيّة aruficial ts‏ 
عامل لترطيب القرنية يعوض عن قصور 
تكون الدمع . 

َمَرة ق المَشيمية . choroid t.‏ 
yT‏ 
ذموع ع الماسيح. crocodile t°s‏ 
دماع العين عند الأكل أو المضغ . 


t. duct (= nasolacrimal duct) 
اقتا الدَهْعيّة الألفيّة‎ 


انظر (اduc)‏ 

فلم الدع t. film‏ 
الطبقة الرقيقة من الدمع التي ا 
سطح العين واللتحمة . 
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test 


Tenon’s capsule (= vagina bulbi) 
تينو ن‎ 1 0 


ت ر 


(capsule) انظر‎ 


التهاب محفظة تيئون tenonitis‏ 
الاب الحفظة تحت اللتحمة . 
قط الوتر tenotomy‏ 


عملية قطع وتر ادى شاد الین 
الحارجية لنقليل حركتها في علاج الحول . 
صاع وئري tension headache‏ 


نوع من الصداع يتولد عن الارهاق في العمل 


أو القلق المستمر ويؤثر على المنطقة القذالية 
للرأس بصورة خاصة . 
tension, intraocular‏ 

ضط داخل القن 
ضغط السوائل داخل العين الذي يتراوح بين 
۲۱-۰ مم من الزئبق . 
قاع غین ذو مر ]مات tessellated fundus‏ 
حثل شبكي بشكل مربعات الشطرخ . 
الحيار » فحص test‏ 
حبار الصورة التو afterimage t. iı‏ 
انار التاضسي الشكزيءوذلك اغا 
ضوئين ومضيين على العين احدها. 
عمودي والآخر أفقي فدرك العين 
السليمة الصورتين التلويتین بشکل صلیب 
متقاطع في المركز تماما . 

Bielschowsky’s head tilt t. i 
إلحباز ميلان الرَأسي لبلشوفسكي‎ 
احتبار للتفريق بين شلل العضلة المائلة‎ 
العلوية وشلل العضلة المستقيمة العلوية‎ 
بالجهة المعاكسة . فينظر المريض الى‎ 
. الهمدف وييل رأسه الى جهة المائلة العلوية‎ 
المشكوك بشللها فاذا ارتفعت العين للأعل‎ 
. كان ذلك دليلاً على شلل هذه العضلة‎ 
biopter t. لحار أذرّاك العمق‎ 
استعمال منظار تجسيمي لقياس ادراك‎ 
. تجسم المرئيات وعمقها‎ 
cover t. ٠ إخصار التَقطية‎ 
اختبار. يستعمل لتشخيص الحول فعند‎ - 
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‘t. secretion, basal 
) اقرا الدع الأساسي‎ 
افراز الدمع المستمر الذي لا تتحكم فيه‎ 
. المنحكسات أو السيطرة العصبية‎ 
t. secretion, reflex 
إفراز المع المنعكسي‎ 
افراز الدمع الاي استجابة هيج العين‎ 
. بالمواد المهيجة أو في المنعكسات العاطفية‎ 
t. strip, marginal 
(= tear meniscus) 
شر يط المع الهامتي‎ 
که عل کفاءِة فلم الدمع‎ 


مزقاث رصضحية traumatic ts‏ 
تمزقات الأنسجة التي يولدها رضحها . 


teichopsia 
(= scintillating scotoma) - 


الحس بابصار ومضات ضوئية ذات حواف 
معرجة جدارية الشكل تظهر أمام العين . 


تَوسعٌ اعيات telangiectasis.‏ 
ظهور شبكة من .الشعيرات المتوسعة على 
الشبكية مع وذمتها. ' 

صذغ ( ج : أصداغ ( temple‏ 
الجهة الوحشية للقسم العلوي من الرأس وعلى 
أذرغ التَظارَة temples‏ 


أذرع النظارة التي ترتكز على الأذن .. 
temporal arteritis‏ 
اهاب الشترايين الصذغية 
التهاب يصيب الشيوخ ويتصف بارتفاع سرعة 
تتفل الكريات والتهاب الأوعية العملقي الخلايا 
العام ويصيب شرايين الصدغ بصورة خاصة 
وقد يصيب شريان الشبكية ويؤدي الى 
العمى . 
الهلالٌ الصذغي temporal crescent‏ 
تنكس حسري هلاي الشكل في الجهة 
الصدغية من القرص البصري . 


حسب تدرجها لفحص الرؤية اللونية 
وعمى الألوان . 
إخمَار التوء الرَمْضي .ا انا ايوا 
اختبار . لفحص عيوب استجابات الحدقة 
مثل الحدقة الغونية . 
اجار الذبابة fly t.‏ 
احتبار لقابلية ادراك العمق حيث يبصر 
المريض خلال عدسة مستقطبة ويطلب منه 
مس جناح ذبابة صعية توضع أمامه 
فالشخص السلم يتمكن من ذلك 
بسهولة . 
اختبار الإضباب fogging t.‏ 
طريقة لفاخص الط الأنكساري للعين 
وذلك ججعل بصر المريض قصيراً بوضع 
عدسات محدبة أمام عينية كي ترتخي 
عضلات التكيف فما قبل استعمال 
الات الا كنار 

forced duction t. 
اختاز السب القسنْري‎ 
اختبار .لتعيرن وا تحديد ل ركة‎ 
عضلات العين فاذا ما ظهر أي تقييد‎ 
لح ركة العين الح ركة باليد فيدل ذلك على‎ 
وجود مقيد الي لح رکتہا بعکس حالات‎ 
الاعتلال العضلى أو العصبي فما حيث لا‎ 
. تشحدد حركة العين انحر كة‎ 
Hess sCreeı |. اختار لوھ‎ 
. احتبار لتعيبن وجود الحول ودرجته‎ 
Hirshberg t. اختبار هرشبرغ‎ 
احتبار لفحص الحول عند الأطفال فاذا‎ 
ما وجه وء ومطی الى یی طفل فلا بد‎ 
أن تشاهد نقطتا الأضاءة في عينيه داخل‎ 
الحدقة والى اللجهة الأنفية من مركزها في‎ 
. الحالات الطبيعية‎ 
Ishihara’s t. اختبار ايشيهارا‎ 
اختبار لفحص اختلال رؤية الألوان أو‎ 
کی ار ھل زرا ا‎ 
نقاط دائرية ذات ألوان وأحجام مختلفة‎ 


test 


تغطية العين المئبتة للبصر تتحرك العين غير 
المستقيمة لتثبيت بصرها على الجسم 
المنظور . 
cover, alternation, t.‏ 
إخبار التفطية التتاوبي 
اذا تحر كت العين المغطاة عند ازالة الغطاء 
عنها تبت بصرها على الجسم المنظور 
بحدث مايسمى بالتناوب البصري . 
cover, CrOSS, t. (=cOver t.)‏ 
اياز الطيّة التصالي 
cover, single, t.‏ 
إمحار التفطية القردي 
عند تغطية أحد العين تتحرك الثانية 
النحرفة التثبت ‏ بصرها على الجسم 
المنظور . 
cover uncover Ct,‏ ` 
حيار التفطية والكخف 
تثبت العينان على جسم في الساحة البصرية 
ثم تغطی احداهما وتلاحظ حرکتہا عند 
رفع الغطاء عنها فاذا تح ركت العين الى 
الجهة الصدغية عرفنا بو جود احولال انسي 
ميا : 
dark adaptation t.‏ 
المحيباز التلاؤم للظلام 
اختبار لنقص الفيتامين أ يعتمد على أساس 
أن نقصه يودي إلى ضعف رؤية الأجسام 
ضعيفة الاضاءة في غرفة مظلمة . ۰ 
الحيار العُرقّة المُظْلْمَةَ ٥١۳ ٤.‏ kإول‏ 
فحص بجرى لعرفة استعداد المريض 
للأصابة بزرق الزاوية الحادة حيث يقاس 
توتر العين بالتسطيح وبعد تركه ساعة في 
غرفة مظلمة يقاس التوتر ثانية بنفس 
الطريقة . 
Farnsworth — Munsell‏ 
color t. eT‏ 
إحيبار اون لقارئزؤزث - مُونسلي 
احتبار. لوني يحتوي .على ۸4 لوناً مرتبة 
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test 


ولكنها تستجيب لقطرة واحدة من 
الميكوليل . 
mydriatic t. for angle closure‏ 
glaucoma‏ 

الإختباز المُوسع للحدقة في ررق 
الإنسداد الزاويّ 
تقطر قطرتان من /.٥‏ یو کوتروین أو /.٥‏ 
تروبیکامید ( میدریاسیل ) في کیس 
الملتحمة ويعتبر ارتفاع ۸ م أو أکثر في 
ضغط داخحل العين بعد ساعة واحدة نتيجة 
موجبة . 
اختبار الباردرين Paredrine C.‏ 
اختبار عحاكي الودي يستعمل لتشخيص 
متلازمة هورنر بعد العقدية . 
اخباز حريضي 0) ۷0)31۷€٥٣م‏ 
اختبار يعتمد على تحريض ضغط داخل 
العين على الارتفاع ويستعمل في تشخيص 
الزرق . 

saccharine lacrimal t. 
الإلحيبار المْعي بالسكرين‎ 
زرف مادة سائلة حلوة عبر العنبات الدمعية‎ 
للكشف عن انفتاحها أو عدمه اذ يشعر‎ 
المريض بالطعم الحلو في فمه في حالة‎ 
. اتفتاحها‎ 


Schirmer (. ` رَaريش اخار‎ 


اختبار لتقدير افراز الدمع بوضع ورق 
نشاف في جوف العين لمدة حمس دقائق 
وقياس درجة رطوبا بعد ذلك . 
اخبار یدل Seidel’s t.‏ 
اختبار يتم باستعمال فلورسئين للكشف 
کنو چو جرح مسرب للخلط المالي من 
الغرفة الأمامية للخارج . 


إختبار الجر tractiont,‏ . 


(= forced duction t,) 

احتبار بجرى تحت القخدير الموضعي أو 
العام لمعيين فيما اذا کان تحدید ح ركة 
أو انحباسها فإذا كان مسبياً عن الشلل فانيا 
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متباينة يراها السلم بشكل ختلف . عما 
يراها به المصاب بعمى الالوان . 
اخبار يعر Jaeger’st.‏ 
اختبار للرؤية القريبة حيث تعرض الكتابة 
بحجوم مختلفة وذات خطوط خختلفة 
الف 

Krimsky’s prism t. 
اخاز مدشور کريمسکي‎ 
يو جه ضوء الى عين المريض وتلاحظ نقطة‎ 
انعكاسه من الحدقة ثم يوضع منشور أمام‎ 
العين الحولاء حتى تحول هذه النقطة الى‎ 
مركز الحدقة وتدل درجة المنشور اللازم‎ 
. لذلك على درجة الحول‎ 

Lancaster screen t. 
إحار شاقة لأنكستر‎ 
احتبار لقياس درجة عدم توازن حركات‎ 
. عضلات العين‎ 
t. letters حرو ف الإختبار‎ 
حروف اختبار البصر التي توجد في‎ 


لوحات سنيلن لفحص شدة البصر . 


ضَوء الفخص t. light‏ 
ضوء کشاف يستخدم لأفحص العين 
ومنعکساتها . 


اختار اراق الضٍَء .) Iight-stress‏ 
اختبار لفحص وظيفة البقعة اذ يوجه ضوء 
ساطع الها وئم يقاس الوقت اللازم 
لاستعادتها لبصرها الطبيعي . فالمصاب 
بمرض في البقعة يحتاج الى وقت طويل 
لاسترجاع وظيفتہا . 

Maddox wing t. 
إخيار جتاح ما وکس‎ 
الة لتعيين وجود الاحولال عند النظر‎ 
. القريب ودر جته‎ 
| Mecholyl t. اختار الميكوليل‎ 
احتبار لتاثر الحدقة بمتلازمة اديس حيث‎ 
تكون الحدقة مفرطة التحسس للميكوليل‎ 
إذ أا لا تستجيب للتبيه بالضوء المباشر‎ 


theory, Young-Helmholtz 
نري بولغ - هيلمهولتز‎ 
نظرية رؤية الألوان التي تنص على و جود ثلاثة‎ 
أنواع من المستقبلات الضوئية في الشبكية‎ 
للأحمر وللأخحضر وللأزرق و تستجیب‎ 
. بمختلف الدرجات لختلف إلوان الضوء‎ 
therapy, occlusion علاج بالق‎ 
عاج يستعمل لزيادة ابصار العين في الغمش‎ 
. بغلق العين السليمة اجر‎ 
thermal keratoplasty 
رب القرنية الحراري‎ 
(keratoplasty) انظر‎ 
thermal sclerectomy 
بضع الصلبة الحَراريّ‎ 
(sclerectomy) jط¦¡iا‎ 
thinning, scleral فق الصلبة‎ 
حالة تقل فيما ماكة الصلبة وتحدث في الزرق‎ 
. ا لخلقي وتلين الصلبة الثاقب‎ 
three color vision 
ابصارٌ لاي الألوان‎ 
(=trichromatic visi0n) رۈظil‎ 


three dimensional vision 
إنصاز مُجَسّم‎ 
(= stereoscopic vViİSiO1) !نظ‎ 
three-snip operation 
عَمَليَةَ القَصّات الئلاث‎ 
عملية جراحية لتوسيع نقطة العين والقنيات‎ 
. الدمعية بقلائة شقوق‎ 
threshold, visual sensation 
عَتبة الحس البَصَريّ‎ 
اقفر عة رن کته ان یوی جا پیا‎ 
thrombosis ( حار ر ج : گات‎ 
. تكون أو وجود خثرة دموية‎ 
thrombosis, cavernous sinus 
تاز الجيب الكَهفيٰ‎ 
. حثار في الجيب الكهفي‎ 


test 


تتحرك بسهولة أما اذا كان السبب هو 
الانحباس فانها لا تتحرك بسهولة . 

water-drinking t. 
إخيبار شرب الماء‎ 
اختبار الزرق التحريضي الذي يعتمد على‎ 
شرب لتر واحد من الاء البارد بعد امتداع‎ 
عنه لفترة ثلاث ساعات وهذا الشرب‎ 
اسريع للماء يزيد من تكوين اخلط الاي‎ 
للعين فيسبب زيادة عالية في ضغط داحل‎ 
. العين المصابة بالررق‎ 
Wirt stereo. ۰ 
اختار فيرت التجسيمي‎ 
. اختبار لقفحص الرؤية العميقة الجحسمة‎ 

Worth four-dot t. 
إختَار أربع قاط رث‎ 
اخحتبار لفحص غمش العين » يرتدي‎ 
المريض نظارة بعدستين واحدة نحضراء و‎ 
الأرى حرا ويشاهد أربع دوائر واحدة‎ 
حراء واخحرى بيضاء وائنستين‎ 
حضراويتين . فاذا ماشاهد المريض أربع‎ 
دوائر فلا غمش لدیه ما اذا شاهد ثلاث‎ 
: منپا فلدیه غمش ّما اذا شاهد مس دوائر‎ 
. فيكون معدوم الأندغام‎ 
testing, caloric . فحص حر اري‎ 
فحص جری بوضع ماء بارد وساحن في أُذن‎ 
المريض الغارجية وملاحطة حركات العين‎ 
. لتعيين أي شلل عصبي فيا‎ 

theory, duplicity, of vision 

رة اة الإبصار 
النظرية التي تنص على وجود نوعين من 
المستقبلات البصرية » العصيات التي ها 
حساسية عالية وتحس الرؤية الظلامية. وهي 
تكار في حيط الشبكية » والخاريط التي تحس 
الرؤية الضوئية الملونة والميز البصري وهي تکار 


يمر كر الشبكية : 


theory, trichromatic color 

(= Young Helmholtz theory) 
َظَريَةُ ثُلايّة الألران‎ 
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tonometer 


computerized axial t. 
(=CAT scan) 

ا تصویر شعاعي ا اة كعلة 
لينة في الجسم أو العضو . 
حدق مَوترّة tonic pupil‏ 
انظر (ازupم)‏ 
مخطط الضفّط tonogram‏ 
خطط يبين ضغط داخحل العين . 
خطیط الضغْط tonography‏ 
طريقة لفحص نرح الخلط المائي من العين تحت 
الضغط المستمر الذي يولده مقياس الضغط 
عل العين لمدة ٥-٤‏ دقائق . 
مقيّا س وتر العين tonometer‏ 
ال 2 طط ال العين . 
مقیاس تود ثور القين المواني air puff t.‏ 
آل2 ضغط داحل العين والتي لا 
تلامسها وانما تحس انبعاج سطلح القرنية 
بتوجیه تیار هوائي مضغوط علیما فتقيس 
درجة انبعاجها وشدة ضغط داحل 
العين . 


applantation t. 
مقياس ونر الین الكلطيجحي‎ 
جهاز يقيس ضغط داحل العين بقیاس‎ 
الضغط اللازم لتسطيح مساحة معينة من‎ 
. القرنية‎ 


مقياس لو ا العين التلامسي contact t.‏ 
مقياس التوتر الذي يوضع على سطح 
القرنية مباشرة . 
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thrombosis, central retinal vein 
إنسيداد الؤريد الشبكيّ الم ركزيّ‎ 
(= central retinal vein j¦¡ii 
occlusion) 


thrombotic glaucoma ¢ ررق ځنر‎ 


(=neovascular glaucoma) انظر‎ 


thyroid exophthalmos 


برا واي 


جُځُوظ رقي 

جحوظ كرة العين المترافق مع اعتلال الغدة 
الدرقية ۰ 

(exophthalmos) رظil‎ 


thyroid ophthalmopathy 
اعلا العين الرّقي‎ 


أفات العين في اعتلال الغدة الدرقية . 


حو AF‏ ڌرقي thyroid squint‏ 
حول ينتج عن اصابة عضلات العين في 
الاعتلال الدرقي . 


tice douloureux 
(=trigeminal neuralgia) 
عَره ملم‎ 
(neuralgia) jl¦ضil‎ 
tic douloureux tearing 
ذُمَاعٌ العَرْة المَؤلمة‎ 
. دماع العين في حالات العرة المولة‎ 
tight lens عدسة مَشدودة‎ 
انظر (18ع1)‎ 


t.l,. syndrome 


متلازمة العدسة ؟ لمَشدودة 


ilظjj (syndrome)‏ 
غین ار ألْمَر tigroid fundus‏ 
غم ا e‏ 

ا (amblyopia)‏ 
و تصوير مَقَطَعيّ tomography‏ 
رة و تصوير شعاعية تصور با مقاطع من 
iS‏ العميقة بسمك أقل . من مايمتر 


قياس تور العين بالأصبعم .)ا )!عن 
تقدير ضغط داخحل العين بالضغط 
بالأصابع عليما . 

topical anesthetic ڃۓعضga خر‎ 


خدر يوضع على سطح العضو أو النسيج 
مباشرة کالتتراکائین ( بونت وکائین ) أو 
الك وكائين وتخدر هذه المادة سطح القرنية أو 
الملتحمة ولكنها تثبط العام جروحها وقد 
تؤدي الى تشوه سطحها . 


` topical drug ڌواءِ موضعيٰ‎ 


۴ ا ل ی 
والمراهم 

س القلنسو ة الم ڍُã topogometer‏ 
يقیس حجم القلنسوة البصرية وهي 


القمة الكروية للقرنية . 

عَدَسَات حيدية toric lenses‏ 
انظر (18عا) 

عسات حيدية toroidal lenses‏ 
انظر (۸5ع!) 

الفتال » لوي torsion‏ 
دوران العين حول خورها الطويل 8 دوران 
العجلة . 

صعَر يني torticollis, ocular‏ 
صعر يتسبب عن لا بؤرية العين الشديدة أو 
عن شلل عضلاعہا 

رج tortuosity‏ 
عدم استقامة مسير شريان أو وريد أو 
عصب . 


retinal arterioles t. 
٠ رح شريتات الشبكة‎ 
. التواءات في مسير شرينات الشبكية‎ 
َرَج أوردة الْشَبَكيّة .) ك«أv إورذاء‎ 
التواءات في مسير شرينات الشبكية..‎ 
total hyperopia مذ البَصر الكلْيّ‎ 
(hyperopia) رظړil‎ 
total hyphema Jal مر َموي‎ 
(hyphema) رۈړii‎ 


tonometre 


electronic t. 

مقياس تور العين الإلكترؤني 
مقياس توتر العين الأنبعاجي ولكنه مربوط 

بجهاز الكتروني يقيس شدة التوتر 
Goldmann’s applantation t.‏ 
ماس وئر العين اكسلطيجحي لكُولذمان 
مقیاس تسطيحي لقياس ضغط داحل 
العين ولكنه يستثنى تأثير مقاومة الصابة . 


impression f. 
مقیاس وار الین الالطباعي‎ 
indentation t. ۰ 
مقياس وئر القين الإلبعاجي‎ 
طريقة قياس ضغط العين باستعمال‎ 
مكابس خختلفة الاأوزان تبعج القرنية‎ 


Mckay — Marg t. 
قاس ماگای - مارغ اتور القن‎ 
مقياس توتر عيني تسطيحي يقيس التوتر‎ 
بو عه عل القرنية مباشرة‎ 
McLean t. 
مقياس' ماكلين لور القن‎ 
مقياس يقيس ضغط العين وفيه مؤشر يقراً‎ 
. عليه الضغط مباشرة‎ 
pneumatic t. 
مقيَاس وئر القن الهواتي‎ 
ج‎ air puff †.( انظر‎ 


Schiotz t. 

مقياس شايوئز لتوئر العين 
مقياس يسجل ضغط داخل العين بوضعه 
على القرنية مباشرة وتظهر قراءة على 
مۇشره باليليمترات من الزئبق ثم يستعان . 
ل شط الق 

س وتر الین tonometry‏ 
داخحل العين باستعمال أي من 
مقاييس توتر العين . 
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trachomata 

حر »› َر الحوما trachoma‏ 
مرض خمجي مزمن في الملتحمة والقرئية 
يتصف بتكون جريبات في الملتحمة ثم يولد 
أندبات فما وفي القرنية ومن اعراضه رهاب 
الضوء والدماع وتولده جراٹم المتدثرات 
ا 
حر فغّال active t.‏ 
حثر يتصف باحمرار العين وتوليد جريبات 

في الل للتحمة مع دماع وحس بالتخريش 


حكر کي degenerative t.‏ 
حثر يتصف بترسبات وتلفيات على سطح 

اللتحمة . 
َرَسْبَات حكرية t. deposits‏ 


(= concreti0ns) رظil‎ 
t, inclusion bodies 


خلايا اشتالية تنجمع في اللتحمة عند 

الاصابة بال حار ومن الممكن قشطها من 

is oa‏ مجهرياً ويدلل 

وجودها على الأصابة بالحثر . ۰ 
t. mechanical painting‏ 

مس الحئر اللي ) 

احدى الطرق القدية لعالحة اثر وذلك 

بقشط الملتبحمة بمقشطة الية . 
t. mechanical scraping‏ 

قط الحكر اللي 

أحذ عينات بواسطة قشط اللتحمة 

لفحص الأجسام الاشتالية الحارية . 

i. pannus سبل ري‎ 

توعي محدث مع كثافة قرنية تتولد في 

ا جزء العلوي من القرنية في الحار . 

rough t. حت حشن‎ 

حثر يتصف بترسبات وتلیفات على سطح 

اللتحمة ويشعر الريض بعخرشات 

وبوجؤد مواد خحشنة ف عينيه . 

trachomata حَترات‎ 
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عرس القرنيّة الکامل رایوام ٥٤4٣عk‏ وها 
!iظر (keratoplasty)‏ 
اء السَهميّات العَنيْ toxocariasis, eye‏ 
الأصابة بطفيلي السهمية الكلبية التي تؤدي 
بالاضافة لاعراضها العامة الى تولد افات 
حبيبية بيضاء في الشبكية والمشيمية والتهاب 
الجسم ادبي وهي عادة ما تصيب الأطفال 
وننتقل عن طريق الكلاب . 
اء المقَوسّات toxoplasmosis‏ 
مرض خمجي تسببه الديدان المقوسة والذي 
يسبب التهاب المشيمية والشبكية وقد يصيب 
أحيَاز الترابيق trabecular spaces‏ 
انظر (spaces)‏ 
الألاف lتريةة trabecular fibers‏ 
!iظj (fibers)‏ 
trabecular meshwork‏ 
الشبيكة الترييقيّة 
iظر (meshwork)‏ 
قَطْحٌ الترابيق trabeculectomy‏ 
قطع الحواجر الترييقية ورفع جرء متها لتسهيل 
نزح الخلط للاي وهي احدى عمليات 
الترشيح لعلاج الزرق مفتوح الزاوية . 
trabeculoplasty, laser‏ 
راب الترييق بالليزر 
استعمال الليزز لتقليص الشبكية التربيقية 
اهيل فرح اخاط الاي ف اررق : 


بضع التربيق trabeculotomy‏ 
بضع التربيق جراحيا وهي احدى عمليات 
الزرق الولادي . 

trabeculum ریق‎ 


اللسيج الترشيحي الذي يوجد في الزاوية 
القرحية القرنوية الذي ينزح .من خلاها الخاط 
اماي الى قناة شام . 

corneoscleral t. 
القربيق القرنوي الصلبّوي‎ 
التربيق الموجود عند اتصال القرنية‎ 
. بالصابة‎ 


trachomatous 


سَفَافة !ق5 transparency, lens‏ 
التكوين الفيزيولوجي لعدسة العين الذي 


ر يه . 
غر يسا قر trausplant, corneal‏ 
اشرت اف O‏ 
المتلقي 
غرس transplantation‏ 


تحويل جزء سلم من موضع أو من شخص 
عر ويستعمل اأصطلح هنا ليدل علن نويل 
جزء صدغي أو أنفي من عطلة فعالة سليمة 
ومن دون قطع اعصاہا منها للتعويض عن 


غوس ملي allogenic t.‏ 
غرس نسیج بین حيوانات متغايرة جينيا 

ولكنها من نوع واحد . 
غرس القرنيّة corneal t.‏ 


غرس قرنية من عن شخص معطي يمحل 
قرنية الشخص التلقي لمعا لجة عتامة القرنية 


أو بعض أمراضها الاخحرى . 


غرس غير ي heterotopic t.‏ 
غرس نسيج خاص جنطقة من الجسم الى 
مزطقة أخری مغايرة ۰ 

غر س مغليٰ homotopic t.‏ 
نظ orthotopic t.)‏ =( 
غر ق ملي orthotopic t.‏ 
في الجسم مشابمة هما . 


عرس إِسَوي syngenesioplasic t.‏ 
خر تسج ن تصن إل قریپ لمن 
نوعه مثلا من أم الى ولدها أو من أخ 
لاحيه . 

تغيير الو ضع transposition‏ 
غا تشر القدسات من اشطرانة موجة ال 
اسطوانية سالبة أو بالعكس من دون تغيير 
قدرعا الأنكسارية . فمثلاً 

Ar XI—FH+= A XI FY F 
والقاعدة هي إضافة القيمة الأسطوانية الى‎ 


حئري trachomatous‏ 
متعلق با لحار أو مصاب به . 
السبيل البصر ي tract, Optic‏ 
السبيل العصبي الذي يبدأ من ٠‏ التصالب 
إلبصري ويسير حول سويق المخ ثم ينقسم الى 
جذر وحشي وأخر انسي ينتهيان في الأكيمة 
العليا والجسم الركبي الوحشي على التوالي . 
الحار الجر traction test‏ 
اiز¡ر (test)‏ 
سحب الرجَاجڃَ ‏ reous(ڼvi traction,‏ 
هو سحب شري يط من الزجاجي للشبكية مولداً. 
ثقباً فيا أو انفصالما ويزال بعملية استعصال 
الرجاجي .| ا 

transient ischemic attacks 
هَجُمَات إفمارِيّة عابرة‎ 
نوبات عابرة من فقدان البصر بسبب توقف‎ 
BARE OE 
transillamination وء‎ 
فحص الجسم بأمرار شعاع ضولي من خلال‎ 
بحيث يقع الجسم بين مصدر الضوء وعين‎ 
: الفاحص‎ 
transitional zone مَنطقَة الول‎ 
منطقة القرنية التي تقع بين منطقة قمتها وبين‎ 
| جر‎ 
transhucence, iris ` aj! شفافة‎ 
حالة تنقص فيا صباغ القزحية مثل الق‎ 
. ويمكن كشفها بالأضاءة الخلفية‎ 
translucent تاف > شفیف‎ 
جسم يرر الضوء ولكنه ينشره ولذلك لا‎ 
يكن رؤية الأجسام الموجودة خلفه بوضوح‎ 
تا‎ 
transmission, light انتقال الضوء‎ 
نسبة الضوء المار خلال العدسة من ا‎ 
. الساقط عايبا‎ 

transparency, corneal 

شفافية القرنية 
التكوين الفيزيولوجي للقرنية الذي يجعلها 
صالحة لأمرار الضوء لاما من دون تشويه . 
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treatment 


t. tear, retinal ۰‏ 
o, 2 dd‏ ر له ص 
مزق شبکوي رضحي 
ر ق الشبكية نتيجة افة رضحية . 


ا هھ م 


رة رَضحية t. ulcer‏ 
انظر )ulce٣(‏ 
مُعَالْجَّةَ » غلاج treatment‏ 


علاج المريض ورعایته بہدف شفائه أو تخفيف 
الامه أو إزالة أي عيوب أو تشوهات في عضو 
أو جزء من جسمه أو اطالة عمره . 


مُعَالجة فَعالّة active t.‏ 
علاج موجه مباشرة لعالجة المرض أو 
ألاصابة . 


الج فة . conservative‏ 


الجذري حاصة في الأشخاص المسنين أو 


ضعاف البنية . 

مُعَالَجَة شَافيّة curative t.‏ 
علاج فعال مصمم أشفاء المريض بعکس 
العلاج الملطف . 

مُحَالَجَة تخبرة يه e t.‏ 
تعرف يةَة 2 

مال اة palliative t.‏ 
علا سكين الأ والضيق ولکنه یر 
كاف لشفاء المريض . 

مُعَالَحَةٌ وقَائيّة preventive t.‏ 
لاچ لر ية من المرض أو من تطوره . 
مُعَالَجَة وقائيّة prophylactic t.‏ 


(= preventive t.) 
rational t. مُعَالَجَة َر شدي‎ 
علاج مبني على المعرفة التامة بالمرض‎ 
surgical t. مُعَالَجَةً جراحية‎ 
. علاج بالمداخلة أو العمليات الجراحية‎ 
smp )0 4)i )., مُعَالَجَةَ الاَغْرَاض‎ 
علاج الأعراض فقط وترك المرض ليأحذ‎ 
. تطوره الطبيعي للشفاء‎ 
289 


اة الكو ية وتو رة الا وة ودر 
انحور °۹۰ . 

اة (ج : ;ڻٽ ( transudate‏ 
مادة سائلة تمر من خلال غشاء أو تخرج من 
نسیج بسبب التہابي . وتختلف الرشحة عن 
النضحة بكارة سائلها وقلة احتوائها على 
البروتين والخلايا والمواد الصلبة التي تولدها 


الخلايا . 

قاط ترانتا Tranta’s dots‏ 
انظر (٤0ل)‏ 

رضح ( ج : رضوح ) trauma‏ 
جرح أو اصابة سواء كانت جسدية أو 
نفسية . 

ر ضحي traumatic‏ 


ا ر 

العام افر حيّة ية ار ضحي t. aniridia‏ 
نۈ (aniridia)‏ 

t. cataract سا رضحي‎ 
(cataract) نظ‎ 

ّ وسم الحَدفة ة الرضحي t, mydriasis‏ 
نظ (mydriasis)‏ 


إطْرَاف رضحي t. ptosis‏ 
انظر (ءآsەام)‏ 

مَرقَاتٌ ر ضحية t. tears‏ 
انظر (tear)‏ 


t. tear, choroidal 


4 ت اټ م ° ټ 
تمزف مشيمي رضحي 
تمزق المشيمية نتيجة أفة رضحية 


tremor 


مور إنسي. trichomatous‏ 

شخص مصاب بشتر انسي . 

اني الألوان trichromat'‏ 

شخص سوي يرى الالوان الأولية التلاث 

وتحوي عيناه صباغات الرؤية اللونية الللائة . 
trichromatic color theory‏ 

(= Young Helmholtz theory) ۰ 

تَظريَةٌ ثلائية الألوان 

(theory) jظil‎ 

إبصتار الألران اi trichromatopsia‏ 

المقدرة على رؤية الألوان الأولية اللاثة أي 


بسر لاان الو 

عدسة بلاث بور trifocal lens‏ 
انظر (lens)‏ 

القصّب لاي التوائم trigeminal nerve‏ 
انظۈر (nerve)‏ 


‘trigeminal shield 


حجاب لاني التوائم 
حجاب واق یلت عل اطار النظارات من 
اجانبین ليقي . العين ولل شلل العصب السابعم 


و الخامس : 

رؤية ثلاية triplopia‏ 
انظر (.۷ t1٤‏ =) 

لت صيبغي trisomy‏ 
وجود صبغي اضافي ثالث من نوع معين في 
عمش الأرْرّق tritanomalopia‏ 


نقضص رژية اللون الازرق والمقدرة على رؤية 
اللونين الاحمر والاخضر فقط . 


tritanomaly عمش الأزرّق‎ 
(=tritanomalopia) jit 
tritanopia عمى الأَزْرّق‎ 


عيب بصري نادر يتصف بعدم رؤية اللون 
الازرق والاصفر مع الاحتفاظ بالقدرة على 
رؤية الامر والاخضر . 
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أعمى الأَزْرّق tritanopic‏ 


رغاش tremor‏ 
اهتزاز الجسم أو العضو ا رايا 

orbicularis oculi t. 
رعاش عصتلة الين الدرَرة‎ 
تقلص لا ارادي في العضلة الدويرية يحدث‎ 
بسبب تعبا واحیاناً بسبب داء بار کدسون‎ 
. أو التصلب اللويجي‎ 
tremulous iris فَرَحيّةَ رعاشية‎ 
` انظر (ئاع)‎ 
trephination تقب‎ 
عملية نزح الزرق بأستعمال المنقب لعمل فتحة‎ 


في المنطقة القرنوية الصلبوية . 


لاج4 اروت {rad, Charcot‏ 
رأرأة العين والأرتعاش القصدي ( رعاش 
الح ركة ) والكلام الموقع و كلها أعراض تحدث 
في الأمراض مزيلة الدخاعين مثل التصلب 
المععدد في أدواره الأخيرة . 

trial case, lenses 
صندوف عَدسات الإخيار‎ 
صندوق بجوي عدسات الفحص وملحمَاما‎ 
. التي تسعتمل عدد فحص انكسارية العين‎ 
trial frame إطْارُ الإختبار‎ 
اطار توضع فيه العدسات عند فحص‎ 
. انكسارية العين عند المريض‎ 


شَعرة trichiasis‏ 
حالة نمو وانشناء اهداب الأجفان للداحل . 
ظھاروم.شiريéَْٰ trichoepithelioma‏ 
ورم ميد يصيب جريبات الشعر . 

trichoma شتز إنسشي‎ 
(= entrop100) رظiا‎ 
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الملتحمة الترلى . 


رة مُزمئة 
قرحة ا سرا را 


o‏ رحة القرنية 


chronic u. 


corneal u. 


£ 
corrosive Uu. َة اكالة‎ 


فرحَة تَصنية dendritic u.‏ 
قرحة القرنية المتفرغة التى تتسبب عن 
الحلا البسيط . 
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ف حت فا 


aphthous u. قر حَة‎ 


u E‏ راء اللون تصيب 
الم غالا 
avitaminosis U.‏ 
قَوَحَة ۆز الفيتاميتات 
قرحة تتولد عن نقص بعض الفيتامينات . 
avitaminosis corneal u.‏ 
قَرحَهَ فرلوية بعؤز الفيتاميتات 
قرحة قرنوية تتولد بعوز بعض الفيتامينات 
وحاصة فيتامين أ . 
catarrhal. corneal u.‏ 
َرحَة قرلوية ية 
قرحة تصيب حوف القرنية ترافق التهاب 


tylosis ciliaris 


حاط عادة بمحفظة ليفية ولا ينعشر الى باي 
أقسام الجسم وينمو ببطء . 
وره خبیث malignant t.‏ 
ويتتقل في الجسم الى مواضع بعيدة عن 
موضعه الأولي وتنغاير اشكال خلاياه . 
الملتحمَة tunica conjunctiva‏ 
ilظر conjunctiva)‏ =( 
tunica conjunctiva bulbi‏ 
ilړۈر bulbar conjunctiva)‏ =( 
tunica conjunctiva bulbi oculi‏ 
tunica conjunctiva palpebrum‏ 
قحأ الجن 
iiۆظر palpebral conjunctiva)‏ =( 
tunica vasculosa bulbi‏ 
(=uvea, uveal tract)‏ 
الغلالة الوعائية للعين 
الغلاف الوعاني للعين وهو الغلاف الوعاني 
الوسطي النصيغ اللمقلة ويشمل المشيمية 
وا لجسم اهدي والقزحية ويسمى أيضا العنبة 
ا الطريق العنبي . 
ثخان الجَفْن tylosis ciliaris‏ 
تشخن الأجفان . 
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trochlear nerve القصَب البْكَريٰ‎ 


ان¡ۈرٍ (nerve)‏ 
حول ۰ tropia‏ 
(( انحراف العين الثابت عند تركير نظر 

العينين على جسم ثابت . 

(۲) انحراف العين الواضح . 
دَرتات - tubercles‏ 
عقد كروية صغيرة تولدها عصيات السل . 

ئڌرن ‏ السْل tuberculosis‏ 
الأصابة باأخمج الذي تسببه عصيات السل . 
صب درني tuberous sclerosis‏ 


ورم وراڻي خلقي یتصضف بتکون درنات في 
البطين الوحشي للمخ مع تورم خحلقي في العين 


اوق عدبا 

ني tucking 3E‏ 
ثني احدى عضلات خار ج العين لتقصيرها في 
لب العَدسة tumbling‏ 


طريقة لازالة عدسة الساد داخل إل ية 
بمسكها من أسفلها وقلبا واخراجها من 
احفظة . 


ورم tumor‏ 
السيطرة عليه . 
ورم حخمید benign t.‏ 


مو نسيجي غير طييعي في موضع من الجسم 


perforating U. 
قرحة خلال كل طبقات الجرء‎ 
. الصاب إلى ما دونها‎ 
pneumococcal u. 

قَرَحَة بالمُكَورّات الرتَويّة 
قرحة بيضاء سنجابية تتسبب عن الخمج 
با مكورات الرئوية وتصيب العين وتمتد 
باتجاه واحد . 
قَرْحَة ال لJjjîق pyocyaneal u.‏ 
قرحة سريعة التطور تصيب القرنية و 

تنتشر إلى الغرفة الأمامية مع غمر قيحي 
ویکون لون القيح عادة أخضرا مررقا . 


o‏ 2 2 اق 


ring u. رحد‎ 


تما عدة قرحات صغيرة على حافة 
القرنية مولدة قرحة حلقية . 


قَرْحَةٌ قارضَة rodent u.‏ 
سرطانة الخلية القاعدية التقرحة وقد 
تصيب الجحفن وتنتشر موضعیا ولکنہا لا 

تنعقل إلى باقي أقسام الجسم . 
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CXPOSUuFe U. رة الَعَرض‎ 
herpetic u. حه لاي‎ 


قَرْحَة غ ية قَحيَة hypopyon u.‏ 
قرحة قرنوية يصاحما تجمع 
الغرفة الأمامية للعين . 


قَرْحَةٌ َة ا marasmic U.‏ 
قرحة تصيب بعض الأعضاء والعين في 
حالة e‏ : 

marginal u. حه َة‎ 


E 


ا 


Mooren’s u. قَرْحَةٌ مُورن‎ 


قرحة سطحية مزمنة تصيب الشيوخ وتبداً 
من حواف القرنية وقد تمتد حتى تشمل 
ا 

neuroparalytic u. 
قر ڪا حَة الشلّل القصبي‎ 
قرحة تحصل عند شلل العصب‎ 
. للعضو‎ 


ultraviolet keratitis 
اهاب القرنية بفوق البتفسجيّة‎ 
(keratitis) انظر‎ 
undercorrection قم“ التصحيح‎ 
تصحيح جراحي أقل من اللازم في عملية بضع‎ 
. القرنية الشعاعي أو عملية تصليح الحول‎ 

uvea 

العَيّة ر الغلالة الوعَائية عة ) 
انظر (1٥u1ط (=tunica vosculosa‏ 


شر ر العيّة uvea, ectropion‏ 
شنضف الظهارة الصباغية للقرحية إلى حواف 
الحدقة 

عبوي uveal‏ 
منسوب أو متعلتق بالعنبية 

العبيّة u. (racit‏ 
انظطر (4ع ۷ں =) 

التهاب العبية uveitis‏ 


التباب الغلالة الوعائية للمقلة . 
التهاب العسِيّة الحَاد acute Uu.‏ 
التباب الغلالة الوعائية للممَلة الحاد . 
اليَهَابٌ العَيّةَ الأَمَاميَةَ ‏ .1 ae‏ 
اضر iridocyclitis)‏ =( 
التهاب القرحية مع أو بدون الاب الجسم 
اهدي . 
اهاب العتيية المزمن .ن رهاط 
اتاب مزمن ني الطبقة العنبية للعين . 
اهاب العبيّة الإلصبَابن .ا ١0أوu؟؟ء‏ 
التماب العنبية الترافق م نتحات فیہا قد 
يودي إلى انفصال الشبكية . 
endogenous u ۰‏ 
اهاب المبية داخجلي المَذحاً 
التباب العنبية ا عوامل داخلية . 
endophthalmitis u. ۰‏ 
الاب المَيّة بإالبهاب بطائة الين 
اتباب العنبية الذي E‏ 
العين . 


ulcer 


a‏ ا 


قرحَة سَاعِية serpigenOous u.‏ 
قرحة قيحية تزرحف إلى وسطٍ القرنية 
ویسیہا ا جرٹوم . الكورات الرئوية . 


کہ ار > E‏ 


traumatic Û.  ةحجضز فرخة‎ 

قرحة تسببما إصابة رضحية موضعية . 
قرح frophic u. ali‏ 
So‏ 


جر ن ا 


venereal u. ۰ قَرحَة هة‎ 

قرحة شبيهة بالقرح الزهري تصيب فرج . 
المرأة من دون .أن. تصاب بمرض زهري . 
قرح ulceration‏ 
قرحة أو تولد القرخة . 

corneal u. تقرح القرنية‎ r, 
عيب أو قرحة في القرنية تقولد عن عوز‎ 
. الاکن ا ارضح أو خمج العين‎ 

marginal u. اهاب القرنيّة التقر حي‎ 
(= ulcerative keratitis) رۈړظil‎ 


ulcerative blepharitis 


اهاب الجَفن الَقَرحيّ 


(blepharitis) رظزil‎ 
ulcerative keratitis 


الاب الفرنية القرْحي 


(keratiİS) رظi!‎ 


ulcus serpens cornea 
(= serpiginous ulcer) رظil‎ 
ultrasonic phacoemulsification 


إسيحلابٌ العدسّة بالفوق الصوتي 


)= phacoemulsification): انظر‎ 


ultrasonography (= echography) 
تحطيط فو الصتوتي‎ 
. (echooculography) jطi!‎ 
ultraviolet burns . 
روق بوق البفستَجيّة‎ 
)b۲1( انظر‎ 
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uveitis 


nongranulomatous 1. 

اهاب المتيية الَلاحيبيّ 
اتاب العنبية المرافق للأمراض الجسدية 
اللاحبيبية مثل التهاب المفاصل الرثوي . 


` nonsuppurative u. 


اهاب المَيّة اللاقيحيّ . 
التباب. العنبية غير المولد للقيح . 
ocular contusion U.‏ 
إليهاب المتية المتحكي 
التهاب ‏ عببية العين المتسبب عن 
phacoaraphyiactic u..‏ 
اهاب العتييّة العدسي التاق 
اتاب العنبية الحاد الذي يحدث عند 
تحسسر, الجسم المسبق ليروتين العدسة . 
phacolytic u.‏ 
الاب العنبية الذي يتسبب عن تسرب 
بعض مواد العدسة في الساد فائق النضج : 
phacotoxic u.‏ 
(=lens induced u.)‏ 
اهاب العَية بسمية العَدسّة 
اهاب العببية الخلفة posterior u.‏ 
التهاب يصيب القسم الخلفي من العين 
ويشمل التهاب المشيمية والشبكية ... 


posterior nongranulomatous 


ùl. 


اهاب التيّة الخلفية اللاحييي ‏ 
الا ا الاو جي الاي > 
1 1 اة 

rubella u. 
الاب العتيّة بالحَصبة الأَلمَانيّة‎ 


الاب عنبية العين ا رافق للاإصابة بالحصية 


الألانية . 

subacute: u. 
اهاب العَبيّة ذُؤن الخاد‎ 
الف غه ان رة ا‎ 
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exogenous U. 
اهاب العنبيّة حارجي المَنخاً‎ 
التهاب العنبية المتسبب عن عوامل خارجية‎ 
. كالرضح أو بالأجسام الغريبة‎ 
foreign body u. 
اهاب اة بالجسم الريب.‎ 
التباب العنبية المستحث بالاجسام الغريبة‎ 
. التي تدخحل العين‎ 
granulomatous u. 
الاب التي البيبي‎ 
التهاب أي جزء من العببية . خصوصاً‎ 
قسمها الخلفي الذي يتصف بتجمع حبيبي‎ 
للخلايا الظهارية وخلايا كبرية تحيط با‎ 
. لايا لمفية‎ 
gonorrheal u. 
اهاب المتية السيلاني‎ 
الاب العنبية المتسبب عن الاصاية‎ 
.. بالمكورات البنية‎ 
heterochromic u. 
(= heterochromic 
uridocyclitis) 
اهاب العبية المُبّاين الألْوان‎ 
التهاب في القرحية والجسم اهدي يؤدي‎ 
إلى فقدان صباغ القزحية في العين المصابة‎ 


وعادة ما يصيب عيناً واحدة فقط . 


hypertensive ıu. 
الاب المي الرافع للضفط‎ 
التباب العنبية الذي يودي إلى ارتفاع.‎ 
. ضغط داخحل العرن‎ 

immunogenic u. 
الاب اليتبية المتاعي‎ 
التباب العتبية بأسباب مناعية مثل التباب‎ 
. العين التعاطفى‎ 

lens-induced u. 1 ۰ 

إلحهابُ الميّة المُستكحث بالعمة 
التهاب حاد داحل العين يمتد إلى العنبية 
يتسبب عن هروب مادة عدسية من 


tuberculous u. 
اهاب المَبية الكدرني‎ 
اتباب العنبية الحبيبي الذي ينتج عن‎ 
الاصابة بعصيات السل ويظهر عادة‎ 
. كالتماب شديد في المشيمية والشبكية‎ 
Z05٣ 1. الاب العتبيّة البطَاقيَّ‎ 
الات الي با الاق‎ 
uveolabyrinthitis aglار اهاب الْعنبَة‎ 
. التهاب العنبية الذي يترافق مع التهاب التيه‎ 

uveomeningitis 

اهاب العنيية والسمَحًايا 
التهاب يتصضف بإصابة العبية ويترافق مع 
علامات سححائية . 

uveoparotid fever 
داء الغرناوية الذي يصيب الغدة النكفية وعلبية‎ 
) ٠ . العين‎ 
۷04۲0 اهاب العسَبيّة والكَكَفْيّةَ كاز)‎ 
(= uveoparotid fever) رظil‎ 
u0) اهاب العتيّة والشَبَكيّةَ كااذم]‎ 
. التماب عنبية .العين وشبكيتبا معا‎ 
uںve0scاerاك اهاب العسبيّة والْصَلَةَ‎ 
الاب يتولد عن امتداد التهاب العنبية إلى‎ 
. الصلبة‎ 


uveitis 


suppurative u. 
اهاب المَيية ايحي‎ 
. اتباب العنبية المولد للقيح‎ 

sympathetic u. 
(= sympathetic ophthalmia) 
إلتهَابٌ العيّة التعاطفيّ‎ 
التباب العنبية الذي 2 في العينين‎ 
والذي يتولد بعد اسوعت إلى عدة سنين‎ 
ن إفابة الخد اليئن باصابة اة‎ 
ويكون الالتهاب أشد حدة في العين التي م‎ 
تصب بالرضح وبالتعاطف معها وهو‎ 
. مرض مناعي ذاني‎ 
syphilitic u. اهاب التبيّة الإفر ًن‎ 
. التباب العنبية المرافق لداء الإفرنجي‎ 
toxic u. اهاب العتبية السْمَيّ‎ 


'التهاب العنبية الذي تولده بعض السموم . 


toxoplasmic u. 
اهاب المِبية بالمُقَوْسَات‎ 
الہاب ا والشبكية المسبب عن‎ 
. التباب العين بداء المموسات‎ 
)١۲41 4)i اهاب العَيية الْرَ ضح .1ا‎ 
التهاب العتبية الذي يتسبب عن إصابات‎ 
ان‎ 
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(۲) نبضان الشريان الشبكوي وهو دائماً 
عرض مرضي . 
َكَوْن الأَْعيّة › تَرَعّي vacua r1z4101‏ 
تكاثر الأوعية الدموية في القرنية . 
الؤريد الراوي 
وريد قصير بين العين وجذر الأنف يتكون من 
اتحاد الوريد فوق البكرة والوريد فوق الحجاج 
ويستمر نازلاً مكوناً الوريد الوجهي . 
الريد المَائي 
وريد بربط قناة شلم بالأوردة خارج الصلبة . 
vein, central retinal‏ 
وريد الشبكيّة الم ركزيّ 
وريد يتكون من اتاد أوردة الشبكية ويترك 
العين مع العصب البصري ليصب في الوريد 
العيني العلوي . 


الأوردةٌ الهدبيّة 
رة فنا مى ذال مقلة لفن م اة 
الهدبية وتبوخ ي الوريد :ايلي العلوي ٠.‏ وح 
الاوردة اهدبية الامامية الشرايين للحدبية 
وتستلم الدم من الأوردة خارج الصلبة ومن 


vein, angular 


vein, aqueous 


veins, ciliary 


غا اة الس اما وة دة 


الخلفية فإنها تسير مع الشرايين المدبية الخلفية 
وتصب في الوريد العيني العلوي . 

أو ر دة حارج lلiqinl veins, episcleral‏ 
أوردة صغيرة على سطح الصابة تجمع الخاط 
الاي والدم من القسم السطحي الأمامي 
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الو فس > جدري البقر vaccinia‏ 
مرض فيروسي يسبب احيانا بثرات على الجفن 
عند تلقيح الاطفال ضد الحدري . 


قراغ vacuuming‏ 
افراغ الخلايا القشرية للغرفة الحلفية للعين 
ال 


vagina bulbi 
(= bulbar sheath) . 
نسيج ضام يكون إمحفظة التي تحيط بالقسم‎ 
الخلفي من العين والتي تمتد إلى الأمام حتى قبو‎ 
. الملتحمة وتتصل بلفافات عضلات العين‎ 


vagina nervi optici |‏ . 
optic nerve sheath)‏ =( 
غم القصب البصري 
طريقة تخدير موضعي بالارتشاح الإنتشاري . 
للأجفان لتخديرها ولتغبيط حركتها . 
varilux (= varilux lens)‏ 
انظر (ئہع1) 
اة حَجَاجية 


van Lint technique 


varix, orbital 


توسع أوردة الحجاج وتعرجها . 
vascular pulsation, retinal‏ 


تبان الأوعية الشبكويّة 
)١(‏ نبضان الوريد الشبكوي وهو نبضان 
فيزيولوجي . 


حر گات کح v. mOovemeıÎS‏ 
حركة العينين. باتجاهين متعاكسين مثل 
حر كات التقارب أو التباعد . 
َة ربيعية vernal catarrh‏ 
نوع من التهاب اللعحمة الأرجي الذي يحدث 
في الربيع غالبا وقد يولد صفيحات التهابية 
صلبة تحت الجفن العلوي . 
vernal conjunctivitis‏ 
إلبهابُ المَحمَة الرَبيعيّ 
ilغظر vernal catarrh)‏ =( 
و ل برو ف verruca‏ 
ورم بشراني يسببه فيروس حليمومي . وقد 
يستعمل الاضطلاح للدلالة على أي تكاثر 
انر لول الدارج verruca vulgaris‏ 
ثؤلول الجلد الفيروسي الذي يكون ورماً 


بشرانيا . 

حر کات توافقيّة versions‏ 
حركات العين التوافقية للنظر تلف 
الاتجاهات . 


الحَمْلقة للأسفل deorsumyversion‏ 
حر كة العينين التوافقية للنظر للأسفل . 


الحَمْلَقَة لليمين dextroversion‏ 
الحْلقَة لیا levoversion‏ 
ركا ناراف ل لار : 

الحَمْلَقَةٌ للأعلى sursumversion‏ 


ح ركة العينين التوافقية للنظر للأعلى . 
رأة وځ vertical nystagmus‏ 
اiزظ|ر (nystagI^uS)‏ 


حطوط عمودية vertical striae‏ 
انظر (eھا )st‏ 
دؤاز بَصَريٰ vertigo, ocular‏ 


نوع من الدوار لسيبه امراض العين خحصوصا 
في الاشخاص المصابين بضعف عضلات العين 
او عدم توازنا . 


vein, superior ophthalmic 


vein, superior ophthalmic 

الؤريد العَينيّ العُلوِيّ 
ورد ا فن رار الأ ال بن 
يتصل به الوريد الجبهي والفوق الحجاجي 
والزاوي ويتبع تفرعات الشريان العيني وقد 
يتصل بالوريد العيني السفلي عند الشق 
الحجاجي العلوي قبل أن يفتح في الجيب 


الكهفي . 


venography, orbital 

تصوير أوردة الحَجَاج 
التصوير الشعاعي لاوردة الحجاج لتعيین 
وجود ورم فيه يضغط عليما أو يغير من 


شکلها . 

کو سح الأو دة venous dilataion‏ 
ازدیاد قطر أوردة العين . 

السداد الؤريد venous occlusion‏ 
انسداد الور يك الشبكي ال ركزي :او أخد 
و 

بَضان ور يدي venous pulsation‏ 


نبضان الورید الشبكي الركزي الذي يشاهد 
عند فحص قاع العين يشاهد في حالة وذمة 
حليمة العصب البصري . 

venous stasis retinopathy 
اغجلال الشبكيّة بالركود الؤريديٰ‎ 
1 (retinopathy) انظر‎ 
vergence تجاح‎ 
ح ركة العينين باتجاهين متعاکسرن کا يحدث‎ 
. عند تقار ہما أو تیإاعد ھا‎ 
cO m0dati0ږı‎ ۷. َجَانْح َكيف‎ 
تقارب العينين أو تباعدهما عند تكيفهما‎ 
. لارؤية لختلف المسافات‎ 
۷. e001 حول إنسي ُجانحيْ‎ 
حول اني يزداد فيه التقارب عند النظر‎ 
۷. ×00 خو ل و حشي تجانحي‎ 
حول وحشي يزداد فيه تباعد العينين عند‎ 
. النظر للأسفل‎ 
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حر كات العمين الترافقية 


viral conjunctivitis 
التهاب الملقجحمَة الفيروسي‎ 
(conjunctivitis) رظil‎ 
viral keratitis 
اهاب القرنية الفيروسِيٰ‎ 
(keratitis) رړظil‎ 
visible iris diameter 


قطر القزحية يقاس لاختيار العدسة اللاصقة 


الأولية الناسبة . 

رؤيَة › إبْصار vision‏ 
القدرة على البصر أو الأبصار أو البصيرة . 
رُرَيَة لا لُونيّة achromatic v.‏ 


اضطراب بصري تظهر فيه ألوان الطيف 


اللون الرمادي . | 

ابصا ر لادی aphakic¥.‏ 
از بان د ابعال ا 
رَوَيَهُ تلويْة after v.‏ 
دوام ايان البصري بعد توقف النبه 
الشت: 
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. . 4 D0 
vesicle, optic الحويصلة البصرية‎ 


اندلاق يتطور على جهتي الدماغ القدم للجتين 
يتكون منه القسم الحسي للعين . 

خۇ صلا vesicles, herpetic al‏ 
حويصلات تظهر على الوجه والأجفان عند 
المصابين بالخلا . 

أوعيةٌ المَشيمَ  vessels, choroidal‏ 
الغلاف الوعاني الذي يحيط بالشبكية ويغذي 
ثلفها الخارجي . ۰ 
أوعة شبَحيّة vessels, ghost‏ 
أوعية دموية فارغة تبقي في القرنية بعد هجوم 
أوعية جديدة مليغة بالدم علا . 


أوعيّةٌ الشبَكيّة vessels, retinal‏ 
الأوعية الوجودة على سطح الشبكية والتي 
تغذن لقا الفاشاي:: 


vessels, shunt optic disc 
أوعيةٌ القزْص البَصَريّ التحريلًة‎ 
أوعية تصل العصب البصري من أوعية‎ 
اة وة‎ 
vestibular nystagmus û) ر راه دھلیز‎ 


(nystagmus) رړزil‎ 


direct Y. (= central v.) 
double v. رؤية ثنائية » ضَفع‎ 
)= dذما‌هماھ( انظر‎ 


نقطة النقرة ر 
صورة حقيقية 


far point Y. رۇت ية البعيد‎ 
facial v. رؤيَة وَجهيّة‎ 


المقبدرة على تقدير أبعأد واتجاه الأجسام في 
الحيط عن طرق حسها بالوجه , 


field of v. الساحة البصرية‎ 
(field) رۈ¦نl‎ 
foveal v. (= central Vv. 
ريه مَركَريّة‎ | 
fusion of v. ادما ج الرؤية‎ 


اندماج الصورتين المكونتين بالعينين 
وإدراكهما كصورة واحدة . 

half v. عَمَىٰ شقَیَ‎ 
(= hemianopia) ر¦ii‎ 

2 ت 

روي هَاليّة .¥ halo‏ 
رؤية هالة ملونة حول مصدر الضوء وهي 


haploscopic V. 
(= stereoscopic v.) 


رؤية > و ر 
indirect ¥. (= peripheral v. ۳‏ 


5 


ية غير مبَاشِرة 


صورة حقيقية 


vision 


روي بالعينين binocular v.‏ 
الرؤية بالعينين ٠‏ سوية من دون إدراك رژية 
مزدوجة . 


الرؤية السوية بالعيبن 


ا ية ضبَابية blurred v.‏ 
ضعيف البصر اشا مرضية عينية أو 
ا عصبية . ۰ 


الرؤي ية الم ركزية central v. ٠‏ 
الرؤية التي تم بتنبيه منملقة البقعة 


الصفراء . 
رۇ ي الألْوّان chromatic vision‏ 
انظر (=color v.)‏ 


زؤه لوان « رۇ color v.‏ 


بتنبيه مخاريط الشبكية . 


رَوَيَة تَقَارَبيّة convergence Vv.‏ 
الرؤية بتقارب العيدين . 


counting finger V. 
ضعف بصري يستطيع المصاب به الرؤية‎ 
التي لا تتعدی عد الاصابع , ويفحص‎ 
المصاب بالطلب .منه بتعيين عدد الاصابع‎ 
. التي تعرض له من مسافة معينة‎ 
day v. . هاري‎ EF 
رؤية بضوء النهار أو تحت ضوء ساطع‎ 
. وهي رؤية تح بتنبيه مخاريط الشبكية‎ 


ر زۇي اللو کين dichromatic v.‏ 
رؤية لونين أوليين فقط وعدم القكن من 
رؤية اللون الئالث . 
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vision 


العمودية والأفقية للجسم المنظور فتتقارب 
و تتباعد عن بعضها البعض . 
وي 45 aطiz‏ .¥ pseudoscopic‏ 
الرؤية المجسمة فلا ترى الأجسام 
محسمة بل مسطحة وخاوية . 
rainbow v. (= halo v.)‏ 


رؤيَة عصويّةَ rod v.‏ 
رؤية بالعصيات ولا تقوم الخاريط بدور 
بذکر فيا کا يحصل في الرؤية الظلامية . 


e 


روَيَة لا حَمْراوة .¥ SCOtêrYyÊhrOuUS‏ 


عيب بصري لا يتمكن فيه الصاب من 
رؤية الألوان الحمراء والقريبة منها 


scotopic vision (= night v.) 


shaft v. (= tunnel ¥.) أ‎ EF 
solid v. (= stereoscopic v.) 

وة مُجَسََة 

stable v. صر ابت‎ 

O ES 


6 ر 


stereoscopic Y. رؤية مجسمة‎ 

ابصار أبعاد الجسم الثلاثة وعمقه وإدراك 
three dimensional Vv.‏ 

(= stereoscopic Vv.) 

زؤه اة 

{riChrOmatic v. iıjلًألا ويه تة‎ 

رؤية سوية يتمكن الشخص من رؤية كل 

إلألو ان بصورة طبيعية . 


triple vision (5 EiplOpI). 


ؤي يه اة 
1 ية َفَقيّة tunnel v.‏ 


حال انکماش الساحة البصرية وضيقها 

للحد الذي يظهر وكأن الشخص ينظر 

من خلال هو ار برب ری : 
twilight v. (= night v.)‏ 


۾ ر پو و 


رۉیه شففه 
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iridescent v. (= halo v.) 
ية هَاليّة‎ 
macular v. (= central v.) 
ية مر كرية‎ 
monochromatic Y. 
(= monocolor Vv.) 
وة لون الواحد‎ 
monocolor ¥. دحاjلا به اللو‎ 5 
زه لون واحد من الالران. الا اة‎ 
. والعمى الضوي للونين الآخرين‎ 
monocular ¥. öãَحاۇ وۋ ي بعًين‎ 
: الاعار بن وة فط‎ 


multiple v. َعَددُ الرؤية‎ 
(= polyopia) انظر‎ 
near v. یب‎ ۰ 8 


انين وتضيق ا وزيادة 
near point Vv. (= near Vv.) .‏ 


ويه الريب 


رة ياي › ويه لام night v.‏ 


زۇي ف الظلام أو في ضوء حافت . 


روي لا عنامي ` nul v.‏ 

وجود عتامات في الساحة البصرية لا 

يد ركها المريض . 

روي ية قَاتمَة obscure v.‏ 

وود غقامات ف الساحة البضرية يدر كها 

المريض . 

oscillating Y. إبْصار ندب‎ 

(= oscillopضsi4)‎ رظiا‎ 

رۇب ية حيطي : peripheral Y.‏ 

رۋية تنم بتنبيه عصيات الناطق انحيطية من 

الشبكية . 

photopic v. رَوْيَةٌ ضَوايّة‎ 
(= day ¥.) انظر‎ 

Pick’s v. ٠٠ روي ة بيلك‎ 


رۇية 3 تترابط فہا علاقات الأبعاد 


vision 


المحور البَصَريٰ v. axis‏ 
انظر (ئنجھ) ۰ 

cortex, primary ۰‏ .¥ 
القشر ة البصريّة الأوليّة 
قشرة المخ البصرية في مؤخرة الفص 
القذالي في التلفيف ٠۷‏ وتستلم الدفعات 
العصبية البصرية من السبيل البصري ولا 
يتم فيا إدراك صورة المرئيات ومدلولاما 
بوضنوح . 

v. cortex, secondary - 


القشرة البَصَريّة التائوية 


قشرة المخ البضزية قي الفص القذالي في 


التلفیفین ۱۸ و ٠۹‏ والتي تستلم الدفعات 
العصبية البصرية من القشرة الأولية ويع 
فيا إدراك الصور المرئية . 
v. deprivation‏ 
جرمان البصر » العم ٠‏ 
إلحالة التي يكون فيا امريض مصاباً بعاهة 
في عينيه تؤدي إلى عدم البصر سواء 
بسبب عاهة ولادية أو بسبب مرض 
v. duplicity theory‏ 
تظرية اة الإنصار ) 
ilظطj (theory)‏ 


v. evoked potential 


الحهدٌ البصري اأ 4 


موجات كهربائية تولدها القشرة البصرية ` 


الخية استجابة لتنبيه العين بمنبهات بصرية . 


فصر ر ري : v. falure‏ 
ضعف في قوة البصر . 

الاة البصريّة v. field‏ 
انظر (1dعf1(‏ 


v. field, central 
٠ السَاحةٌ البصريّة المركرية‎ 
انظر (1ع1؟)‎ 
v. field, frontal ۰ 
السَاحَةٌ البَصَريَة المُجَابهّة‎ 
(fie1d) انظر‎ 


violet v. (= ianthinopsia) 


ا ت 
4 


رؤيَة الكلمات .¥ word‏ 
المقدرة على إدراك الكلمات المكتوبة أو 


المطبوعة . 
إبصاريٰ » بَصَريٰ visual‏ 


ما يتعلق أو ينتسب للرؤية والإبصار : 
v. accommodation‏ 

نكيف الإبصار 

(= accommodation) رۈظi‎ 

v. acuity حدَّةٌ الإبصار‎ 

(acuity) انظر‎ 


v. acuity charts 


^ ص‎ duz f 


لوحات عایا حروف أو قات ناقصة أو 
رسوم مصممة لتقابل زاوية قدرها. (ه) 
درجات في العین على بعد )١(‏ أمتار أو 
(۳۰( قدم 

v. acuity measurements 
قاس جدَّة الإبصار‎ 


تعيين قوة البصر باستعمال لوحات حدة 


الإبضار وتكتب بصورة کسر صورته 
تعبر عن المسافة التي يقاس منها النظر 
وخرجه عن المسافة التي يستطيع الشخص 
المنوي أن يرئ :ارف ما 

v. adaptation لاوم البصّر‎ 


(adaptation) رظil‎ 


v. adaptation to darkness 
التلارمُ للظلام‎ 
(= dark adaptation) ر¦¡نi‎ 

v. adaptation to light 

اتلام إلضوء ا 
ilظر light adaptati0۸)‏ =( 
عَمَه بَصَري agnosia‏ .¥ ` 
انظر (814ئag10)‏ 
الرَاويةٌ البصريّة . v. angle‏ 
انظر (عاعہه) 
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vitrectomy 


v. receptors المستقبلاث البَصَريّة‎ 


مستقبلات الشبكية 2 تتحسس للضوء 


v. resolving power 

ذرَةٌ امير البصري 
قدرة العين على الفييز بين نقطتين 
مقجاورتین وکن ان تعتبر بنا أقصر 
أمسافة بين النقطتين التي يكن للعين أن 


تيز هما منفصاتين . 
الإبصار المج vy. stereOopsis‏ 
انظر (stereopsis)‏ 

عد عة الانصار v. threshold‏ 


(threshold) رۈظil‎ 


visualization صر‎ 


لجسم المنظور . 


صر visualize‏ 
تكوين صورة دماغية للجسم المنظور أو الرؤية 
الكاملة . 
بصريٰ سمعی visuauditory‏ . 
متعلق بالبصر والسمح 

بَصريٰ جسي visuosensOory‏ 
متعالق بالحس البصري الذي يؤدي إلى الإدراك 
منظار تر كير الین visuoscope‏ 
الة للكشف عن ولجود تثبيت بصري منتبذ أو 
غير مر کزي . 


` vitelliform macular degeneration 


تنكس الشبَكية المُحيّ الكل 


(degeneration) رۈړil‎ 


استقصتال الوْجَاجي vitrectomy‏ 
عملية جراحية لاستغصال الزجاجي . 
anterior Y.‏ 


اسنقصال الزجاجي الأمَاميّ 
استقصال أغشية الزجاجي في منطقة 
الحدقة ۔ 


` 03 


v. field; oe 
سَاحَةٌ َصَريّة غير مُكَطابفة‎ 
عدم تطابق أو تساوي النطقتين‎ 
العمياويتين للعينين في الساحة البصرية في‎ 
. حالة العمى النصفي‎ 
(field defects) رظغil‎ 
v. field, monocular 
لحه البصريّة لين راجدة‎ 
. السشاحة البصرية لاحدى العينين‎ 
v. field, quadrantic 
. اة إنصارد ية ربْعية‎ 
ربح اأساسحة‎ 
v. hallucination هلس بَصَر‎ 
N انظر‎ 
v. loss فقد البَصَرِ‎ 
قف لقره التصربة الزن أو ااانا‎ 
. التام‎ 
¥. motor area 
البَاحة الح ركَيّة البَصريّة‎ 
الباحة الح ر كية للعين الموجودة في الفص‎ 
ا جي أمام الباحة أمام ال ركزية في التلفيف‎ 
۸) 
v. pathway الطرة ق البَصَريّةَ ية‎ 
. الطلرق العصبية البصرية ال ركزية‎ 
v. perception area 
باحَة الإذراك البَصَريّ‎ 
باحة فيرنيكة حول التلفيف الزاوي في‎ 
قشرة المخ حيث 0 إدراك مدلول‎ 
. المرئيات‎ 
۷. الصبّاغاث البَصريْة ك)دعصعنم‎ 
الصباغات الحساسة للضوء التي توجد في‎ 
. عصيات وخاريط الشبكية‎ 


الأزجر ان المْصريٰ v. purple‏ 
الصباغ الحساس للضوء الذي يوجد في 
الشَعٌ الَصَرِيّ radia ١n ` ٠‏ .۷ 


قسم السبيل البصري الذي يتد بين الجسم 
الركبي الوحشي وقشرة المخ البصرية . 


v. neovascularization 
نمو أوعية دموية جديدة داخل الجسم‎ 
. الزجاجي‎ 
v. opacities عَتَامَات الرَجَاجيٰ‎ 
أجسام عائمة تسبح داخحل الجسم‎ 
. الزجاجى وتسبب عتامة البصر‎ 
primary Va. الوجَاجي الأو ي‎ 
الزجاجي الأولي الذي يتكون في المضغة‎ 
کی ا و و‎ 
. أن يوعی‎ 
primary resistant 
hyperplastic Y. 
الزجَاجي الأولي الباقي المُفرط القسّج‎ 
عيب خلقي عادة ما يون في عين واحدة‎ 
بسيب بقاء الغلالة العضلية الليفية المحنينية‎ 
للعين وبعض من الجهاز الوعالي للرجاجي‎ 
ويتصف عادة بحدقة بيضاء وصغر القلة‎ 
. وطول البروز المدبي وعتامة العدسة‎ 
v. prolapse تل الرْجَاجيّ‎ 
تدلي الزجاجى إلى الغرفة الأمامية بعد‎ 
'. عملیات الساد داحل الحفظة‎ 
v. replacement غو يض ال ًاجىٺڻٌ‎ 
التعويض عن الجسم الزجاجي بعد‎ 
. عملیات استعصاله‎ 
secondary v. الرْجَاجيّ التانويٰ‎ 
رای في کا بی خر ت‎ 
اا ا وک ر‎ 
١ ا‎ 
v. separation الفصال الوْجَاجى‎ 
(=v. detachment) انظر‎ 
syneresis Of Vv. إمَاعةٌ الوْجَاجىٰ‎ 
إاغة قح ن الجسم الز جاج وغادة ما‎ 
کن ما مون غات عا‎ 


tertiary V. الرْجَاجِنَ التالث‎ 


ألياف مضغية نطيقية مستمدة من 


vitrectomy 


pars plana Y. 

إستقصال الرْجَاجي بطريق الجُزء 
الاملس 

إزالة الزجاجي عن طريق الجزء المستوي . 


posterior Vv. 


استفصتال الرجَاجي الحلْفي 


استفصال الزجاجي في القسم الخلفي من 
العين خلف اأعدسة . 


vitreocapsulitis 


إليهاب مخفظة الرجَاجي 
الاب النحفظة الي يط با جسم الرجاجي . 


vitreous جاج‎ 
v. abscess ځراج الرْجَاجيٰ‎ 

جراج ي اسم الزجاجي : 

v. body الجسم الزجَاجي‎ 


السائل اهلامي إلذي يملا كرة العين وتحده 
الشبكية والعصب البصري من الخلف 
والعدسة والجسم الحدبي من الأمام . . 
فلم * ار جاج v. contracti00‏ 
أنكماش الجسم الزجاجي بسبب قيعه . 
الفصَال الْرْجَاجِنْ detachment‏ .¥ 
اها الس اراي عن ااه 
الشبكية وييكن أن يحدث ذلك في حالات 
انعدام العدسة أو الاب العنبية الحيطي أو 
اعتلال الشبكية السكري أو التباب 
الشبكية الانصباغي أو انسداد الفروع 
الوريدية . ۴ يحصل في قصيري البصري 
وعند الرضح الشديد للعين . 

ئف الرجَاجيّ vy. hemorrhage‏ 
انصباب دموي دال الجسم الرجاجي . 


v. humor ۰ الخلطٌ الوْجَاجى‎ 


(= vitreous body) jظزil‎ 

فق الرْجَاجيٰ v. loss‏ 
فقدان جزء من الجسم .الرجاجى أثاء 
العمليات الجراحية وحاصة عند استغصال 
الساد داخحل اة ` 
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Vosaius ring 


التهاب الز جاجي vitritis‏ 
الاب رصیب الجسم الهدلي 
vortex, Fleisher’s ۰ :‏ 


(= cornea verticilata) رlظil‎ 


حَلقَةٌ و سیوس Vossius ring‏ 
انظر )۲1٣8(‏ 
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الرجاجي الأولي ومن الغشاء القاعدي 
للظهارة غير المنصبغة للجسم المدبي 
تلتصق بالعدسة لتولد نطيقة زين في عين 


ال : 
جر الرْجاجيّ v. traction‏ 
سحب الشبكية الطبيعي للجسم 
الزجاجي . 
مبضَع الرْجَاجيٰ vitretome‏ 


الة تستعمل لقطع الرجاجي . 


water drinking test 

الحتبار شرب المَاء 
انظر (1؟ع†) 
قط يني 

(resecti01n) رظ¡iا‎ 


eR 2# 


wedge resection 


white pupil 
)مںpذ1( انظر‎ 

white ring of cornea 
حَلقَة القرنيّة الببضاء‎ 
)1۸8( انظر‎ 
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حول وحَشي › رر walleye‏ 
انظر ex0۲0p1a(‏ =( 
اغو جاج warpage‏ 


(۱) اعو جاج العدسة اللاصقة الصلبة الداثم . 
(۲) اعوجاج وقني في تقوس القرنية . 
ئۇلول wart‏ 
انظر ٥2(‏ ۷۵۲۲1 =) 
أسعة الدبور 

)s118( انظر‎ 


wasp sting 


الأوعية الدموية وعادة مايترافقق مع ارتفاع 


کولیسترول الدم . 
رۇ و صقر راء xanthopsia‏ 
رۇية الأجسام بلون أصفر . 

xani 


محور کس 
حط وهمي يوصل مراکز دوران العين کا 
يوصل هذا الخط 8 اهندسية لعدستي 
التظارة . 


جُفاف العين xerophthalmia‏ 


الفيتامين أ ويبداً المرض بالعمى الليلي وجفاف 


الملتحمة ويتطور إلى جفاف القرنية ومن ثم إلى 


E 

جُقاف xerOosis‏ 
جفاف العين والفم والجلد الشاذ . 

اف الملجنة ‏ 
الفيتامين أ ومن الممكن أن يتطور إلى 
جفاف العين كلها مع تلن العدسة . 
جُفاف القَرنية 
ا کی ا ا ا 
رماديا , 


conjunctival x. 


corneal x. 
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صفروم 


x— ray 


صفر xanthelasma‏ 
أكثر.أنواع ورم الصفروم شيوعا وقد يصيب 
الأجفان ويتصف بتوليد نقاط صفراء ليدة . 
xanthogranuloma, ocular‏ 
juvenile‏ 
حبيبوم اصفر عيني حَدڻي 
جلاد يبدا في الوليد أو الطفولة المبكرة حيث 
حطاطات و عقیداث ر صفراء 
2 يتراج e‏ بعد e‏ شن 
ظهوره . 


واو 


xanthoma 


ورم يتصف بترسب شحمي اصفر ينيع من 


القَعَةٌ الصف اء yellow spot‏ 
iزظر macula lutea)‏ =( 
تلات ية ٠‏ 
متناسقة مثل العضلتين المستقيمة الوحشية 
المنى والمستقيمة الانسية اليسرى . 

Young-Helmholtz theory 
(theory) jظil‎ 


yoke muscles 


۷ 
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»حور واي y ¬ axis‏ 
خط وبي عمودي على حور کس وعلى حور 
تثبيت البصر . ويكون عموديا على حور أكس 
لعدسات التظارة والحور البصري . 
درز العقدسة بشكل ۷ 

y — suture of the lens 
منطفة اقا نابات الالافت العدسية و تكون‎ 
. على شكل حرف ل‎ 
لير الياك‎ 
)]a8۵۲( انظر‎ 


YAG laser 


عَتَامَة لطيقية zonular opacity‏ 
كتافة ذات شكل نطيقي في عدسة العين . 
النطيق zonule‏ 


(= suspensory ligament) 
الرباط العلق للعدسة الذي ياأتصق بحافا‎ 
. وتتغرس نہايته الأخرى با لجسم ادبي‎ 


ciliary z. النطيق الهدبي‎ 
(= Zinn zonule) jظil‎ 

lens z. ُطْيق العَدَسّة‎ 
(= Zin zonule) jړظil‎ 

خر ير الثطيق zonulysis‏ 


حل ألياف النطيق المعلقة للعدسة بمواد كيميائية 
تحقن في العين مثل الفاكيموتربسين لتسهيل 
عملية استخزاج عدسة الساد . 

إصابة العين بفيروس الحلا النطيقي . 
لم الحلا ` zoster pain‏ 
الأل. الذي تولده إصابة الحلا النطيقي في 
ا 


zoster ophthalmicus 


zoster, herpes, of eyelids 
حلا الأجقان النطيقى‎ 
(herpes zoster) رظil‎ 
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دد رایس Zeis glands‏ 
انظر (414اع) 

شعیر هة رایس Zeisian stye‏ 
انظر (ع۷اء) 


Zinn circle 
(= circulus vasculosus nervi 
optici) 
ڌائر زت‎ 
دائرة شريانية تفاغرية في الصابة تحيط جنطقة‎ 
. دحول العصب البصري للعين‎ 
Zinn zonule طق زن‎ 
(= ciliary zonule) 1 
الرباط المعلتق للعدسة وهو مجموعة من ألياف‎ 
تمعد بين الجسم المدبي وخحط استواء العدسة‎ 
. والذي يحفظها في موقعها‎ 
zone, bİnOCUIAr jıiعلlڊ منْطقّة الإبصار‎ 
٠ ماطقة الشاخة اة المشتر كة ين المين‎ 


نُطيقة zonula‏ 
منطقة صغيرة من سطح ا حدود معينة . 
ُطْيقة الهدبيٰ z. ciliaris‏ 


(= ciliary zonule) jlزظil‎ 


j; : )‏ 
أشهر الأطباء الكحالين 


ف التارج العرلي الإسلامي 


أعين بن أعين رت ۳۸٣۵١‏ هھ ( Aayon Ibn Aayon‏ . 
كحال مارس في مصر وألف كتاب « في أمراض العين ومداواتها » . 


أبو علي أحمد بن عبد الرحمن بندمددو یه الأصفهاني ر ت (A f4‏ 
AI-Asfahani, Abu Ali Ibı AbJul Rahman Ibn Mandwaih‏ „. 
مارس الطب في بيمارستان العضدي في بغداد حيث صنف الكثير من الرسائل منها 

« رسالة في ت ركيب طبقات العين » و « رسالة في علاج انتشار أمراض العين » . 


ماسر جويه البصري . AlI-Basri, Masirjwaih‏ . 
ترجم كتاب ( اهرن القس ) عن العين من السريانية إلى العربية وكان طبيباً وكحالاً في 
البصرة في ابتداء ظهور دولة بني العباس . 


مهذب الدين عبد الرحم ن علي بن حامد المعروف بالدخوار ( ت ٣۲۸‏ هھ) 
AI-Dakhwar, Muhathab Ul Din Abdul Rahim Ibn Ali Ibn Hamed‏ : 


کان كحالاً تول رئاسة أطباء مصر والشام وامتحن الكحالين وأجاز من كان يصلح منم 
اة 


أبو جعفر أحمد الغافقي ر القرن السادس اهجري ) Al-Ghafqi, Abu Jaffar Ahmad‏ .5 
طبيب عيون أندلسي آلف كتاب « المرشد في الكحل » . 


خليفة بن أي احاسن الحلبي ( القرن السابع اف 
AlI-Halabi, Khalifa Ibn Abi AI-Mahasen‏ . 
کحال مارس مهتته في سوریا وکتب مؤلفه « الکاني في الكحل » وصف فيه عملية 
الساد وا دوا وبعناية فائقة وقد صنع العديد من ادو اتا الجراحية . 
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أحمد وعمر ابنأ يونس الحرالي Al-Harrani, Ahmad and Omar Ibna Younîs‏ .7 
من أهل الأندلس رحلا إلى بغداد وتعلما الطب فيا وعادا للأندلسن ومارسا الكخالة وبرعا 


حكم الزمان » أبو الفضل عبد المنعم الجلياني ر ت ٠۲١‏ ه) 
AlI-Jeliani, Abu AJ-Fadhl Abdul Munim, Hakim Ul-Zamman‏ .8 
كان علامة زمانه في صناعة الطب والكحل وجراحتها وأقام في دمشق وتوفي في مدينة 
الرها. ۰ 


9. AI-Kahal, Abu Al Hajaj Yousef أبو الحجاج يوسف الكحال‎ 


مارس الكحل في البيمارستان الناصري بمصر وعليه E‏ ابن أي أصيبعة صاحب 
کتاب « عیون الأنباء » 


أبو الحسين البصري الكحال )ت 1% ھ( Al-Kahal, Abu Ul Hussain A1I-Basri‏ .10 
كحال من.البصرة كان مشهوراً معرفته بأنواع الكحل . 


محمد بن يعقوب التفهني القاهري الکحال ( ۸٩٩ - ۸۱٩‏ ه) 
AI-Kahal, Mohamad Ibn Yacoub Al-Tafhani Al Qahiri‏ .11 
كان طبيباً وكحالاً ماهراً في البيمارستان الناصري بالقاهرة . 


صلاح الدين بن ا الكحال ر القرن الثامن اهجري ) 
AI Kahal, Salah UI] Din Ibn Yousef‏ ,12 
عاش في مدينة حلب وألف كتاب « نور العيون وجامع الفنون » وهو كتاب واسع مزين 
بالرسوم التوضيحية التي تمشل الدماغ والعيون وأعصابما والأدوات الجراحية المستعملة في 
عملیاتبا . 
القاسم بن خايفة بن يونس الخزرجي ( ۵۷۵ - ٦6۹‏ ه) 
AI-Khazraji, Al-Qasim Ibn Khalifa Ibn Younis‏ .13 


ولد بالقاهرة وأتقن صناعة الكحل ومھر فیا وعاج ملوك زمانه . 


عي بن إبراهم بن بختيشوع الكفرطابي ( القرن الخامس الهجري ) 
AI Kifirtabi, Ali Ibn Ibrahim Ibn Bakhtishou’a‏ 
کحال مارس في بغداد وألف كتاب « ت ركيب العين وأشكاها ومداواة عللها » ولعله هو 
نفس كتابه « تشري العين » . 
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حالد بن يزيد أبو اينم الأسدي الكاهلي الکوفي ر ت ٠٠١‏ ه) 


15. ` Al-Koufi, Khalid Ibn Yazeed Abu Al Haitham AI-Asadi Al-Kahili 


کان طبيباً كحالاً مشهوراً في الكوفة . 


- عبد الرحمن بن وافد بن مهند اللخمي ( ۳۹۸ - ۰ ه) 

AI-Lakhmi, Abdul Rahman Ibn Wafid Ibn Muhnad 
أحد أطباء طليطلة له من الكتب كتاب « تدقيق النظر في علل حاسة البصر » وكان‎ 
) کحالاً ا‎ 


علي بن عباس الأهوازي ( المعروف باسم الجوسي ) ( ت ۳۸٤‏ هھ › ٤۹۹م‏ ) 
AI-Majousi, Ali Ibn Abbass Al-Ahwazi‏ 
( كان من أئمة المسلمين ولذا حذف منه لقب المجوسي ) ولد في أحواز واشتهر بمصنفاته 
التي جمعت في كتابه « كامل الصناعة الطبية » الذي صار مرجعا طبيا في الشرق والغرب 
وهو طبيب بارع كامل الصفات وقد عاج أمراض العيون وقال أن أول علاجها هو إزالة 
مسببامها وله كتاب « الملكي في الطب » . 


16. 


17. 


18. AI-Magdisi, Abu Abdullah Mohamad Ibn Saeed Al-Timimi 


کال طا من بيت القدفن وله عة انيف ف المن با « مقالة في ماهية الرمد وأنواعه 
وأسبابه وعلاجه » . ۰ 


أبو القاسم عمار بن علي الموصلي ( ت ۵ع هھ CANS‏ 


19. AI-Mousili, Abu Al-Qasim Ammar Ibn Ali 


کن كلا له رة مداواة الوت و جراحغا وهو غراق زاول ى من :وال کاب 
« المنتخب في علم العين وعللها ومداواتما بالأدوية والحديد » ذكر فيه الكثر عن أمراض 
العين وجراحتها وستة طرق لاإجراء عملية قدح الساد كانت أحداها بالرشف ( المص ) . 


أبو البركات بن.القضاعي ال ملقب بالموفق ر( ت ٥۹۸‏ ه) 


20. Al Mowafaq, Abu Al Barakat Ibn Al-Qudhaeé 


كان من ججملة الكحالين المهرة في زمانه واشتهر في صتاعة الطب والكحل وجراحتا وتوف 
بالقاهرة . : 
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فعح الدين أحمد بن عثان القيسي ر القرن السابع الهجري ) 
Al-Qaisi, Fath Ul Din Ahmad Ibn Uthman‏ 
ET‏ باسم فتح الدين بن جال النی بن آن :الوا ان كحلا ف القاعرة وال 
کتاب « نتيجة الفكر في علاج أمراض البصر » في سبعة عشر باباً في حقل العين ومنافعها 
وتشريحها وكيفية الأبصار بها وأمزجتها وألوانها وأمراض طبقاتها وأسباييا وعلاماتما 
وعلاجها وأمراض عصب وعضلات المقلة والجفون وا ماق وطرق حفظ العين ووقايتما . 


ابو بکر محمد بن زکریا الرازي ( ۲٤١‏ - ۳۲۰ هھ › ۸۰ - ۹۳۲ م ) 
AI-Rhazi (AI-Razez)‏ 

فيلسوف وحكم وطبیب الليفة في بغداد کتب أکثر سن ٠١١‏ كتاب ومنها جلد حاص 
بأمراض العيون وأشهر كتبه هو كتابه الموسوعي « الحاوي في الطب » ويقع في ثلائين 
مجلداً وهو أول من لاحظ أن الحدقة تستجيب للنور وأول من وضع الشرط الام في إجراء 
عملية الساد وهو وجوب أن تستجيب حدقة عين المصاب للنور . کا أنه كتب كتاب 
» في هيئة العين » وفي « فضل العين على سائر الحواس » و « مقالة في منفعة أطراف 
العين » وفي « أدوية العين وعلاجها » ومقالة في « العلة التي تضيق النواظر في النؤر 
وتتسع في الظلمة » . 

رضي الدين الرحبي ( ت ٦۳١‏ ه) AI Ruhbi, Radhi Ul Din‏ 
مارس الكحالة في دمشق وعرف واشتهر بها . ) 


ابن وصيف الصابىء ( القرن الرابع الهمجري ) AI Sabeie, Ibn Waseef‏ 
خالا وغیا بطب العيون مارس مهنته في بغداد وأمه المرضى من كافة الأقطار . 


علاء الدين الكحال الصفدي ر al‏ الثامن اهجري ) 
AI-Safadi, Ala’ UI-Din Al Kahal‏ 
طبیب' كحال بصفد له من التصانيف كتاب « القانون في أمراض العيون » . 


الرئيس ت الدين الشامي را العاشر اهجري ( 
Al-Shami, AI Ras Salah Ul-Din‏ 


رفید ان ا بن عل الصوري ر ت ٩۳۹‏ ه) ۰ 
AI-Souri, Rashid Ul-Din Abu Al]-Mansoor Ibn Ali‏ 


زاول کا دی رائ کان « الكافي في طب العين » أو « تذكرة الكحالين في 


طب العين » . 
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21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


ابو جعفر هارون الرجالی ( ت ٥۹٩‏ ها ۱۱۹۸ ۾( 


. AI-Tarjali, Abu Jaffar Haroon 


كحال من أشبيلية برع في الكحالة في الأندلس وروي الكثير عن تفننه وبراعته . 


أبو علي خلف 2 ( تونق ني النصف الأول من القرن الرابع الهجري ) ) 
Al-Tolouni, Abu Ali Khalaf‏ 
كانت له معرفة جيدة في علوم أمراض العین ومداواتہا وکتب کتابه الضخم « الاية 
والكفاية في ت ركيب العينين وخلقتهما وعلاجهما وأدويتهما » . 


ابو القاسم بن عباس الزهراوي ر ٠١١۳ - ٩۳٩‏ م ) ) 
AI-Zahrawi (Albucasis), Abul Kasim Ibn Abbass ۰‏ 
الطبيب العربي المولود في قرطبة وهو ملف كتاب « التغريف لمن عجز عن التأليف » في 
۳٠‏ جزءاً ويعتبر قسمه الجراحي من أعظم ما كتب في هذا الحقل وقد ابتكر العديد من 
الالات 2 و خصص یا ا ا الجراحية في العين . 


Ibn Al-Akfani, Mohamad Ibn Sa’ed Al-Ansari 
كحال عمل في القاهرة وألف کتاب « کشف الرین في أمراض العين » أو « تجريد‎ 
. » الزين‎ 


ابو نصر بن الدحلي ( ات ۳۷۲ ه) Ibn Al-Dahli Abu Nasr‏ 


كخال: مشهور ارس في اليمارسفان الجديد فى بغداد آيام الخليفة عضد التولة : 


ابو علي محمد بن الحسن بن الیم ( ٠١۴۳۹ - ٩٩٩‏ م) ٠‏ 


Ibn Al Haitham (AI Hazen), Abu Ali Mohamad Ibn A! Hasan 


عام فلك وبصريات صاحب كتاب « المناظر » من البصرة كان أول من أشار إلى أن 

لا قار پکرن بواسطة الشبكية وإن وحدة النظر بين الباصرتين ( العينون ) عائد إلى تماثل 
الصور على الشبکیتين ودرس طبقات العين عضيل ال کتابه في « أمراض 
ات وسال ي « جور اضر ر كغ وفرع الأبصار عليه » . 


ابو زید حنین بن اسحاق ( العبادي ) ( ۱۹6 - ۲۹۴ هھ › ۸۰۹ - ۸۷۷ م) 
Ibn Ishaq, Abu Zaid Hunain (A! Abbadi) ) ) )‏ 
طبيب عربي ولد في بغداد ونقل إلى العربية العديد من مؤلفات أفلاطون وأرسطو 
ونجالينوس ونسب إليه كتاب « العشر مقالات في العين وطريقة علاج مرض الرمد » 


28 


29. 


30. 


31. 


32. 


3. 


34. 
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e‏ منهجاً علمياً وزوده برسوم شيقة هي أول وأدق رسوم عرفت في تشر 
العين ' E ET‏ 
بالحديد » و « في تر كيب العين » و « تقاسم عللى العين » و « اختيار أدوية «عال 
العين » و کتاب » المسائل ¢« . 


أبو الفضائل بن الناقد رت 6۸6 ھ <« ۱1۸۸ م( ` Ibn AI Naqid, Abu AL-Fadhail.‏ 
طبينب مارس الكحالة في مصر وألف كتابه في طب العيون امه « الحربات » . 


أبو سعید منصور بن عیسی ( ت ٤٣١‏ هھ ۰ Ibn Issa, Abu Saeed Mansoor‏ 


علي بن عيسى ( الكحال ) ( ت۰ Ibn Isaa, Ali (Al-Kahal) (PIB f‏ 
طبيب عيون من أهل بغداد الف كتابه « تذكرة الكحالين » بثلاث مقالات «ظ حد 


العين » وفي « عدد أمراضها » وقي « الأمراض الخفية عن .الس ¢« 


بو زکریا یوحنا ( أو یجي ) بن ماسویه رات ۲٤٣‏ هھ » CENO‏ 


Ibn Maswaih, Abu Zakaria Youhana (or Yahya) 


كان طبياً للمأمون والمعتصم والوائق وات وکل وکان رئيساً البيت الحكمة في بغداد وتتلمذ 
عليه حنین بن اسحاق وصنف كيرا من الكتب ومنا كتاب « دغل العين.» وكتاب 
» معرفة مهنة الكحالين « .۰ 


ابن النفيس » علاء الدين أبو الحسن علي ابن أبي الحزم القرشي الدمشقي 
A > 1¥)‏ ھ IYAN — 111۰ <c‏ @( 
Ibn Al] Nafis, e i Abu AI-Hassan Ali Ibn Abi AI-Hazm AI-Qurashi‏ 
AI-Dimshqi‏ 
E E Ss E‏ 
الدورة الدموية الصغرى ولح بالكبرى وألف في الطب والحكمة والفقه والمنطق واللغة 
العربية واا وله كتاب واسع « في الرمد » وكتاب « المهذب في الكحل » وأعطى 
اهتاماً بالغاً للعين وعلاقتها بالدماغ وقال أن العين آلة للبصر وليست باصرة وأا تع منفعة 
هذه الآلة بروح مدرك ياتي من الدماغ وتنتقل الصور بواسطة عصب العين إلى الدماغ 
حيث تفسر المرئيات هناك وشرح عضلات العين وحركاتما وذكز طبقات العين وقال أن 
في القرنية أربع طبقات وليست فما عروق دموية . 
35 


35. 
36. 


37. 


٠38. 


39. 


أبو على الحسین بن عبد الله این سینا ( ۳۷۱۹ = ٤۲۸‏ هه ٩۸۰‏ - ۱۹۳۷ م ) 
Ibn Sina (Avicena), Abu Ali Al Hussain Bin Abdullaha‏ 
ويعرف بالشيخ الرئيس أشهر طبيب مسلم على مر العصور ولد في بخارى وكتب أكثر من 
قتي كتاب منا « القانون في الطب » الذي بقي المصدر الطبي الرئيسي في اسيا وأوربا 


e yT والذي بقي الرجع بکل‎ e 


شعاع العین ياي من الجسم ys E‏ 


(2 If <a £۲ أبو الفرج عبد الله ب ين اليب ( ت‎ 
Ibn Al Tayeb, Abu AI Faraj Abdullah 


فيلسوف عراقي مارس الطب و كتب العديد من الكتب مها « تعاليق في العين » . 


القاضي نفیس الدین بن الزبیر رت ۳۹> ه) Ibn AI-Zubair, Al Qadhi Nafis Ul- Din‏ 
تميز في صناعة الطب والكحل وزاول مهنته في البيمارستان الناصري في القاهرة . 


أبو مروان عبد الملك بن أي العلاء ابن زهر ( ٥0۷ - ٤۸٩‏ هھ ۰ ٠١١١ - ۱١۰۹۳‏ 
Ibn Zuhr (Avenzoar), Abu Marwan Abdul Malek Ibn Abi Al Alaa ۰‏ 
و ا ا و ق ای و ی م ا کی 

شر يان المحثر .. 


سديد الدين بن رقيقة رت ٦٣١‏ ه) Ibn Ruqaiqa, Sadid U! Dir‏ 
e‏ بصناعة E e‏ العين 
لاء و قت القدح e‏ العلا بلغ 


جبرائیل بن ختیشو ع بن جرجیس ( ت ۳۹٣‏ هھ ) 
Jubrail Jbn Bakhtishou’a Ibn Jerjis ٠‏ 
طبيب و كحال خدم عضد الدولة والصاحب بن عباد وله كتاب. « رسالة في عصب 
٠‏ العين » ومخطوط كتاب « طب أالعين » . 


جبرائیل کحال المأمو ن Jubrail Kahal Ul Mamoun‏ 
مارس الكحالة وبرع با حتى صار كحالاً حاصاً بالخليفة المأمون في بغداد . 


40. 


41. 


42. 


م 
.43 


44. 


45. 


46. 
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ماسویه أبو يوحنا Masswaih Abu Youhanna‏ .47 
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۴ أكرم العنبري وآخرون : معجم المصطلحات الواردة في كتام ۷ أمراض العين ١١‏ » مطبعة 
الإنشاء » دمشق ۱۹۸۲ . 

١‏ - محمد عبد العزيز : دليل اللصططلحات في كتابه « العين » مطابع الأهرام التجارية > القاهرة 
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د 5 دة بیروت ٤‏ 


2 ۴ منصور .الثعالبي الوق اعام ET.‏ هه كتاب فقه اللغة ا دار 
مكتبة الحياة › برو ت . 


ri‏ ابن اي اة المتوفى عام ۸ هھ : عيوك ا الأظطاء > منشورات دار مکتبة 
الحياة » بیروت . 


ونحن تأمل ان يكون عملنا هذا لبنة في بناء تعريب التعلم الطبي الذي نؤمن بضرورته » فلن 
یتسنی للأمة العربية مواكبة التطور الطبي العالمي والإبداع في المحالات العلمية مالم تتعلم وتفكر 
وتبحث بلغتها » لغة الغرآن الكرم » التي استوعبت كل العلوم في الماضي وهي قادرة على استيعاب ِ 
علوم الحاضر والمستقبل ولا يشك أحد في أن أول خحطوة في تحرير الانسان هي تحريره الثقافي 
والفكري . 

ولابد لنا من أن نتقدم a‏ الى منظمة الصحة العالية ( المكتب الإقليمي لشرق البح 
المتوسط ) وعلى رأسها معالي الدكتور حسين الجزائري لتشجيعه لنا وتعهد المنظمة بالقيام بطبع 
لمجم . ) نشكر كلية طب جامعة الملك عبد العزيز ومركز بحوثها وعلى رأسها الأستاذ الدكتور 
اسامه شبکشي لرعایتہم ومساعدتهم لنا لانجاز هذا العمل . ونتقدم بالشكر للاستاذ الدكتور محمد 
هيم الخياط للاحظاته القيمة حول تنظم المعجم وتقديمه . ولابد لنا من شكر الإخحوة الكثيرين الذين ‏ 
ساعدوا على طبع وإظهار هذا المعجم . 

والله الموفق . 
صادق املال محمد حکمت ولید 


اأةدمة 


كثر الحديث في الحقبة الأخيرة حول تغريب التعلم الطبي واتخذ العديد من القرارات حول ضرورة 
تهيغة مستلز ماته من مصطلحات و كتب ومراجع وأساتذة متمكنين من لغتهم العربية . کا نشر العديد 
من مشاريع المصطلحات الطبية العامة والخاضة . وقد جاء المعجم الطبي الموحد ]١[‏ عاولا تنسيق 
الملصطلحات الطبية وتوحيدها في العام العربي الواسع من مشرقه إلى مغربه . واتخذت مؤخرا 
القرارات الملزمة بتعريب التعلم الطبي .خلال عشر سنوات فكان لزاماً علينا جميعاً العمل في سبيل 
إنجاح هذه الخطوة المباركة . 

وبالرغم من أهمية وضع المصطلح ایا د ی ي ل ی راو 
لإيضاح مدلوله العلمي واستعماله الطبي الخاص وهذا أصبح من الضروري إعداد معاجم متخصصة 
كي تقوم بهذه المهمة . وقد دفعنا ذلك الى تقديم مشروع مصطلحات العين وأمراضها [۲] وها نحن 
خطو الخطوة الثانية بتقديم هذا المعجم الذي يشرح هذه امصطلحات شرحا يوضح مدلولاعما 
واستعمالإتها في ختلف العلوم المتعلقة بعشرج العين ووظائفها وأمراضها وجراحتها وعلاجاتعا . 

وقد حاو لنا في عملنا هذا جمع معظم لاا الانكليزية الواردة في هذه الحقول سواء من 
الكتب المتخصصة بذه العلوم [۸-۳] أو من المعاجم الطبية العامة المعداولة ]٠١-۹[‏ أو معاجم العين 
٠7‏ أو غيرها من المصادر ]١۷-٠۲١‏ التي حوت مصطلحات العين وأمراضها . 

ورغبة منا في عدم زيادة البلبلة المصطلحية الطبية التزمنا أساساً قدر امكاننا بالملصطلح الوارد في 
المعجم الطبي الموحد » على قلة مصطلحاته في أمراض العين » و كذلك بالمصطلحات الشائعة 
والمتداولة إلا في حالات استشنائية »> وفضلتا الصطلجات الشائعة عل الصطلحات القدية المهجورة 


لمانا منا بأن ر الخطاً الور خير من ال لصحيح المهجور ) . وقد وجدنا الكثير من امصطلحات 
إ2 لتراثيه في معاجمنا و مراجعنا E‏ ۰ 


وبالرغم من ذلك کان علينا أن تات رنه ا خحاصة ما يتعلق منها بالمواضيع 
الحديثة في طب العيون و جراحتها مثل تطبيقات أشعة الليزر في التشخيص والعلاج واختبارات العين. 
الا وجراحات القرنية الانكسارية والجراحات الجهرية للشبكية والجسم ارا ا 
هنا لمجم شاماد لعظم الصطلحات العينية قدجها وحديتها وحاولنا جهدتا شرحها شرحاً بيطا 
ختصر ا للدلالة على معانما أو استعمالاتها وأضفنا ا مرادفاعما ولكننا حاولنا في الغالب الالترام 
E‏ للمرادفات الإاجشة العديدة للمعنى الواحد . 


وحتی يتواضل ماضینا الجيد مع حاضرنا الأمول فقد أضفنا ملحقاً للمعجم بأماء أشهر الكحالين 
العرب الذين ساهموا في هذا الحقل وتركوا آثاراً مشهودة فيه . 


وقد قام بإعداده عالان فاضلان استفرغا الجهد في التنقيب عن التعبير الصحيح السنهل » والعمل 
على وضع التعريض الواضح الموجز » مع الالتزام با تم توحيده من الصطلحات » .وشفعا النص 
الكتوب, بعديد من الصور الإيضاحية التي زادت في نفع العجم . 

وإنا لنأمل أن يلقى هذا المعجم ما يستحقه من اهةام ونقد » وأن يلف لبنة مبا ر كة في بنيان الصر ح 
الصحي الجديد الذي نأمل أن نراه شاحاً في هذا الإقلم » وأن يكون عاملاً من العوامل التي تدفع 
الباحثين والدارسين إلى التشمير عن ساعد الجد » والإقبال على التأليف والتدريس والكتابة باللغة 
الل ية ) 


والله من وراء القصد .. 


- بسم الله الرلمن الرحم 


قد 


بقلم 


ون انید 


۲ نره اة المالية ر یرلو ارط 


هذه خطوة أخرى على درب تعريب العلوم الطبية والصحية > غايتها ا 
المؤسسات التعليمية فى كتير من البلدان العربية » يتمثل في اتخاذها من اللغات الاأجنبية و 
للتدريس والتدريب » في الوقت الذي تمس فيه الحاجة إلى الترام اللغة الوطنية ني نقل المعلومات ضمانا 
لحسن الاستيعاب لدى المتلقّى » وتوفيراً لوقت المعلم والمتعلم » وتيسيراً لمشا ركة الجتمع الذي لايد من 
مشار كته إذا أريد تحقيق الصحة للجميع . 

ولقد اضطلع المكتب الإقليمي لنظمة الصحة العالية - إياناً منه بضرورة وحتمية التدريس باللغة 
الوطنية - ببعض الواجب في هذا الشأن » فأصدر الطبعة الثالفة للمعجم الطبي الموحد » بالتعاون مع 
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الأطباء العرب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » وكان هذا 
2 كبير فائدة في توحيد المصطلح المستعمل في مشارق الأقطار العرنة ومغارا وف تسر 
التأليف والتدريس بالعربية من خلال توفير التعابير العلمية التي تفي بجحاجة المعنى وتكون في الوقت 
نفسه مقبولة سهلة الاستعمال . والمكتب الآن في صدد إصدار الطبعة الرابعة هذا المعجم بعد تنقيحه 
ا ا ی و 

غير أن المكتب قد رأى أن يواكب إصدار المحجم الطبي الموحد » وهو مسرد للمصطلحات باللغة 
الأجنبية مشفوعة با يقابلها باللغة الغربية » إصدار عدد من المعجمات التي تشتمل على شرح واف 
ا ا غ ر ی ا 
الستعمل'» وإغا تتعدى ذلك إلى التعريف به في إيجاز غير مخ » تعريفاً يسهّل على القارىء تكوين 
فكرة واضحة عن المعنى المراد » ولو أنه لا يغني الختص عن الرجوع إلى مهات كتب الاختصاص 
للتعمق في الموضوع العلمي . 

وهذا امعجم هو الحلقة الأول في سلسسلة من العاجم التخصصية في مختلف العلوم الصحية باللغة ' 
العربية » يزمع المكتب الإقليمي إصدارها أو المساعدة على إصدارها » راجياً بذلك أن يسهم في سد 
الثغرة المحسوسة في الوقت E‏ الفكري الذي أدى إليه ذلك الفصام 
بين لغة التفكير ولغة التعبير . 
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